


”移动 通信 技术 丛书 


TD-LTE 无 线 网络 
优化 与 应 用 


郭 宝 张 阳 李 冶 文 编著 





e 从 现 网 实际 问题 出 发 ， 介 绍 TD-LTE 相 关 背 景 技术 引入 初期 的 设计 与 规划 思路 

e 从 网 络 优化 工程 师 的 角度 ， 阐 述 优化 方法 论 在 实际 网 络 优化 过 程 中 的 应 用 及 效果 
e 专注 于 TD-LTE 网 络 的 优化 与 应 用 ， 阐 述 提升 网 络 质量 的 方法 及 实施 中 的 诸多 思考 
e 拓展 传统 优化 的 范畴 ， 对 现 有 的 234G 网 络 协同 优化 进行 深入 细致 的 分 析 


机 械 工 业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 





21 世纪 移动 通信 技术 从 书 


TD - LTE 无 线 网 络 优化 与 应 用 


郭 z 张 F 李 治文 编著 


@ 


机 械 工 业 出 版 社 








本 书 从 无 线 网 络 优化 工程 师 的 角度 介绍 了 TD - LTE 系统 理论 知识 、 
网 络 结构 以 及 TD - LTE 系统 中 的 关键 技术 ; 介绍 了 TD -LTE 物理 层 ， 上 
下 行 物理 信道 及 信和 号， 详细 阐述 了 TD -LTE 系统 各 类 信 令 流程 、 各 类 无 
线 参数 及 厂家 私有 参数 ， 并 介绍 了 TD - LTE 系统 中 功率 控制 、 无 线 资源 
管理 的 过 程 ; 最 后 运用 优化 方法 论 对 实际 网 络 优化 工作 进行 了 深入 研究 ， 
列举 出 日 常 优化 阶段 的 多 个 专题 优化 思路 ， 每 个 专题 优化 都 配备 相关 的 案 
例 分 析 ， 并 根据 目前 中 国 移动 面临 的 2GZ3GX4G 互 操作 问题 进行 了 深入 细 
致 的 分 析 ， 对 当前 iPhone 终端 必须 用 到 的 语音 回落 技术 进行 了 重点 阐述 。 
本 书 对 TD - LTE 系统 演进 起 到 知识 过 渡 的 作用 。 系 统 地 学 习 本 书 内 容 必 
然 会 更 快 地 熟悉 TD -LTE 系统 。 

本 书面 对 希望 系统 学 习 TD -LTE 理论 知识 的 学 生 、 工 程 师 ， 从 事 TD 
-LTE 无 线 网 络 监控 、 维 护 、 优 化 的 工程 师 ， 以 及 开拓 基于 TD -LTE 市 
场 营 销 的 客户 经 理 ， 也 可 供 高 等 院 校 通信 、 计 算 机 、 电 子 和 信息 类 专业 的 
本 科 生 及 研究 生 参 考 阅读 。 
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本 书 专注 于 TD -LTE 网 络 的 优化 与 应 用 ， 在 介绍 TD -LTE 无 线 网 络 原理 的 基础 上 ， 对 
网 络 规划 、 优 化 工作 中 遇 到 的 问题 ， 以 及 解决 的 方法 进行 了 详细 阐述 ， 对 规划 、 优 化 、 信 
令 、 参 数 、2G/3G/4G 互 操作 同样 进行 了 详实 的 阐述 ， 并 对 涉及 的 专题 分 析 都 给 出 来 自 现场 
网 络 的 实际 优化 案例 ， 以 便 读 者 加 深 理 解 。 书 中 特有 的 指标 及 信 令 分析 详细 阐述 了 通信 过 程 
所 涉及 的 信 令 ， 并 在 优化 专题 部 分 详细 分 析 了 如 何 使 用 性 能 指标 来 支撑 优化 分 析 。 

与 已 面市 的 同类 书籍 明显 不 同 的 是 ， 本 书 从 无 线 优 化 工程 师 的 角度 ， 以 实际 应 用 为 主 ， 
对 涉及 的 理论 知识 及 推导 过 程 介绍 较 少 。 在 整体 架构 上 突出 了 优化 方法 论 在 实际 网 络 优化 过 
程 中 的 应 用 ， 本 书 章节 安排 体现 了 优化 工作 的 关联 ， 如 信 令 、 参 数 与 专题 优化 的 关联 ， 甚 至 
多 网 之 间 的 协同 优化 。 

本 书 第 1 章 介绍 了 TD -LTE 系统 理论 知识 和 TD -LTE 的 发 展 历程 与 关键 技术 。 第 2 ~8 
ENAT TD-LTE 网 络 物理 层 、 信 令 流 程 、 无 线 参 数 、 移 动 性 管理 、 功 率 控 制 与 无 线 资 源 
管理 ， 重 点 介绍 了 TD-LTE 网 络 优化 过 程 中 所 用 到 的 信 令 流程 与 无 线 参 数 等 ， 使 用 优化 方 
法 论 对 现 网 优化 工作 进行 了 深入 分 析 。 第 9 章 为 TD - LTE RR RKR, HE, Fi, 
切换 、 语 音 保持 等 专题 分 别 进行 了 细致 的 分 析 ， 每 个 专题 优化 都 配备 实际 的 优化 案例 分 析 。 
在 TD -LTE 无 线 参数 优化 章节 ， 详 细 介 绍 了 定时 器 和 计数 器 、 基 本 无 线 参 数 、 小 区 覆盖 功 
率 类 参数 、 小 区 接 入 类 参数 、 小 区 选择 / 重 选 参数 、 寻 呼 类 参数 、 小 区 切换 参数 、 功 率 控制 
参数 等 ， 最 后 的 2G/3G/4G 互 操作 部 分 对 中 国 移动 当前 使 用 的 2GZ3GZ4G 网 络 进行 了 整体 分 
析 ， 既 考虑 了 2G 网 络 的 覆盖 优势 ， 又 兼顾 了 4G 网 络 的 速率 优势 ， 对 iPhone 终端 必须 使 用 
的 语音 回落 技术 CSFB 也 进行 了 详细 的 前 述 ， 并 根据 实地 优化 经 验 ， 总 结 了 CSFB 优化 中 遇 
到 的 典型 问题 及 解决 办 法 。 

在 本 书 的 编撰 过 程 中 ， 郭 宝 负责 编写 第 1 ~ 3 章 及 第 9、10 章 ， 张 阳 负 责编 写 第 5 ~7 
章 ， 李 治文 负责 编写 第 8 章 并 把 控 全 书 的 整体 架构 。 

参加 本 书 编校 工作 的 还 有 中 国 移动 集团 网 络 部 的 阮 征 ， 研 究 院 的 徐 晓 东 ， 设 计 院 的 王 西 
A Efa, E, Ri, WA, W, PNE, EW, ZA, MLE, IE, ERA, E 
涛 、 刘 锐 、 周 鹏 、 王 康 、 刘 娜 、 韩 云 波 ， 广 东 公 司 的 刘 少 聪 、 刘 大 洋 、 冯 绍 濠 、 毛 燕 军 ， 浙 
江 公 司 的 王国 治 、 陆 清 清 ， 上 海 公司 的 顾 安 、 谢 玉 铭 ， 福 建 公 司 的 赵 飞 龙 、 黄 冰 、 王 希 ， 江 
苏 公 司 的 郑 康 、 郑 英 、 仙 勇 ， 张 建 奎 ， 山 东 公 司 的 王 治 国 、 刘 角 ， 陕 西 公司 的 王 晓 琦 等 。 此 
外 ， 中 兴 通 讯 的 陈 波 、 弥 岳峰 和 华为 公司 的 赵 智 琳 对 本 书 的 出 版 也 给 予 了 大 力 支持 。 

由 于 TD -LTE 系统 建设 优化 时 间 并 不 长 ， 优 化 经 验 相 对 不 足 ， 书 中 难免 存在 不 妥 之 处 ， 
请 读者 原谅 ， 并 提出 宝贵 意见 。 意 见 及 建议 请 发 送 至 : sunailk@ 139. com, 
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第 1 音 TD-LTE 系统 概述 
本 章 先 介绍 TD -LTE 系统 技术 特点 ， 然 后 概括 了 TD -LTE 与 FDD -LTE 系统 的 区 别 ， 
最 后 介绍 了 TD -LTE 网 络 结构 、 主 要 接口 协议 栈 ， 以 及 两 项 主要 的 关键 技术 : 正 交 频 分 多 
址 接 入 与 多 天 线 技术 。 


1.1 TD -LTE 系统 技术 特点 








1.1.1 TD-LTE 系统 主要 技术 特点 


经 过 多 次 修订 ，3G 各 个 版 本 基本 成 熟 ，UMTS 的 R7 协议 版 本 的 HSPA + 支持 的 传输 速 
率 已 远 远 超过 最 初 设计 的 最 大 传输 速率 2 Mbit/s, 但 是 3G 标准 仍 存 在 诸多 不 足 ， 如 利用 率 
不 高 ， 仍 采用 电路 交换 ， 多 种 标准 难以 实现 全 球 漫游 等 。 正 是 由 于 3G 的 局 限 性 推动 了 对 4G 
的 研究 ， 第 四 代 移 动 通信 系统 可 称 为 宽带 接 入 和 分 布 式 网 络 ， 是 一 个 采用 全 IP 的 网 络 结构 。 
4G 网 络 采 用 许多 关键 技术 来 文 撑 ， 包 括 : EXMA (Orthogonal Frequency Division Mul- 
tiplexing, OFDM) 技术 、 多 载波 调制 技术 、 自 适应 调制 和 编码 (Adaptive Modulation and 
Coding, AMC) 技术 、 多 输入 多 输出 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 技术 等 。 

第 四 代 移 动 通信 系统 具有 如 下 特征 。 

1) 传输 速率 更 快 : 对 于 大 范围 高 速 移动 用 户 (250 km/h) 数据 速率 为 Mbit/s; 对 于 
中 速 移动 用 户 (60 km/h) 数据 速率 为 20 Mbit/s; 对 于 低速 移动 用 户 (室内 或 步行 者 )， 数 
据 速 率 为 100 Mbit/s。 

2) 频谱 利用 效率 更 高 : 下 行 可 达到 S5 bit/s/Hz， 上 行 达到 2. 5 bit/s/Hz。 

3) 网 络 频谱 更 宽 : 每 个 4G 信道 将 会 占用 100 MHz 或 是 更 高 的 带宽 ， 而 3G 网 络 的 带宽 
则 在 5 ~20 MHz 之 间 。 

4) 容量 更 大 : 4G 将 采用 新 的 网 络 技术 (如 空 分 多 址 技术 等 ) 来 极 大 地 提高 系统 容量 ， 
以 满足 未 来 大 信息 量 的 需求 。 

5) 灵活 性 更 强 : 4G 系统 采用 智能 技术 ， 可 自 适 应 地 进行 资源 分 配 ， 采 用 智能 信号 处 理 
技术 对 信道 条 件 不 同 的 各 种 复杂 环境 进行 信号 的 正常 收发 。 另 外 ， 用 户 将 使 用 各 式 各 样 的 设 
备 接 入 4G 系统 。 

TD -LTE (TDD - Long Term Evolution) 是 一 种 专门 为 移动 高 宽带 应 用 而 设计 的 无 线 通 
信 标 准 ， 沿 用 了 TD - SCDMA 的 帧 结构 。TD - LTE 的 技术 优势 体现 在 速率 、 时 延 和 频谱 利用 
率 等 多 个 领域 ,使 得 运营 商 能 够 在 有 限 的 频谱 带宽 资源 上 具备 更 强大 的 业务 提供 能 力 。 在 
TD - LTE 的 建设 发 展 过程 中 ， 可 参考 建设 TD - SCDMA 系统 时 面临 的 干扰 规避 、 干 扰 协 调 等 


问题 。 



























































1.1.2 TD-LTE 5 FDD -LTE 系统 的 区 别 


LTE 系统 定义 了 频 分 双 工 (FDD) 和 时 分 双 工 (TDD) 两 种 双 工 方式 ，FDD 是 指 在 对 
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称 的 频率 信道 上 接收 和 发 送 数据 ， 通 过 保护 频段 来 分 离 发 送 和 接收 信道 。TDD 是 指 通过 时 
间 来 分 离 发 送 和 接收 信道 ， 发 送 和 接收 使 用 同一 载波 频率 的 不 同时 除 。 时 间 资 源 在 两 个 方向 
上 进行 分 配 ， 因 此 基站 和 移动 台 必 须 协同 一 致 进行 工作 。 

2008 年 发 布 3GPP R8 版 本 中 ， 明 确 规定 采用 Type 1 作为 FDD 的 物理 层 帧 结构 ，Type 2 
作为 TDD 物理 层 帧 结构 。FDD - LTE 和 TD - LTE 网 络 架 构 相 同 ， 其 物理 层 帧 结构 不 同 ， 
MAC 层 调 度 有 区 别 。 两 种 双 工 方式 在 支持 带宽 、 多 址 接 和 人 、 调 制 编码 方式 、 功 率 控制 等 方 
面 使 用 相同 的 关键 技术 ， 见 表 1-1。 


表 1-1 FDD -LTE 与 TD -LTE 相同 的 技术 








TD - LTE FDD - LTE 




















支持 带宽 /MHz 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 相同 
UL: SC -FDMA，15 kHz sub - carrier spacing 
多 址 接 人 相同 
DL: OFDMA, 7.5/15 kHz sub - carrier spacing 
编码 方式 卷 积 编码 ，Turbo 编码 相同 
调制 方式 QPSK, 16QAM, 64QAM 相同 





4.7 us, 5.2 hs (Normal CP) 














循环 前 级 长 度 16.7 s (Extended CP) 相同 
33.3 us (Extended CP 7. 5 kHz) 
每 子 帧 2 x 0. 5 ms 时 际 















































JBL E fli 7 Bf T R 每 时 际 7 个 符号 (Normal CP) 相同 
每 时 际 6 个 符号 (Extended CP) 

功率 控制 开 环 功 控 ， 闭 环 功 控 相同 

链 路 自 适应 上 下 行 都 支持 链 路 自 适应 相同 

拥塞 控制 上 下 行 都 支持 拥塞 控制 相同 








在 物理 帧 结构 、 上 下 行 子 帧 配置 、 同 步 信道 位 置 与 HARQ 进程 方面 ，FDD - LTE 和 TD 
-LTE 采用 不 同 的 技术 ， 见 表 1-2。 


表 1-2 FDD -LTE 与 TD -LTE 不 同 的 技术 










































































TD -LTE FDD - LTE 
双 工 方式 TDD FDD 
物理 帧 结构 Type 2 Type 1 
上 下 行 子 帧 配置 支持 上 下 行 子 帧 灵活 配置 不 支持 上 下 行 子 帧 灵活 配置 
同步 PSS 和 SSS 位 置 与 FDD - LTE 不 同 PSS 和 SSS 位 置 与 TD - LTE 不 同 
HARQ HARQ 进程 数 取决 于 上 下 行 子 帧 配置 HARQ 进程 数 固定 
调度 周期 取决 于 上 下 行 子 帧 配 比 ， 最 小 周期 为 lms 1 ms 
随机 接 入 preamble Preamble 格式 0 ~4 Preamble 格式 0 ~3 
小 区 搜索 P-SCH 和 S-SCH 符号 位 置 与 FDD 不 同 É L KO a s isa 





( 续 ) 












































TD - LTE FDD - LTE 
DL: 支持 UE 相关 和 小 区 相关 的 RS DL: 仅 支 持 小 区 相关 RS 
参考 信号 pas : UL: 支持 DMRS 和 SRS，SRS 承载 在 
UL: 支持 DMRS 和 SRS，SRS 承载 在 UpPTS 数据 子 帧 
Z: ~ mode 适用 于 
MIMO 模式 支持 mode 1 ~7 o modeli; le 7 更 适用 于 TD 





TDD 方式 和 FDD 方式 相 比 有 一 些 独特 的 技术 特点 : 能 灵活 配置 频率 ， 利 用 FDD 系统 不 
易 使 用 的 零散 频段 ; TDD 方式 不 需要 对 称 使 用 频率 ， 频 谱 利 用 率 高 ; 具有 上 下 行 信道 互惠 
性 ， 能 够 更 好 地 采用 传输 预 处 理 技 术 ， 如 预 RAKE 技术 、 联 合 传输 (JU) 技术 、 智 能 天 线 
技术 等 ， 能 有 效 降 低 移 动 终端 的 处 理 复杂 性 。 

TDD 方式 相 较 于 FDD， 也 存在 明显 的 不 足 : TDD 方式 的 时 间 资 源 在 上 行 和 下 行 两 个 方 
向 进行 分 配 ， 因 此 基站 和 移动 台 必 须 协 同一 致 进行 工作 ， 对 于 同步 要 求 高 ， 系 统 较 FDD £ 
杂 ; 另外 ，TDD 系统 上 行 受 限 ， 因 此 TDD 基站 的 覆盖 范围 明显 小 于 FDD 基站 ; TDD 系统 收 
发 信道 同 频 ， 无 法 进行 干扰 隔离 ， 对 高 速 移动 的 物体 的 支持 性 不 足 。 
































1.2 TD -LTE 网 络 结构 


TD -LTE 系统 采用 扁平 化 的 网 络 结构 ， 取 消 了 RNC 节点 ， 接 入 网 侧 仪 包含 eNodeB (f 
FK eNB), 减少 了 信 令 流程 交互 需 经 过 的 网 元 ,缩短 了 控制 面 的 信 令 时 延 ， 相 应 地 对 3G 的 
信 令 流程 也 有 一 定 的 简化 。 

整个 TD -LTE 系统 由 演进 型 分 组 核心 网 (Evolved Packet Core，EPC) 、 演 进 型 网 络 基站 
(eNodeB) 和 用 户 设备 (UE) 三 部 分 组 成 ， 如 图 1-1 所 示 。 其 中 ，EPC 负责 核心 网 部 分 ， 
EPC 控制 处 理 部 分 称 为 MME， 数 据 承 载 部 分 称 为 SAE Gateway (S -GW); eNodeB 负责 接 入 


网 部 分 ， 也 称 E - UTRAN, 


MME/S-GW MME/S-GW 
` ' 
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图 1-1 TD-LTE 网 络 结构 
eNodeB 与 EPC 通过 S1 接口 连接 ;，eNodeB 之 间 通 过 X2 接口 连接 ;，eNodeB 与 UE 之 间 通 
过 Uu 接口 连接 。 与 UMTS 相 比 ， 由 于 NodeB 和 RNC 融合 为 网 元 eNodeB， 所 以 TD - LTE 少 
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了 lub 接口 。X2 接口 类 似 于 Iur 接口 ，S1 接口 类 似 于 Iu 接口 。 

MME 的 功能 主要 包括 : 寻 呼 消息 发 送 、 安 全 控制 、Idle 状态 的 移动 性 管理 、SAE 承载 
管理 以 及 NAS 信 令 的 加 密 与 完整 性 保护 等 。S - GW 的 功能 主要 包括 : 数据 的 路 由 和 传输 ， 
以 及 用 户 面 数 据 的 加 密 。P - GW 的 主要 功能 包括 分 组 数据 过 滤 、UE 的 IP 地 址 分 配 、 上 下 
行 计 费 及 限 速 。 

TD -LTE 系统 接口 主要 包括 SI 接口 、X2 接口 、 空 中 接口 ， 下 面 分 别 介绍 每 种 接口 控 
制 平 面 与 用 户 平面 的 协议 栈 结 构 。 


1.2.1 Sl. X2 接口 协议 栈 


S1 控制 平面 接口 (SI - MME) 是 指 eNodeB 和 MME 之 间 的 接口 ，S1 接口 控制 平面 协议 栈 
如 图 1-2 所 示 。 传 输 网 络 层 建立 在 IP 传输 基础 上 ，IP 层 之 上 采用 SCTP 层 来 实现 信 令 消息 的 
可 靠 传 输 。 应 用 层 协议 栈 使 用 SI 应 用 协议 ， 每 个 SI -MME 接口 都 关联 一 个 单独 的 SCTP, 

Sl 用 户 平面 接口 (S1 -U) 是 指 连接 在 eNodeB 和 S - GW 之 间 的 接口 ， 提供 eNodeB 和 5S 
- GW 之 间 用 户 平面 协议 数据 单元 (Protocol Data Unite, PDU) 的 非 保 障 传输 。S1 接口 用 户 平 
面 协议 栈 如 图 1-3 所 示 ，S1 -TU 的 传输 网 络 层 建立 在 卫 层 之 上 ，UDP/ 耳 之 上 采用 GPRS 用 户 
平面 隧道 协议 (GPRS Tunneling Protocol for User Plane, GTP - U) 来 传输 用 户 平 面 PDU。 
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数据 链 路 层 


图 1-2 S1 接口 控制 平面 协议 栈 图 1-3 S1 接口 用 户 平面 协议 栈 
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S1 接口 主要 具备 以 下 功能 : 初始 上 下 文 建立 ; EPS 承载 服务 管理 功能 ， 包 括 EPS 承载 
的 建立 、 修 改 和 释放 ; S1 接口 UE 上 下 文 管理 功能 ，EMM -CONNECTED 状态 下 针对 UE 的 
移动 性 管理 功能 ， 包 括 Intra - LTE 切换 、Inter - 3GPP - RAT 切换 ，S1 接口 寻 呼 功 能 ， 寻 呼 
功能 支持 向 UE 注册 的 所 有 跟踪 区 域内 的 小 区 中 发 送 寻 呼 请 求 ， 基 于 服务 MME 中 UE 的 移 
动 性 管理 内 容 中 所 包含 的 移动 信息 ， 寻 呼 请 求 将 被 发 送 到 相关 eNodeB; NAS 信 令 传输 功能 ， 
提供 UE 与 核心 网 之 间 非 接 入 层 的 信 令 的 透明 传输 ，S1 接口 建立 等 。 

X2 接口 控制 平面 (X2 - C) 是 eNodeB 之 间 的 接口 。 源 eNodeB 为 X2 - C 的 特定 流程 分 
配 源 eNodeB 通信 的 上 下 文 标识 ， 目 标 eNodeB 为 X2 - C 的 特定 流程 分 配 目标 eNodeB 通信 的 
上 下 文 标识 。 这 些 上 下 文 标识 用 来 区 别 UE 特定 的 X2 - C 信 令 传输 承载 。 通 信 上 下 文 标识 通过 
各 自 的 X2 - AP 消息 传输 。X2 控制 平面 接口 (X2 - CP) 定义 为 连接 eNodeB 之 间接 口 的 控制 
面 。X2 接口 控制 平面 的 协议 栈 类 似 S1 接口 ，SCTP 层 之 上 的 应 用 层 信 令 协议 为 X2 - AP 协议 。 
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X2 接口 用 户 平面 提供 eNodeB 之 间 的 用 户 数据 传输 功能 。X2 接口 的 用 户 平面 协议 栈 与 
S1 - UP 协议 栈 类 似 ，X2 - UP 的 传输 网 络 层 基于 IP 传输 ， 采 用 GTP - U 协议 来 传输 eNodeB 
之 间 的 用 户 平面 PDU。 

X2 应 用 协议 支持 UE 在 EMM - CONNECTED 状态 时 的 LTE 接 入 系统 内 的 移动 性 管理 功 
能 。 如 在 切换 过 程 中 由 源 eNodeB 到 目标 eNodeB 的 上 下 文 传输 、 源 eNodeB 与 目标 eNodeB 
之 间 用 户 平面 隧道 的 控制 以 及 切换 取消 等 。 


1.2.2 空中 接口 协议 栈 


空中 接口 协议 主要 是 用 来 建立 、 重 配置 和 释放 各 种 无 线 承 载 业 务 。 空 中 接口 协议 栈 根据 
用 途 分 为 控制 平面 协议 栈 和 用 户 平面 协议 栈 。 控 制 平面 负责 用 户 无 线 资源 的 管理 、 无 线 连接 
的 建立 、 业 务 的 QoS 保证 和 最 终 的 资源 释放 ， 如 图 1-4 所 示 。 




















图 1-4 空中 接口 控制 平面 协议 栈 























控制 平面 协议 栈 主要 包括 非 接 入 层 (Non - Access Stratum, NAS), NAS 层 之 下 为 接 入 
jE, 包括: 分 组 数据 汇聚 子 层 (Packet Data Convergence Protocol, PDCP), TR AMIE HT 
JÆ (Radio Resource Control，RRC) 、 无 线 链 路 控制 子 层 (Radio Link Control, RLC) 及 媒体 
接 入 控制 子 层 ( Media Access Control, MAC), 

控制 平面 的 主要 功能 由 NAS 层 与 RRC 层 实 现 ，NAS 控制 协议 实体 位 于 终端 UE 和 移动 
管理 实体 MME 内 ， 主 要 负责 非 接 入 层 的 管理 和 控制 。 实 现 的 功能 包括 : EPC 承载 管理 、 鉴 
权 、 产 生 LTE - IDLE 状态 下 的 寻 呼 消息 、 移 动 性 管理 以 及 安全 控制 等 。RRC 协议 实体 位 于 
UE 和 eNodeB 网 络 实体 内 ， 主 要 负责 接 入 层 的 管理 和 控制 ， 实 现 的 功能 包括 : 系统 消息 广 
播 ， 寻 呼 建立 、 管 理 、 释 放 ，RRC 连接 管理 ， 无 线 承载 (Radio Bearer, RB) 管理 ， 移 动 性 
功能 ， 终 端的 测量 和 测量 上 报 控制 。 

用 户 平 面 用 于 执行 无 线 接 人 承载 业务 ， 主 要 负责 用 户 发 送 和 接收 的 所 有 信息 的 处 理 ， 如 
图 1-5 所 示 。 

用 户 平面 协议 栈 PDCP 主要 任务 是 头 压缩 和 用 户 平 面 数据 加 密 。MAC 子 层 主 要 用 于 实 
现 与 数据 处 理 相 关 的 功能 ， 包 括 信道 管理 与 映射 、 数 据 包 的 封装 与 解 封装 、HARQ 功能 、 数 
据 调 度 及 逻辑 信道 的 优先 级 管理 等 。RLC 实现 的 功能 包括 数据 包 的 封装 和 人 解 封装 、ARQ 过 
程 、 数 据 的 重 排序 和 重复 检测 、 协 议 错误 检测 和 恢复 等 。 


























5 





PDCP 











图 1-5 空中 接口 用 户 平面 协议 栈 














1.3 TD -LTE 关键 技术 


TD - LTE 系统 使 用 的 关键 技术 包括 : 正 交 频 分 多 址 接 入 、 多 天 线 技术 、 混 合 自 动 重 传 、 
链 路 自 适应 、 干 扰 协调 等 。 


1.3.1 正 交 频 分 多 址 接 人 


正 交 频 分 多 址 接 入 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA) 技术 是 把 
高 速 数据 流 分 散 到 多 个 低速 的 正 交 的 子 载波 上 并 行 传输 ， 从 而 降低 单个 子 载波 上 的 符号 速 
率 ， 将 符号 周期 扩大 为 原来 的 N 倍 ， 对 因 多 径 效应 产生 的 时 延 扩 展 有 较 强 的 抵抗 力 ， 减 少 
了 符号 间 干 扰 (Inter Symbol Interference, ISI) 的 影响 。 在 OFDM 符号 前 加 入 保护 间隔 ， 只 
要 保护 间隔 大 于 信道 的 时 延 扩展 ， 则 可 以 完全 消除 符号 间 干 扰 。 

在 传统 FDMA 系统 中 ,为 了 避免 各 子 载波 间 的 干扰 ， 相 邻 载波 之 间 需 要 较 大 的 保护 频 
带 ， 频 谱 效 率 较 低 。OFDM 系统 允许 各 子 载波 之 间 紧 密 相 临 ， 甚 至 部 分 重合 ， 通 过 正 交 复 用 
方式 避免 频率 间 干 扰 ， 降 低 了 保护 间隔 的 要 求 ， 从 而 实现 很 高 的 频率 效率 。 两 种 复 用 方式 的 
频谱 使 用 对 比如 图 1-6 所 示 。 
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图 1-6 传统 FDMA 与 OFDMA 频谱 对 比 
a) 传统 FDMA 频谱 b) OFDMA 频谱 


在 TD-LTE 系统 中 ， 下 行 采 用 了 OFDMA 方式 ， 而 上 行 方向 ， 采 用 了 具有 单 载波 峰 均 
比特 征 的 DFT -S -OFDMA 多 址 方式 。 

TD -LTE 下 行 OFDMA 方式 如 图 1-7 所 示 ， 发 端 信号 先进 行 信道 编码 与 交织 ， 然 后 进 
行 QAM 调制 ， 将 调制 后 的 频 域 信号 进行 串 一 并 变换 ， 以 及 子 载波 映射 ， 并 对 所 有 子 载波 上 
的 符号 进行 道 傅 里 叶 变 换 (IFFT) 后 生成 时 域 信号 ， 然 后 在 每 个 OFDM 符号 前 插入 一 个 循 
环 前 级 (Cyclic Prefix，CP) ， 以 在 多 径 衰 落 环 境 下 保持 子 载波 之 间 的 正 交 性 。 插 入 CP 就 是 
将 OFDM 符号 尾部 的 一 段 复制 到 OFDMA 符号 之 前 ，CP 长 度 必须 长 于 主要 多 径 分 量 的 时 延 
扩展 ， 才 能 保证 接收 端 信号 的 正确 解 调 。 
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图 1-7 TD-LTE 下 行 OFDMA 示意 图 





选择 DFT -S-OFDM， 即 SC -FDMA ( 单 载波 ) 作为 上 行 多 址 方式 ， 是 因为 DFT -S — 
OFDM 具有 单 载波 的 特性 ， 其 发 送信 号 峰 均 比 较 低 ， 在 上 行 功 放 要 求 相同 的 情况 下 ， 可 以 提 
高 上 行 的 功率 效率 ， 降 低 系统 对 终端 的 功 耗 要 求 。LTE 上 行 多 址 方式 的 示意 图 如 图 1-8 所 
示 。 下 行 OFDMA 子 载波 分 配方 式 有 集中 式 和 分 布 式 ， 上 行为 了 获得 较 低 的 峰 均 比 以 降低 
UE 的 负担 ， 选 择 集中 式 的 分 配方 式 。 














频 域 


信道 编码 / QAM 调制 
交织 / 加 扰 (QPSK/16QAM/64QSM) 











OFDM 调制 


图 1-8 TD-LTE 上 行 DFT -S -OFDMA 示意 图 


OFDMA 技术 的 优势 包括 : 抗 多 径 衰 落 、 频 谱 利 用 率 高 、 计 算 方 法 简单 高 效 ， 但 是 也 存 
在 不 足 ， 如 受 频率 偏差 的 影响 较 大 、 存 在 较 高 的 峰 均 比 。 由 于 OFDM 子 信道 频谱 相互 重 仅 ， 
因此 对 正 交 性 要 求 严格 。 然 而 无 线 信 和 道 存 在 时 变性 ， 在 传输 过 程 中 会 有 无 线 信号 的 频率 偏 
B, ZIKI OFDM 子 载波 之 间 的 正 交 性 ， 引 起 子 信 道 间 的 信号 干扰 。 此 外 ， 由 于 OFDM 信 
号 是 多 个 子 信道 信号 的 总 和 ， 这 些 子 信道 信号 可 能 同 相 ， 在 幅度 上 彼 加 在 一 起 会 产生 很 大 的 
瞬时 峰值 幅度 。 峰 均 比 过 大 会 降低 射频 功率 放大 器 的 效率 。 

循环 前 缀 是 前 一 个 符号 最 后 一 段 样 本 值 的 重复 ， 加 入 循环 前 绥 的 目的 是 不 破坏 子 载 
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波 间 的 正 交 性 ,循环 前 级 示意 图 如 图 1-9 所 示 。 加 入 循环 前 缀 后 ， 保 护 间 隔 内 的 时 间 资 





源 不 可 使 用 ， 降 低 了 各 个 子 载波 的 符号 速率 和 信道 容量 ， 带 来 的 益处 是 抗 多 径 效 应 能 
增强 。 
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图 1-9 循环 前 级 示意 图 


循环 前 级 的 长 度 决定 了 OFDM 系统 的 抗 多 径 能 力 和 禾 盖 能 力 。 长 CP 利于 克服 多 径 干 扰 ， 
支持 大 范围 覆盖 ， 但 系统 开销 也 会 相应 增加 ， 导 致 数据 传输 能 力 下 降 。 为 了 达到 小 区 半径 
100km HHR, TD-LTE 系统 采用 长 、 短 两 套 循环 前 级 方案 ,根据 具体 场景 进行 选择 : 
短 CP 方案 为 基本 选项 ,长 CP 方案 用 于 支持 TD -LTE 大 范围 小 区 覆盖 和 多 小 区 广播 业务 。 


1.3.2 多 天 线 技术 


多 天 线 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 技术 是 指 将 用 户 数 据 分 解 为 多 个 并 行 的 
数据 流 ， 在 指定 的 宽带 内 由 多 个 发 射 天 线 上 同时 刻 发 射 ， 经 过 无 线 传播 后 ， 由 多 个 接收 天 线 
接收 ， 并 根据 各 个 并 行 数据 流 的 空间 特性 ， 解 调 出 原 数 据 流 。 采 用 多 天 线 技 术 ， 在 低 信 噪 比 
区 域 ， 应 用 传输 分 集 技术 和 波束 赋 形 技术 可 有 效 提高 接收 信号 的 信 品 比 ， 从 而 提高 传输 速率 
或 覆盖 范围 ; 在 高 信 噪 比 区 域 ， 可 应 用 空间 复 用 技术 来 提高 传输 速率 。 

在 下 行 链 路 ， 多 天 线 发 送 方式 主要 包括 传输 分 集 、 波 束 赋 形 、 空 间 复 用 以 及 多 用 户 MI- 
MO 等 。 目 前 MIMO 技术 下 行 基本 天 线 配 置 为 2x2， 即 2 天 线 发 送 和 2 天 线 接收 ， 最 大 支持 
4 天 线 进行 下 行 方 向 传输 。 在 上 行 链 路 ， 包 括 空间 复 用 和 传输 分 集 ， 目 前 MIMO 上 行 天 线 配 
置 为 1x2， 即 1 天 线 发 送 和 2 天 线 接收 。 

1. 传输 分 集 

在 无 线 通信 系统 中 ， 分 集 技 术 主 要 用 于 对 抗 衰落 、 提 高 链 路 可 靠 性 。 传 输 分 集 的 主要 原 
理 是 ， 利 用 空间 信道 的 弱 相 关 性 ， 结 合 时 间 / 频 率 上 的 选择 性 ， 为 信号 的 传递 提供 更 多 的 副 
本 ， 提 高 信号 传输 的 可 靠 性 ， 从 而 改善 接收 信号 的 信 品 比 。 空 间 发 射 分 集 利 用 了 分 集 增 益 的 
原理 ， 在 基站 发 射 端 ， 对 发 射 的 信号 进行 预 处 理 ， 采 用 多 根 天 线 进行 发 射 ， 在 接收 端 通过 一 
定 的 检测 算法 获得 分 集 信号 。 

TD -LTE 中 发 射 分 集 技术 的 实现 方式 有 : 空 时 发 射 分 集 、 空 频 发 射 分 集 、 延 时 发 射 分 
集 、 循 环 延 时 发 射 分 集 、 切 换 发 射 分 集 等 。 

(1) 空 时 发 射 分 集 
通过 对 不 同 的 天 线 发 射 的 信号 进行 空 时 编码 达到 时 间 和 空间 分 集 的 目的 ， 在 发 射 端 对 数 
据 流 进行 联合 编码 以 减 小 由 于 信道 衰落 和 噪声 导致 的 符号 错误 概率 。 空 时 编码 通过 发 射 端的 
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联合 编码 增加 信号 的 元 余 度 ， 从 而 使 信号 在 接收 端 获 得 时 间 和 空间 分 集 增 益 。 

STBC 适用 于 窄带 慢 误 落 无 线 信道 ， 对 于 实际 的 宽带 无 线 信道 ， 直 接应 用 STBC 并 不 合 
适 。 将 空 时 分 组 码 与 OFDM 结合 ， 便 构成 了 空 频 块 码 (Space Frequency Block Code, SF- 
BC) 。SFBC 系统 中 ， 发 射 端的 信息 比特 经 过 调制 得 到 信息 符号 ， 经 SFBC 编码 ， 然 后 分 流 
并 进行 OFDM 调制 ， 在 各 个 天 线 中 发 送出 去 。 接 收 端 先 对 各 天 线 收 到 的 信号 进行 OFDM 解 
调 ， 然 后 利用 解 调 后 的 频 域 数 据 进 行 信道 估计 ， 并 将 由 此 得 到 的 频 域 信道 信息 连同 频 域 接收 
数据 一 起 送 往 SFBC 译 码 器 进行 译 码 ， 再 经 解 调 恢复 得 到 原始 信息 比特 。 

(2) 延 时 发 射 分 集 

五 时 发 射 分 集 是 一 种 最 基本 的 发 射 分 集 方式 ， 最 初 应 用 于 单 载波 系统 。 在 这 个 方案 中 ， 
发 射 端 使 用 多 个 天 线 传输 信号 ， 相 同 信和 号 的 副本 引入 不 同 的 时 间 延 迟 在 不 同 的 天 线 上 发 送 ， 
各 个 路 径 的 信号 在 统计 意义 上 相互 独立 。 该 方案 将 空间 分 集 转 化 为 频率 分 集 ， 利 用 频率 分 集 
增益 ， 降 低 系 统 的 差错 概率 。 

在 接收 端 ， 系 统 的 接收 机 结构 与 单 天 线 接收 机 完全 一 致 。 但 是 为 了 避免 延 时 发 射 分 集 造 
成 的 码 间 干扰 ， 接 收 端 需要 利用 均衡 技术 消除 干扰 ， 如 采用 最 大 似 然 序 列 估计 (MLSE )/ 最 
小 均 方 误差 (MMSE) 算法 ,或 用 维特 比 译 码 法 均 可 获得 分 集 增 益 。 延 时 发 射 分 集 适 用 于 改 
善 平坦 衰落 信道 或 时 延 扩 展 较 小 的 信道 的 信道 质量 

(3) 循环 延 时 发 射 分 集 

在 不 同 的 发 射 天 线 上 发 送 具有 不 同 延 时 的 同一 个 信号 ， 人 为 地 制造 时 间 弥 散 ， 来 获得 分 
集 增益 。 延 时 发 射 分 集 获得 了 分 集 增益 ,但 是 引入 了 码 间 干扰 ,接收 机 需要 采用 均衡 器 来 
消除 干扰 ， 这 增加 了 接收 机 的 复杂 度 。 为 解决 这 个 问题 ， 提 出 了 循环 延 时 发 射 分 集 ( Cy- 
clic Delay Diversity，CDD ) 。 在 循环 延 时 发 射 分 集 系 统 中 ， 各 个 天 线 支 路 的 信号 并 没有 在 
时 间 上 滞后 ， 而 是 在 信号 内 部 进行 了 循环 移 位 ， 既 不 会 产生 码 间 干 扰 也 不 用 增加 循环 前 
缀 的 长 度 ， 此 方案 可 以 在 不 增加 接收 机 的 复杂 度 的 前 提 下 获得 分 集 增 益 。 在 插 人 循环 前 
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级 之 前 ， 将 同一 个 OFDM 符号 分 别 循环 移 位 D, 个 样 点 ， 其 中 m (m =1, =, M) 表示 天 
线 序 号 ， 然 后 每 个 天 线 根据 各 自 对 应 的 循环 移 位 之 后 的 版 本 ,分 别 加 入 各 自 的 CP 并 将 信号 
发 射出 去 。 


2. 波束 赋 形 

波束 赋 形 (Beam Forming) 是 一 种 基于 天 线 阵列 的 信号 与 预 处 理 技术 ， 其 工作 原理 是 利 
用 空间 信道 的 强 相干 性 及 波 的 干涉 原理 产生 强 方向 性 的 辐射 方向 图 ， 使 辐射 方向 图 的 主办 自 
适应 地 指向 用 户 来 波 方向 ， 从 而 提高 信 品 比 ， 获 得 明显 的 阵列 增益 ,波束 赋 形 技术 在 扩大 和 覆 
盖 范 围 、 改 善 边缘 吞吐 量 以 及 干扰 抑制 等 方面 都 有 很 大 的 优势 。 波 束 赋 形 的 权 值 仅仅 需要 匹 
配 信 道 的 慢 变 化 ， 比 如 来 波 方向 (Direction Of Arrival, DOA) 和 平均 路 损 。 因 此 ， 在 进行 波 
束 赋 形 时 ， 可 以 不 利用 终端 反馈 所 需 信 息 ， 而 在 基站 侧 通过 测量 上 行 接收 信号 获得 来 波 方向 
和 路 损 信 息 。 

为 了 获得 波束 赋 形 增益 ， 需 要 使 用 较 多 的 天 线 单元 ， 而 目前 LTE 仅仅 考虑 最 多 使 用 4 
个 公共 导 频 ， 无 法 支持 在 超过 4 根 天 线 单元 的 天 线 阵 列 上 使 用 波束 赋 形 ， 因 此 波束 赋 形 需 
要 使 用 专用 导 频 。 波 束 赋 形 技术 已 经 在 TD - SCDMA 系统 中 得 到 了 成 功 的 应 用 , 在 TD - 
LTE R8 中 采用 了 单 流 波 束 赋 形 技术 。TD -LTE Re 中 则 将 波束 赋 形 技术 扩展 到 了 双流 波束 
WE, 


















































(1) 单 流 波束 赋 形 

LTE R8 中 仅 支 持 基 于 专用 导 频 的 单 流 波 束 赋 形 技术 。 传 输 过 程 中 ，UE 需要 通过 对 专用 
导 频 的 测量 来 估计 波束 赋 形 后 的 等 效 信道 ， 并 进行 相干 检测 。 为 了 能 够 估计 波束 赋 形 后 传输 
所 经 历 的 信道 ， 基 站 必须 发 送 一 个 与 数据 同时 传输 的 波束 赋 形 参考 信号 ， 这 个 参考 信号 是 用 
户 专 用 的 ， 对 应 于 用 户 专 用 参考 信号 的 传输 称 为 使 用 天 线 端 口 5 的 传输 。 

单 流 波束 赋 形 可 根据 赋 形 向 量 的 获得 分 为 长 期 波束 赋 形 和 短期 波束 赋 形 两 种 。 短 期 的 波 
束 赋 形 最 常见 的 是 基于 奇异 值 分 解 (Singular Value Decomposition, SVD) 波束 赋 形 ， 长 期 的 
波束 赋 形 通常 称 为 基于 来 波 方向 的 波束 赋 形 。DOA 波束 赋 形 是 一 种 长 期 波束 赋 形 技术 ， 即 
赋 形 加 权 向 量 是 基于 远大 于 信道 相干 时 间 的 一 段 时 间 内 对 信道 的 测量 。 

(2) 双流 波束 赋 形 

LTE R9 中 将 波 东 赋 形 扩展 到 了 双流 传输 ， 实 现 了 波束 赋 形 与 空间 复 用 技术 的 结合 。 双 
流 波束 赋 形 技术 应 用 于 信和 号 散射 体 比 较 充 分 的 条 件 下 ， 结 合 了 智能 天 线 技术 和 MIMO 空间 
复 用 技术 ， 利 用 TDD 信道 的 对 称 性 ， 同 时 传输 多 个 数据 流 实 现 空 分 复 用 ， 并 且 能 够 保持 传 
统 单 流 波 束 赋 形 技术 覆盖 广 、 小 区 容量 大 和 干扰 小 的 特性 ， 既 可 以 提高 边缘 用 户 的 可 靠 性 ， 
同时 可 有 效 提升 小 区 中 心 用 户 的 吞吐 量 。 

在 双流 赋 形 中 ，UE 基于 对 专用 导 频 的 测量 估计 波束 赋 形 后 的 等 效 信 道 。 对 于 TDD £ 
统 ， 更 适合 利用 信道 的 互 易 性 并 采用 非 反 馈 预 编码 矩阵 的 码 本 号 (Pre — coding Matrix Index, 
PMI) 的 方式 实现 双流 波束 赋 形 。eNodeB 通过 对 SRS 的 测量 获得 信道 状态 信息 (Channel 
State Information, CSI) 并 计算 每 个 流 的 波束 赋 形 向 量 。 

3. 空间 复 用 

LTE 既 支 持 开 环 方式 的 空间 复 用 ， 也 支持 财 环 方式 的 空间 复 用 。 开 环 方式 的 空间 复 用 系 
统 中 ， 接 收 端 不 能 获得 任何 信道 状态 信息 ， 各 个 并 行 的 数据 流 均等 地 分 配 功率 与 传输 速率 ， 
并 采用 全 向 天 线 进行 发 射 。 在 这 种 开 环 的 方式 中 ， 接 收 机 需要 通过 均衡 算法 匹配 信道 进行 信 
号 接收 ， 而 发 送信 号 并 未 与 信道 相 匹 配 。 闭 环 方式 的 空间 复 用 ( 即 预 编码 技术 ) 系统 中 ， 
接收 端 将 信道 状态 信息 反馈 给 发 送 端 ， 发 送 端 对 发 射 信号 的 空间 特性 进行 优化 ， 使 发 送信 号 
的 空间 分 布 特性 和 信道 条 件 相 匹配 ， 因 而 可 以 有 效 降低 接收 机 均衡 算法 的 复杂 度 获 得 更 好 的 
性 能 。 

预 编 码 技术 可 以 分 为 线性 或 非 线性 方法 ， 目 前 考虑 到 非 线性 方法 的 复杂 度 ， 无 线 通 信 系 
统 中 一 般 只 考虑 线性 预 编码 。 线 性 预 编码 的 作用 就 是 将 天 线 域 的 处 理 转 换 为 波束 域 的 处 理 ， 
在 发 射 端 利用 已 知 的 空间 信道 信息 进行 预 处 理 操作 ， 进 一 步 提高 用 户 和 系统 的 吞吐 量 。 

线性 预 编码 按 预 编码 矩阵 的 获得 位 置 分 为 两 大 类 : 非 码 本 的 预 编码 (Non - codebook 
based pre — coding) 和 基于 码 本 的 预 编码 (Codebook based pre - coding)。 所 谓 码 本 ， 是 指 有 
限 个 预 编码 矩阵 所 构成 的 集合 。 基 于 码 本 的 预 编码 方式 中 ， 可 用 的 预 编 码 和 矩阵 只 能 从 特定 的 
码 本 中 选取 。 而 非 码 本 方式 的 预 编 码 中 ， 并 不 对 可 选用 的 预 编 码 的 个 数 进行 限制 ， 预 编码 矩 
阵 可 以 是 任何 符号 设计 规则 与 应 用 条 件 限 制 的 矩阵 。 

(1) 非 码 本 的 预 编码 方式 

在 非 码 本 的 预 编码 方式 中 ， 预 编码 矩阵 在 发 射 端 获 得 。 发 射 端 利用 预测 的 CSI 进行 预 编 
码 抢 阵 的 计算 。 在 TD-LTE 系统 中 ，CSI 可 以 利用 信道 对 称 性 获得 。 和 常见 的 预 编码 矩阵 的 
计算 方法 有 奇异 值 分 解 、 均 匀 信 道 分 解 ( Uniform Channel Decomposition, UCD) 等 。 
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为 了 使 UE 能 够 进行 相干 解 调 ， 非 码 本 的 预 编码 方式 要 求 使 用 专用 导 频 ， 即 数据 符号 和 
导 频 符号 一 起 进行 预 编码 操作 。 这 样 接收 端 只 需 通 过 信道 估计 就 可 以 获得 预 编码 后 的 等 效 
信道 。 

(2) 基于 码 本 的 预 编码 

实际 通信 系统 中 ， 反 馈 信息 会 占用 很 多 的 资源 ， 尤 其 在 快 衰落 信道 中 ， 对 反馈 信息 的 效 
率 和 准确 度 要 求 较 高 ， 这 时 采用 基于 码 本 的 预 编 码 。 由 于 只 需要 反馈 预 编码 矩阵 的 码 本 号 
(Pre — coding Matrix Index，PMI) ， 能 够 节省 反馈 信道 资源 并 快速 跟踪 信道 的 变化 。 基 于 码 
本 的 预 编码 方式 中 ， 预 编码 矩阵 在 接收 端 获得 。UE 根据 公共 导 频 (CRS) 测量 下 行 信 道 ， 
利用 预测 的 信道 状态 信息 ， 在 预定 的 预 编 码 和 矩阵 码 本 中 进行 预 编码 矩阵 的 选择 ， 并 将 选 定 的 
预 编 码 矩 阵 的 序号 反馈 给 发 射 端 。 

eNodeB 在 下 行 传输 过 程 中 ,将 以 UE 上 报 的 预 编码 矩阵 的 码 本 号 (PMI) 为 参考 对 数 
据 进 行 预 编码 。 考 虑 到 eNodeB 在 下 行使 用 的 预 编码 矩阵 可 能 与 UE 上 报 的 PMI 不 一 致 ， 为 
了 保证 UE 能 获知 预 编 码 后 的 等 效 信道 并 对 下 行 数据 进行 相干 解 调 ，eNodeB 需要 在 下 行 控 
制 信 令 中 明确 指示 其 所 用 的 预 编码 矩阵 。 基 于 码 本 的 CQI 计算 过 程 能 够 反映 UE 的 处 理 算 
法 ， 因 而 相对 比较 准确 。 但 是 ， 基 于 码 本 的 预 编码 方法 存在 量化 精度 损失 的 问题 ， 因 此 预 编 
人 码 矩 阵 不 能 与 信道 精确 地 匹配 。 
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第 2 章 TD -LTE 无 线 网 络 物理 层 


本 章 主要 介绍 TD -LTE 无 线 网 络 物理 层 无 线 帧 结构 、 上 下 行 时 隙 及 特殊 子 帧 ，LITE 资 
源 块 在 频 域 和 时 域 的 标识 ， 还 有 LTE 系统 各 种 逻辑 信道 、 传 输 信道 、 物 理 信 道 与 参考 信号。 
在 此 基础 上 介绍 了 LTE 物理 层 的 小 区 搜索 。 


2.1 TD-LTE 物理 层 


2.1.1 TD-LTE 无 线 帧 结构 


LTE 支持 两 种 基本 的 工作 模式 ， 频 分 双 工 (FDD) 和 时 分 双 工 (TDD); 支持 Typel 和 
Type2 两 种 不 同 的 无 线 帧 结构 ， 帧 长 均 为 10 ms，Typel 用 于 FDD 工作 模式 ，Type2 用 于 TDD 
工作 模式 。Typel 帧 结构 10 ms 的 无 线 帧 分 为 10 个 长 度 为 1 ms 的 子 帧 ( Subframe) ， 每 个 子 
帧 由 两 个 长 度 为 0. 5 ms 的 时 阶 (Slot) 组 成 ， 其 编号 为 0 ~ 19。 一 个 子 帧 定义 为 两 个 相 邻 的 
时 际 ， 其 中 第 i 个 子 帧 由 第 2i 个 和 第 2i+1 个 时 际 构成 。Typel 的 帧 结构 如 图 2-1 所 示 。 

I 一 个 无 线 帧 7=3072007=10 ms 


I 
一 个 时 隙 , TaÍo=153607;=0.5 ms 


I I 
s |= Esj s Pars 
l 1 
| 一 个 子 帧 I 


图 2-1 LTE Typel 帧 结构 格式 

TDD 模式 下 ， 每 个 10 ms 无 线 帧 包括 2 个 长 度 为 Sms 的 半 帧 (Half frame) ， 每 个 半 帧 由 

5 个 长 度 为 1 ms 的 子 帧 组 成 ， 其 中 有 4 个 普通 子 帧 和 1 个 特殊 子 帧 ， 如 图 2-2 所 示 。 特 殊 子 
帧 包括 3 个 特殊 时 际 (DwPTS. GP 和 UpPTS) ， 总 长 度 为 1 ms。 


一 个 无 线 帧 , T=307200T=10 ms 
一 个 半 帧 ,1536007T;=5 ms 








I 1 
Fak = 
1 1 
1 1 


| 一 个 时 阶 ， SE 
ITyo=153607, PUUR sss as = 


Subframe#O | Subframe#2|Subframe #3| Subframe #4|Subframe x ! ! Eubñame #7|Subframe #8|Subframe #9 





一 个 子 帧 ， 
30720T; GP UpPTS DwPTS GP UpPTS 
DwPTS 
图 2-2 LTE Type2 帧 结构 格式 
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下 行 导 频 时 隙 保护 间隔 DwPTS 用 于 下 行 传输 ， 同 步 符 号 ，UpPTS 也 用 于 传输 上 行 同步 
符号 ， 不 用 于 传输 上 行 数据 ， 而 GP 为 保护 间隔 ， 防 止 上 下 行 间 的 干扰 。 上 行 导 频 时 际 Dw- 
PTS 和 UpPTS 的 长 度 可 配置 ，DwPTS 的 长 度 为 3 ~ 12 个 OFDM 符号 ，UpPTS 的 长 度 为 1 ~2 
个 OFDM 符号 ， 相 应 的 GP 长度 为 1~10 个 OFDM 符号 ， 其 各 自 的 长 度 可 以 根据 网 络 的 实际 
需要 进行 配置 ， 协 议 中 有 多 种 配置 方案 。UpPTS 中 ， 最 后 一 个 符号 用 于 发 送 上 行 Sounding 
导 频 。DwPTS 用 于 正常 的 下 行 数据 发 送 ， 其 中 主 同步 信道 位 于 第 三 个 符号 。 


2.1.2 TD-LTE 无 线 帧 及 特殊 子 帧 


Type2 TDD 帧 结构 与 Typel FDD 帧 结构 主要 区 别 在 于 同步 信号 的 设计 ， 如 图 2-3 所 示 。 
LTE 同步 信号 的 周期 是 5 ms， 分 为 主 同步 信号 ( Primary Synchronous Signal, PSS) 和 辅 同步 
信号 (Secondary Synchronous Signal, SSS), LTE TDD I FDD 帧 结构 中 ， 同 步 信号 的 位 置 / 相 
对 位 置 不 同 。 在 Type2 TDD 中 ，PSS 位 于 DwPTS 的 第 三 个 符号 ，SSS 位 于 5 ms 第 一 个 子 帧 的 
最 后 一 个 符号 。 











Type2TDD Type 1 FDD 
10 ms 无 线 帧 sa 10 ms 无 线 帧 
1 ms 子 帧 1 ms 子 帧 








/ < OFDM > R >X 
/Subframe 0 特 殊 子 由 


TIUTTRTRTT | RI À 
a 主 同步 信号 s - T 
图 2-3 LTE 帧 结构 同步 信和 号 格式 
在 Typel FDD 中 ， 主 同步 信号 和 辅 同步 信号 位 于 5 ms 第 一 个 子 帧 内 前 一 个 时 隙 的 最 后 
两 个 符号 。 正 是 利用 主 、 辅 同步 信号 相对 位 置 的 不 同 ， 终端 可 以 在 小 区 搜索 的 初始 阶段 识别 
系统 是 TDD 还 是 FDD, 
FDD 依靠 频率 区 分 上 下 行 ， 其 单方 向 的 资源 在 时 间 上 是 连续 的 ，TDD 依靠 时 间 来 区 分 
上 下 行 ， 所 以 其 单方 向 的 资源 在 时 间 上 是 不 连续 的 ， 时 间 资 源 在 两 个 方向 上 进行 了 分 配 ， 如 
图 2-4 所 示 。 











Typel 
FDD 


UL ——— 


Type2 D ———huu—n PL 证 二 | 
TDD Lo W A 2] o [ 4 | s S T 7 | s Í ° | 


DwPÍS GP UpPTS DwPTS GP UpPTS 
图 2-4 LTE FDD/TDD 帧 结构 及 上 、 下 行 资源 对 比 
LTE TDD 中 文 持 Sms 和 10 ms 的 上 上、 下行 子 帧 切换 周期 ，7 种 不 同 的 上 、 下 行 时 间 配 
比 ， 从 将 大 部 分 资源 分 配给 下 行 的 “9:1” 到 上 行 占用 资源 较 多 的 “2:3”， 具 体 配置 如 
图 2-5 所 示 ， 在 实际 使 用 时 ， 网 络 可 以 根据 业务 量 的 特性 灵活 地 选择 配置 。 
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-point periodicity) 


DL-UL | 切换 周期 (Switen 
配置 











图 2-5 TD-LTE 上、 下行 时 间 配 比 
TD -LTE 无 线 帧 与 TD -SCDMA 相同 ， 都 是 10 ms， 但 时 际 长 度 不 同 。TD -LTE 的 特殊 
子 帧 可 以 有 多 种 配置 ， 用 以 改变 DwPTS、GP 和 UpPTS 的 长 度 ， 如 图 2-6 所 示 ， 但 无 论 如 何 
改变 ，DwPTS + GP + UpPTS 永远 等 于 1 ms, TD - LTE 的 特殊 子 帧 配置 和 上 、 下 行 时 隙 配置 
没有 制约 关系 ， 可 以 相对 独立 地 进行 配置 。 


CP 


千 
kil 
o 
局 





图 2-6 TD-LTE 特殊 子 帧 配置 


为 了 保证 子 载波 间 的 正 交 性 ，LTE 引入 了 循环 前 级 (CP) ,循环 前 缀 是 前 一 个 符号 最 后 
一 段 样本 值 的 重复 ,循环 前 级 示意 图 详 见 图 1-9。 

CP 的 长 度 与 覆盖 半径 有 关 ， 一 般 情况 下 配置 普通 CP (Normal CP) 即 可 满足 要 求 ; J A 
盖 等 小 区 半径 较 大 的 场景 下 可 配置 扩展 CP (Extended CP), CP 长 度 配置 越 大 ， 系 统 开销 越 大 。 

TD -LTE 系统 中 主 同步 信号 PSS 在 DwPTS 时 隙 进行 传输 ， 只 要 DwPTS 的 符号 数 大 于 等 
于 9， 就 能 传输 数据 (参照 特殊 子 帧 配置 )。TD -LTE 特殊 子 帧 格式 如 图 2-7 所 示 。TD - 
SCDMA 的 DwPTS 无 法 传输 数据 ， 只 承载 下 行 同步 信道 DwPCH, UE 从 DwPTS 上 获得 与 小 区 
的 同步 。 如 果 TD -LTE 小 区 禾 盖 距离 控制 很 好 ， 不 受 远 距离 同 频 信号 干扰 ， 可 将 DwPTS 配 
置 为 能 够 传输 数据 。 现 有 TD -LTE 试验 网 使 用 D. E 频段 时 ， 普 遍 采 用 第 7 种 配置 方式 ， 
即 DwPTS 配置 为 10 个 符号 。 

UpPTS 可 以 发 送 短 RACH (做 随机 接 入 用 ) 和 Sounding 参考 信号 (Sounding RS，SRS)。 
根据 系统 配置 ， 是 否 发 送 短 RACH 或 者 SRS 都 可 以 用 独立 的 开关 控制 ， 因 为 资源 有 限 (最 
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p GP UL 
subframe #0 A subframe #2 


日 sss [Pss Rs/contro UpPTS 
Data 


图 2-7 TD-LTE 特殊 子 帧 格式 


多 仅 占 两 个 OFDM 符号 ) UpPTS 不 能 传输 上 行 信 令 或 数据 。TD - SCDMA 的 UpPTS 承载 上 


行 同步 信道 UpPPCH， 用 来 进行 随机 接 入 。 
2.1.3 TD -LTE 资源 块 


1. 资源 栅 格 
传输 使 用 的 最 小 资源 单位 叫做 资源 粒子 (Resource Element, RE) 


， 时 域 上 为 1 个 OFDM 


符号 ， 频 域 上 为 1 个 子 载波 ， 即 15 kHz。 在 RE 的 基础 上 ， 还 定义 了 资源 块 ( Resource 


NTF, 
Block, RB), RB 为 业务 信道 的 资源 单位 ， 一 个 RB 包含 若干 个 RE， 





在 时 域 上 为 1 NR, 
RRK, AE AIT RU 








在 频 域 上 为 12 个 子 载波 ， 即 180 kHz。 子 载波 数 与 带宽 有 关 ， 带 宽 


At 


多 。 下 行 资 源 栅 格 如 图 2-8 所 示 ， 上 行 资源 栅 格 时 域 上 为 SC - FDMA 符号 。 
个 下 行 时 阶 Tsiot 







k=NRB NEB—1 


资源 块 (RB) 


DL 
Nsymb x NEA RE 


个 子 载波 
Nx" 个 子 载波 


RB 


SC 


RE(ED 


DL 
RB X N. 


N. 





图 2-8 TD-LTE 下 行 资源 栅 格 
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一 个 时 隙 中 的 传输 信号 可 以 用 一 个 资源 栅 格 来 描述 ， 时 隙 中 的 OFDM 符号 取决 于 循环 
前 级 CP 长 度 及 子 载波 间隔 ， 见 表 2-1。 下 行 的 子 载波 间隔 Af 有 15 kHz 和 7.5 kHz 两 种 ， 当 
子 载波 间隔 为 7.5 kHz 时 ， 每 个 时 隙 由 3 个 OFDM 符号 组 成 。 而 上 行 子 载波 间隔 Af 只 有 
15 kHz 一 种 。 











表 2-1 物理 资源 块 参数 

















子 载波 间隔 每 RB 子 载波 数量 每 时 隙 OFDM 符号 数 
常规 CP 15 kHz 12 7 
15 kHz 12 6 
扩展 CP 
7. 5 kHz 24 3 











2. 资源 粒子 

资源 粒子 是 天 线 端口 p 上 的 资源 栅 格 中 的 最 小 单元 ， 通 过 索引 对 (k. 1) 来 进行 唯一 标 
识 ， 其 中 大 、1 分 别 为 标识 在 频 域 和 时 域 的 序号 。 

在 多 天 线 传输 的 情况 下 ， 每 一 个 天 线 端口 对 应 一 个 资源 栅 格 ， 而 每 个 天 线 端口 由 与 其 相 
关 的 参考 信和 号 来 定义 。 需 注意 这 里 的 天 线 端 口 与 物理 天 线 不 是 直接 对 应 的 ， 与 具体 采用 的 
MIMO 技术 有 关 。 一 个 小 区 中 支持 的 天 线 端 口 集合 取决 于 参考 信号 的 配置 。 

小 区 专用 (Cell - specific) 的 参考 信号 ， 与 非 MBSFN 传输 相关 联 ， 支 持 1 个 、2 个 和 4 
个 天 线 端 口 配置 ， 天 线 端口 序号 分 别 满足 p=0、pe10,1| 和 pe|0,1,2,3}。 

MBSFN 参考 信和 号， 与 MBSFN 传输 相关 联 ， 在 天 线 端 口 p =4 上 传输 。 终 端 专用 参考 信 
号 ， 在 天 线 端口 p =5 上 传输 。 

3. 虚拟 资源 块 

TD -LTE 系统 定义 了 两 种 类 型 的 虚拟 资源 块 : 分 布 式 (Distributed) 传输 和 集中 式 
(Localized) 传输 的 虚拟 资源 块 。 一 个 子 帧 中 两 个 时 隙 上 的 一 对 虚拟 资源 块 共同 用 一 个 独立 
虚拟 资源 块 号 nVRB 进行 标识 。 集 中 式 虚 拟 资源 块 直接 映射 到 物理 资源 块 上 ， 使 得 虚拟 资源 
块 n VRB 与 物理 资源 块 对 应 。 














2.2 物理 层 信 道 及 信号 


2.2.1 TD-LTE 逻辑 信道 与 传输 信道 


TD -LTE 系统 物理 层 及 MAC Jš. RRC 层 的 无 线 接口 协议 结构 如 图 2-9 所 示 ， 物理 层 向 
MAC 层 提供 传输 信道 。MAC 层 提供 不 同 的 逻辑 信道 给 层 2 的 无 线 链 路 控制 (RLC) 子 层 。 
物理 层 通过 传输 信道 给 高 层 提 供 数据 传输 服务 ， 物 理 层 提 供 的 功能 包括 : 传输 信道 的 错误 检 
测 并 向 高 层 提 供 指 示 、 传 输 信道 的 前 向 纠 错 (FEC) 编 解码 、 混 合 自 动 重 传 请 求 (HARQ) 
软 合 并 、 编 码 的 传输 信道 与 物理 信道 之 间 的 速度 匹配 、 编 码 的 传输 信道 与 物理 信道 之 间 的 映 
射 、 物 理 信道 的 功率 加 权 、 物 理 信 道 的 调制 和 解 调 、 频 率 和 时 间 同 步 、 射 频 特性 测量 并 向 高 
层 提供 指示 、 多 输入 多 输出 (MIMO) 天 线 处 理 、 传 输 分 集 、 波 束 形成 、 射 频 处 理 。 

言 道 是 便于 理解 的 人 为 设 定 的 概念 ， 是 对 一 系列 数据 流 或 调制 后 的 信号 的 分 类 名 称 ， 其 
名 称 是 以 信和 号 的 作用 来 确定 的 。 
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罗 辑 信道 
Ë PSPP rri O 
媒体 接 入 控制 (MAC) 
传输 信道 
层 1 

















图 2-9 物理 层 及 MAC J. RRC 层 的 无 线 接口 协议 结构 








逻辑 信道 用 于 指示 “传输 什么 内 容 ”， 定 义 传 送信 息 的 类 型 ， 这 些 信 息 可 能 是 独立 成 块 
的 数据 流 ， 也 可 能 是 夹杂 在 一 起 但 是 有 确定 起 始 位 的 数据 流 ， 这 些 数据 流 是 包括 所 有 用 户 的 
数据 。 

传输 信道 用 于 指示 “怎样 传 ” ， 是 在 对 逻辑 信道 信息 进行 特定 处 理 后 再 加 上 传输 格式 等 
指示 信息 后 的 数据 流 ， 这 些 数据 流 仍然 包括 所 有 用 户 的 数据 。 

物理 信道 是 指 “ 信 号 在 空中 传输 的 承载 "， 是 将 属于 不 同 用 户 、 不 同 功用 的 传输 信道 数 
据 流 分 别 按照 相应 的 规则 确定 其 载 频 、 扰 码 、 扩 频 码 、 开 始 结束 时 间 等 进行 相关 的 操作 ， 并 
在 最 终 调制 为 模拟 射频 信号 发 射出 去 ; 不 同 物理 信道 上 的 数据 流 分 别 属于 不 同 的 用 户 或 者 不 
同 的 功用 。 

1. 逻辑 信道 

逻辑 信道 定义 了 传输 的 内 容 。MAC 子 层 使 用 逻辑 信道 与 高 层 进行 通信 。 逻 辑 信 道 通常 
分 为 两 类 ， 即 用 来 传输 控制 平面 信息 的 控制 信道 和 用 来 传输 用 户 平面 信息 的 业务 信道 。 而 根 
据 传 输 信息 的 类 型 又 可 划分 为 多 种 逻辑 信道 类 型 ， 并 根据 不 同 的 数据 类 型 ， 提 供 不 同 的 传输 
服务 。 

TD -LTE 定义 的 控制 信道 主要 有 如 下 5 种 类 型 . 

1) 广播 控制 信道 (BCCH) : 该 信道 属于 下 行 信道 ， 用 于 传输 广播 系统 控制 信息 。 

2) 寻 呼 控制 信道 (PCCH) : 该 信道 属于 下 行 信道 ， 用 于 传输 寻 呼 信息 和 改变 通知 消息 
的 系统 信息 。 当 网 络 侧 没有 用 户 终端 所 在 小 区 信息 的 时 候 ， 使 用 该 信道 寻 呼 终端 。 

3) 公共 控制 信道 (CCCH) : 该 信道 包括 上 行 和 下 行 ， 当 终端 和 网 络 间 没有 RRC 连接 
时 ， 终 端 级 别 控制 信息 的 传输 使 用 该 信道 。 

4) 多 播 控制 信道 (MCCH) : 该 信道 为 点 到 多 点 的 下 行 信道 ， 从 网 络 到 UE 的 MBMS 调 
度 和 控制 信息 传输 使 用 点 到 多 点 业务 。 

5) 专用 控制 信道 (DCCH) : 该 信道 为 点 到 点 的 双向 信道 ， 用 于 传输 终端 侧 和 网 络 侧 存 
在 RRC 连接 时 的 专用 控制 信息 。 

TD - LTE 定义 的 业务 信道 主要 有 如 下 2 种 类 型 : 

1) 专用 业务 信道 (DTCH) : 专用 业务 信道 是 为 传输 用 户 信息 的 ， 专 用 于 一 个 UE 的 点 
对 点 信道 ， 该 信道 在 上 行 链 路 和 下 行 链 路 都 存在 。 

2) 多 播 业 务 信道 (MTCH) : 该 信道 为 点 到 多 点 的 下 行 信道 。 用 户 只 会 使 用 该 信道 来 接 
收 MBMS 业务 。 
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2. 传输 信道 

物理 层 通过 传输 信道 向 MAC 子 层 或 更 高 层 提供 数据 传输 服务 ， 传 输 信道 特性 由 传输 格 
式 定义 。 传 输 信道 描述 了 数据 在 无 线 接口 上 是 如 何 进行 传输 的 ， 以 及 所 传输 的 数据 特征 。 如 
数据 如 何 被 保护 以 防止 传输 错误 、 信 道 编码 类 型 、CRC 保护 或 者 交织 、 数 据 包 的 大 小 等 。 
所 有 的 这 些 信 息 集 就 是 我 们 所 熟知 的 “传输 格式 ”。 

TD -LTE 定义 的 下 行 传输 信道 主要 有 4 种 类 型 。 

1) 广播 信道 (BCH): 用 于 广播 系统 信息 和 小 区 的 特定 信息 。BCH 使 用 固定 的 预定 义 
格式 ， 能 够 在 整个 小 区 履 盖 区 域内 广播 。 

2) 下 行 共享 信道 (DL -SCH) : 用 于 传输 下 行 用 户 控 制 信息 或 业务 数据 。DL -SCH 能 
够 使 用 HARQ; 能 够 通过 各 种 调制 模式 、 编 码 、 发 送 功 率 来 实现 链 路 适应 ; 能 够 在 整个 小 区 
内 发 送 ; 能 够 使 用 波束 赋 形 ; 支持 动态 或 半 持 续 资 源 分 配 ; 支持 终端 非 连续 接收 以 达到 节 电 
目的 ; 支持 MBMS 业务 传输 。 

3) 寻 呼 信 道 (PCH); 当 网 络 不 知道 UE 所 处 小 区 位 置 时 ， 用 于 发 送 给 UE 的 控制 信 
Eo PCH 能 够 支持 终端 非 连 续 接收 以 达到 节 电 目的 ， 能 在 整个 小 区 覆盖 区 域内 发 送 ; 能 够 
映射 到 用 于 业务 或 其 他 动态 控制 信道 使 用 的 物理 资源 上 。 

4) 多 播 信道 (MCH): 用 于 MBMS 用 户 控 制 信息 的 传输 。MCH 能 够 在 整个 小 区 覆盖 区 
域内 发 送 ; 对 于 单 频 点 网 络 支持 多 小 区 的 MBMS 传输 的 合并 ; 使 用 半 持 续 资 源 分 配 。 

TD -LTE 定义 的 上 行 传输 信道 主要 有 2 种 类 型 。 

1) 上 行 共享 信道 (UL -SCH) : 用 于 传输 下 行 用 户 控 制 信息 或 业务 数据 。UL -SCH 能 
够 使 用 波束 赋 形 ， 有 通过 调整 发 射 功率 、 编 码 和 潜在 的 调制 模式 适应 链 路 条 件 变 化 的 能 
能 够 使 用 HARQ; 动态 或 半 持 续 资源 分 配 。 

2) 随机 接 入 信道 (RACH): 能 够 承载 有 限 的 控制 信息 ， 例 如 在 早期 连接 建立 的 时 候 或 
者 RRC 状态 改变 的 时 候 。 


2.2.2 TD-LTE 上行 物理 信道 及 参考 信号 


TD -LTE 上 行 传输 基于 SC - FDPMA， 定 义 了 3 个 上 行 物 理 信道 。 

1. 物理 上 行 共享 信道 

物理 上 行 共享 信道 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 主要 传输 UE 的 数据 和 控 
制 信息 的 物理 信道 。 既 可 传输 数据 也 可 复 用 传输 控制 信息 ， 包 括 CQI、PMI、HARQ - ACK 
及 RI (Rank Indication) 秩 信息 。 

PUSCH 的 处 理 流程 大 致 分 为 两 大 部 分 。 

第 一 是 信道 编码 ， 包 括 加 循环 校 验 宛 余 CRC 、 码 块 分 段 、 加 CRC 校 验 、Turbo 编码 、 速 
率 匹 配 、 码 块 级 联 、 复 用 、 信 道 交 织 过 程 。 

上 行 共享 信道 从 上 层 接收 到 的 传输 块 (Transport Block ，TB ) ， 每 个 子 帧 最 多 传输 一 个 
TB ， 编 码 的 步骤 为 : TB 添加 CRC 校 验 、 码 块 分 段 及 码 块 CRC 校 验 添 加 、 数 据 和 控制 信息 
的 信道 编码 、 速 度 匹配 、 码 块 级 联 、 数 据 和 控制 信息 复 用 、 信 道 交 织 。 

言 道 编码 使 用 的 是 Turbo 码 ， 速 率 匹 配 进行 的 是 针对 Turbo 编码 进行 的 速度 匹配 ， 码 块 
级 联 将 C 个 码 块 顺序 拼接 起 来 ， 构 成 长 度 为 G 的 一 个 码 字 。 其 中 车 与 控制 信息 复 用 ，G 不 
包括 控制 信息 。 
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当 控 制 信息 与 数据 传输 复 用 在 一 起 时 ， 控 制 信息 的 编码 速率 由 UL - SCH 传输 所 使 用 的 
调制 方式 和 编码 速率 决定 。 控 制 信息 的 不 同 编码 速率 通过 向 其 传输 分 配 不 同 数目 的 编码 符号 
来 获得 。 

第 二 是 基带 SC - FDMA 人 处理， 包括 加 扰 、 调 制 映射 、 传 输 与 编码 (DFT), RE 映射 、 
SC - FDMA 信号 产生 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 加 扰 。 为 了 使 传输 的 比特 随机 化 ， 提 高 传输 性 能 ， 需 要 对 传输 的 数据 进行 比特 级 的 
加 扰 。 具 体 的 方法 是 采用 一 个 伪 随 机 序列 与 需要 传输 的 比特 序列 进行 模 2 加 ， 从 而 达到 使 传 
输 的 比特 随机 化 的 目的 。 对 于 ACK/NACK 和 RI 这 种 比特 数 较 少 的 信 源 来 说 ， 加 扰 的 目的 是 
为 了 保证 调制 时 具有 最 大 的 欧式 距离 ， 以 获得 更 好 的 解 调 性 能 。 

2) 调制 。 加 扰 后 的 比特 块 将 被 调制 成 复 值 符号 块 ，PUSCH 可 用 的 调制 方式 包括 QPSK, 
16QAM. 64QAM, 

3) 变换 预 编 码 。 为 了 获得 单 载波 特性 ， 将 复 值 符 号 块 进行 分 组 ， 每 组 对 应 一 个 SC - 
FDMA 符号 。 预 编码 后 形成 复 值 调制 符号 块 ， 就 是 在 OFDM 调制 之 前 在 每 个 组 内 进行 一 个 离 
BUREE (DFT) ， 以 达到 上 行 单 载波 的 目的 。 

4) 生成 SC - FDMA 信和 号。 为 每 个 天 线 端 口 生成 复 值 时 域 的 SC -FDMA 符号 。 

2. 物理 上 行 控制 信道 

物理 上 行 控 制 信道 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH), UE 用 于 发 送 ACK/ 
NAK、CQI、SR、RI 信息 ， 同 一 UE 端 不 能 同时 在 PUSCH 和 PUCCH 上 传输 。 用 户 在 没有 
PUSCH 传输 的 上 行 子 帧 中 ， 利 用 PUCCH 传输 与 该 用 户 下 行 数据 相关 的 上 行 控制 ， 此 外 
PUCCH 不 能 在 UpPTS 时 隙 中 传输 。 不 同 的 PUCCH 格式 对 应 不 同 的 传输 结构 ， 以 支持 不 同 
的 信息 传输 。 不 同 格式 的 PUCCH 所 采用 的 调制 方式 也 不 同 ， 见 表 2-2， 格 式 2a、2b KxI? 
常规 循环 前 缀 。 


























表 2-2 PUCCH 格式 及 调制 方式 





























PUCCH 格式 用 途 调制 方式 每 子 帧 比特 数 

1 SR N/A N/A 
la ACK/NACK BPSK 1 

1b ACK/NACK QPSK 2 

2 CQI QPSK 20 
2a CQI + ACK/NACK QPSK + BPSK 21 
2b CQI + ACK/NACK QPSK + QPSK 22 
3 CQI + ACK/NACK QPSK 48 











用 户 采用 PUCCH 格式 1/1a/1b 复 用 : 通过 正 交 码 CAZAC 序列 的 循环 移 位 来 区 分 不 同 的 
用 户 ，Cyclic shift 间隔 为 2,， 在 1 个 RB 上 可 支持 18 个 用 户 。 
用 户 采 用 PUCCH 格式 2/2a/2b 复 用 : 通过 CAZAC 序列 的 循环 移 位 来 区 分 不 同 的 用 户 ， 
1 个 RB 上 可 支持 12 个 用 户 。 
不 同 用 户 间 PUCCH 格式 1/1a/1b 和 PUCCH 格式 2/2a/2b 的 复 用 : 把 Cyclic shift 分 成 两 


个 区 域 。 例 如 : 


从 Cyclic shift =0 到 Cyclic shift =3 用 于 PUCCH 格式 1⁄1a/1b; 
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从 Cyclic shift =5 到 Cyclic shift =10 用 于 PUCCH 格式 2/2a/2b; 

Cyclic shift =4 和 Cyclic shift = 11 用 于 两 个 区 域 之 间 的 保护 间隔 。 

3. 物理 随机 接 入 信道 

物理 随机 接 入 信道 (Physical Random Access Channel, PRACH) 是 指 获取 小 区 接 入 的 必 
要 信息 进行 时 间 同 步 和 小 区 搜索 等 。 

随机 接 入 是 在 UE 获得 下 行 同步 的 基础 上 ， 请 求 与 网 络 通信 之 前 的 接 入 过 程 ， 随 机 接 入 
可 以 分 为 两 种 类 型 : 同步 随机 接 入 和 非 同 步 随 机 接 入 。 

同步 随机 接 入 : UE 已 经 和 系统 取得 上 行 同步 ，UE 申请 上 行 数据 传输 的 资源 。 

非 同步 随机 接 入 :UE 尚未 和 系统 取得 或 丢失 了 上 行 同 步 。 

4. 上 行 参考 信号 

LTE 系统 上 行 支持 以 下 两 种 类 型 的 参考 信号 (Reference Signal，RS) ， 解 调用 参考 信和 号 
和 探测 用 参考 信号 使 用 相同 的 基 序 列 集合 。 

1) 解 调用 参考 信号 (Demodulation Reference Signal, DERS), 与 PUSCH 或 者 PUCCH 
传输 有 关 。 上 行 解 调 参 考 信 号 包括 PUSCH 解 调 参考 信号 和 PUCCH 解 调 参考 信和 号 两 种 ， 分 
别 用 于 PUSCH 和 PUCCH 的 相关 人 解 调 ， 根 据 不 同 物 理 信道 特征 ， 两 种 解 调 参 考 信 号 在 序列 
设计 和 资源 映射 上 存在 一 定 差异 。 

2) 探测 用 参考 信号 (Sounding Reference Signal，SRS) ， 与 PUSCH 或 者 PUCCH 传输 有 
关 。 上 行 探测 用 参考 信号 用 于 上 行 信道 质量 的 测量 ， 用 于 支持 频率 选择 性 调度 、 功 率 控制 和 
定时 提前 等 功能 。 在 TD -LTE 系统 中 ,根据 TDD 上 、 下 行 信道 对 称 性 ， 上 行 探测 参考 信号 
也 可 以 用 于 下 行 信道 信息 的 获取 。 


2.2.3 TD-LTE 下 行 物理 信道 及 参考 信号 


TD -LTE 下 行 传输 基于 OFDMA， 定 义 了 6 个 下 行 物理 信道 。 

1. 物理 下 行 共享 信道 

物理 下 行 共享 信道 (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 用 于 承载 下 行 数据 传输 
和 寻 呼 信息 ， 传 递 SIB 信息 。PDSCH 具有 最 全 的 功能 ， 支 持 多 层 SU -MIMO 传输 、MAC 调 
度 和 HARQ 等 各 种 功能 。 系 统 可 以 根据 反馈 的 信道 状态 信息 (CSI) 等 ,通过 MAC 层 调度 ， 
动态 配置 eNodeB 发 射 信 号 的 调制 编码 方式 、 资 源 映射 、 天 线 映 射 方 式 。 

基于 UE 反馈 的 ACK/NACK 信息 ，eNodeB 可 以 进行 HARQ 重 传 。 同 时 ，HARQ 操作 也 
通过 宛 余 版 本 (RV) 控制 信道 编码 的 宛 余 比特 的 传输 。 在 这 个 模型 中 ， 上 层 协议 可 以 对 信 
源 编 码 与 速率 匹配 、 调 制 方式 、 资 源 映射 和 天 线 映射 进行 灵活 的 配置 ， 从 而 获得 PDSCH 的 
最 大 容量 。 

2. 物理 广播 信道 

物理 广播 信道 (Physical Broadcast Channel, PBCH) 用 于 传递 UE 接 入 系统 所 必需 的 系 
统 信息 ， 如 带宽 、 天 线 数目 、 小 区 ID 等 。 

PBCH 主要 传输 小 区 系统 信息 ，PBCH 的 结构 与 小 区 搜索 过 程 有 紧密 联系 ， 其 中 携带 的 
言 息 用 于 在 小 区 搜索 过 程 中 向 UE 广播 基本 的 系统 信息 ， 包 含 : 下 行 系统 带宽 ( 约 4bit)、 
发 送 天 线 个 数 (1bit 或 2bit) 、 参 考 信 号 发 射 功率 (0 ~6bit) 、 系 统 帧 号 (SFN，10 bit)、 标 
签 指示 、 被 最 频繁 重复 发 送 的 调度 单元 的 调度 信息 等 。 
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PBCH 时 域 映射 结果 如 图 2-10 所 示 。 


编码 后 的 
PBCH 传输 块 









4 个子 帧 内 的 
PBCH 编码 子 块 


SSCH PSCH PBCH 


40 ms PBCH TTI 











KI 2-10 PBCH 时 域 映 射 结果 
PBCH 频 域 映射 结果 如 图 2-11 所 示 。 
频 域 DC 子 载波 








其 他 信道 





36 个 子 载波 36 个 子 载波 





>| aati 


1.08MHz (DC 子 载波 除外 ) 





图 2-11 PBCH 频 域 映射 结果 


BCH 信息 在 PBCH 和 DBCH 上 广播 的 信息 分 别称 为 主 信息 块 (Master Information Block, 
MIB) 和 系统 信息 块 (System Information Block，SIB)。BCH 上 传输 的 MIB 信息 ， 是 系统 中 
需要 频繁 传输 的 系统 信息 ， 包 括 下 行 系统 带宽 、PHICH 配置 信息 、 系 统 帧 号 。PBCH 占用 频 
域 中 间 的 6 个 RB (72sc) ， 在 第 2 个 时 隙 的 前 4 个 符号 上 传递 (Slot 1，Symbol 0 ~3) MIB 
消息 的 重复 周期 为 40 ms， 起 始 位 置 为 Subfram#0 of SFN mod 4 =0。 每 10 ms 传递 一 次 MIB, 
传递 内 容 一 致 ，40 ms 组 成 一 个 MIB 消息 。 可 实现 时 间 分 集 ， 提 高 UE 接收 MIB 消息 时 的 增 
益 ， 改 善 接收 质量 。 

SIB 主要 包括 : 一 个 或 多 个 PLMN 标识 、 跟 踪 区 域 编号 、 小 区 标识 号 、 为 所 有 共享 
PLMN 使 用 一 个 公共 的 比特 用 于 小 区 预 留 的 扩展 、 调 度 信息 〈 即 除了 SU -1 以 外 其 他 调度 单 
元 的 周期 等 信息 ) SIB 映射 信息 〈( 即 指示 出 SIB 在 哪个 SU 中 传输 ) 。SIB 消息 分 类 如 
图 2-12 所 示 。 

除 MIB 以 外 的 系统 消息 ，SIB 消息 包括 SIB1 ~ SIB12， 概 括 如 下 : 

1) 除 SIB1 以 外 ，SIB2 ~ SIB12 均 由 SI (System Information) 承载 。 

2) SIBI 是 除 MIB 外 最 重要 的 系统 消息 ， 固 定 以 20ms 为 周期 重 传 4 次 ， 即 SIB1 在 每 两 
个 无 线 帧 (20 ms) 的 子 帧 的 中 重 传 (SFN mod 2 =0，SFN mod 8#0) 一 次 ， 如 果 满 足 SFN 
mod 8 =0 时 ，SIB1 的 内 容 可 能 改变 ， 新 传 一 次 。 
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SystemInformation 














主 消息 块 包括 有 限 个 最 重要 、 最 常用 的 传输 参数 ， 其 需要 从 该 小 区 中 获得 其 他 的 信息 

















SIB1 包含 了 其 他 SIB 的 调度 信息 以 及 其 他 小 区 接 入 的 相关 信息 


SystemInformation(ST) 中 承载 的 是 SIB ， 而 不 是 SystemInformationBlockTypel 


l 
l 
l 
l 
l 
| 
l 
SIB2 |SIB2 包含 了 所 有 UE 公共 的 无 线 资源 配置 信息 
l 
l 
l 
l 
l 
I 
f 








| s3 ] SIB3 包含 了 同 频 、 异 频 或 不 同 技术 网 络 的 小 区 重 选 信息 
| = [ sina |s1B4 包含 了 相 邻 小 区 相关 的 仅 用 于 同 频 小 区 里 ; 
| SIB za SIB5 包含 异 频 E-UTRA 网 络 重 选 的 信息 
SIB6 包含 异 频 UTRA 网 络 重 选 的 信息 
SIB7 包含 了 异 频 GERAN (GSM/EDGE) 网 络 重 选 的 信息 


$ 
I 
I 
1 
| 
I 
SIB8 |SIB8 包含 了 异 频 CDMA2000 网 络 重 选 的 信息 
l 
I 
i 
1 
l 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 


sa 
= 
I? 
证 


息 以 及 小 区 重 选单 参数 、 黑 名单 小 


Pel 

















SIB9 包含 了 家 庭 基 站 的 名 字 

SIB10 包含 了 ETWS 主 通知 的 信息 
SIB11 包含 了 ETWS 辅 通知 的 信息 
SIB12 包含 了 CMAS 辅 通 知 的 信息 


图 2-12 SIB 消息 分 类 








3) SIBI 和 所 有 SI 消息 均 传输 在 BCCH 一 DL - SCH—PDSCH E, 

4) SIBI 的 传输 通过 携带 SI -RNTI (SI -RNT 每 个 小 区 都 是 相同 的 ) 的 PDCCH 调度 完成 。 

5) SIB1 中 的 SchedulingInfoList 携带 所 有 SI 的 调度 信息 ， 接 收 SIB1 以 后 ， 即 可 接收 其 
他 SI 消息 。 

SIB 消息 中 SIB1 非常 重要 ， 接 收 到 SIB1 以 后 ， 就 能 解 调 其 他 的 SIB 消息 。UE 一 旦 正确 
接收 MIB 消息 (因为 PBCH 信和 号 是 存在 于 每 个 slot#1 中 ， 而 且 是 以 10 ms 为 周期 ， 也 就 是 无 
线 帧 的 帧 头 找 到 了 ) ， 接 着 可 以 根据 PBCH 的 内 容 得 到 系统 帧 号 和 带宽 信息 ， 以 及 PHICH 的 
配置 。 

UE 读 取 PBCH 后 ， 接 收 机 预先 保留 了 整个 子 帧 的 数据 ，UE 同时 可 读 取 获得 固定 位 置 的 
PHICH 及 PCFICH 信息 。 根据 PCFICH 信息 ， 就 知道 控制 信道 OFDM 的 符号 数 ， 由 此 可 以 进 
行 PDCCH 的 读 取 。 用 SI - RNTI 解 扰 PDCCH ， 就 可 以 知道 SIB 所 在 的 PDSCH， 从 而 获得 
SIB1 消息 。 

3. 物理 多 播 信 道 

物理 多 播 信道 (Physical Multicast Channel, PMCH) 用 于 承载 多 媒体 /多 播 信息 〈 现 网 中 
未 使 用 ， 暂 不 作 介 绍 ) 。 

4. 物理 控制 格式 指示 信道 

物理 控制 格式 指示 信道 ( Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH) 表示 一 个 子 
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帧 中 用 于 PDCCH 的 OFDM 符号 数目 ， 放 置 在 第 1 个 OFDM 符号 中 。PCFICH 的 大 小 仅 为 
2bit， 通 过 4 个 长 16 个 QPSK 符号 的 序列 承载 ， 用 来 传输 最 基本 的 PDCCH 格式 信息 。 

PCFICH 承载 的 信息 非常 重要 ， 划 分 了 每 个 子 帧 控制 信 令 区 域 和 数据 区 域 的 边界 ， 所 以 
必须 采用 可 以 有 效 抑 制 干 扰 的 传输 方式 。 因 此 ， 一 个 PCFICH 序列 的 16 个 符号 被 分 散 到 整 
个 系统 带宽 ,不同 小 区 放置 在 不 同 的 子 载波 组 上 。 另 外 ，PCFICH 也 进行 小 区 特定 加 拢 
(Cell — specific scrambling) 。PCFICH 采用 和 PDCCH 相同 的 发 射 分 集 技 术 。 为 了 获得 尽 可 能 
大 的 频率 分 集 增益 ，PCFICH 的 16 个 QPSK 符号 分 布 在 4 个 离散 的 REG 中 ， 相 邻 PCFICH 
REG 之 间 相 隔 4 个 REG， 以 尽 可 能 均匀 地 分 布 在 6 个 PRB (LTE 最 小 系统 带宽 支持 的 PRB 
数量 ) 所 在 的 带宽 内 ， 如 图 2-13 所 示 。 








16 个 PCFICH 符号 









[IT] HHHH TTT TTT HHHH 
PEBE =u mam HH HHH [TT 
HH 上 HH 


1 ms 子 帧 


PRB 对 PRB 对 PRB 对 PRB 对 PRB 对 PRB 对 


Ill PCFICH PHICH 回 poccu [T l]ppscu 


图 2-13 PCFICH 的 资源 映射 (CFI =3) 














PCFICH 显示 PDCCH 的 时 域 长 度 ， 即 PDCCH 占用 一 个 子 帆 的 前 几 个 OFDM 符号 。PD- 
CCH 最 多 可 包含 3 个 OFDM 符号 ， 因 此 n=1,，2，3， 一 个 OFDM 符号 或 者 用 做 PDCCH, 或 
者 用 做 数据 信道 ， 不 支持 混合 的 OFDM 符号 ， 即 和 数据 时 分 复 用 。PDCCH 包含 4 个 符号 的 
情况 暂时 被 保留 ， 目 前 最 多 使 用 3 个 符号 。 

a 

物理 下 行 控 制 信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 用 于 指示 和 PUSCH, 
PDSCH 相关 的 格式 ， 资 源 分 配 ，HARQ 信息 ， 位 于 子 帧 的 前 个 OFDM f$, n <=3。 

(1) PDCCH 承载 的 控制 信息 

PDCCH 承载 的 下 行 控 制 信息 (Downlink Control Information, DCI) 主要 包括 : 下 行 数据 
传输 的 调度 信息 、 上 行 数据 传输 的 调度 赋予 和 功率 控制 命令 以 及 上 行 发 送 数据 的 ACK/ 
NACK。PDCCH 承载 DCI 的 基本 单元 是 控制 信 元 (Control Channel Element, CCE), LTE E 
义 了 两 个 专用 的 控制 信道 资源 单位 :RE 组 (Resource Element Group, REG) 和 CCE。1 个 
REG 由 4 个 频 域 上 并 排 的 RE 组 成 ， 即 4 个 子 载波 x1 个 OFDM 符号 。 一 个 CCE 由 9 个 REG 
构成 ， 一 个 PDCCH 又 由 若干 个 CCE 构成 。 定 义 REG 如 此 小 的 资源 单位 ， 主 要 是 为 了 有 效 
地 支持 PCFICH PHICH (物理 HARQ 指示 信道 ) 等 数据 率 很 小 的 控制 信道 的 资源 分 配 ; 而 
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定义 相对 较 大 的 CCE， 是 为 了 用 于 数据 量 相对 较 大 的 PDCCH 的 资源 分 配 。 

每 个 CCE 包含 36 个 RE 的 一 个 连续 资源 块 。 那 么 在 系统 带宽 和 用 于 PDCCH 的 Symbol 
数量 确定 后 基本 可 以 计算 出 总 的 CCE 数量 (从 总 的 RE 数量 中 去 掉 PCFICH 、PHICH 以 及 参 
考 信 号 所 占 的 RE， 再 除 以 36) 。 

CCE 的 设计 因素 是 小 区 间 干 扰 的 随机 化 ， 采 用 小 区 特定 的 交织 (Cell - specific interlea- 
ving) 技术 来 实现 小 区 间 干 扰 随机 化 ， 即 将 一 个 CCE 中 的 所 有 QPSK 符号 分 成 若干 组 ， 每 组 
包含 多 个 符号 ， 然 后 对 这 些 QPSK 符号 组 进行 交织 。 不 同 小 区 采用 统一 的 交织 器 ， 但 采用 不 
同 的 位 移 ， 位 移 量 为 的 整数 倍 ， 最 后 将 CCE 映射 到 RE 上 ， 先 从 频 域 映射 ， 然 后 再 在 时 域 
上 映射 。 需 要 注意 的 是 ， 可 能 放置 参考 符号 的 RE， 不 用 于 传送 PDCCH。 当 然 ， 可 能 影响 到 
PDCCH 的 只 有 放置 在 位 于 第 1 个 和 第 2 个 OFDM 符号 的 RE 的 参考 符号 ， 即 使 当 参 考 符号 
不 占用 位 于 第 2 个 OFDM 符号 的 RE 时 〈 如 对 于 单 天 线 发 送 情况 ) ，PDCCH 也 不 会 在 这 些 
RE 中 传输 。 这 样 CCE 的 尺寸 和 参考 符号 的 密度 无 关 ， 有 利于 保持 一 个 CCE 中 RE 的 数量 稳 
定 。 留 空 的 这 些 RE 上 的 发 射 功率 仍 可 以 用 于 其 他 RE 中 PDCCH 的 发 送 。 

PDCCH 支持 的 多 种 格式 见 表 2-3， 每 个 PDCCH 可 以 占用 1、2、4、8 个 CCE。 多 个 PD- 
CCH 可 以 同时 在 一 个 子 帧 中 传输 ， 占 用 不 同 CCE， 在 接收 端 采 用 盲 检测 的 方法 区 分 某 个 用 
户 的 PDCCH。 











表 2-3 PDCCH 格式 及 支持 的 CCE 数 


















































PDCCH 格式 占用 CCE 数 占用 REG 数 PDCCH 占用 比特 数 
0 1 9 72 
1 7 18 144 
2 4 36 288 
3 8 72 576 











PDCCH 和 数据 信道 的 复 用 选用 TDM 方式 ， 在 频 域 上 占用 整个 RB， 时 域 上 只 占用 部 分 
OFDM 符号 ， 放 置 在 一 个 子 帧 的 前 nn 个 (n<3) OFDM 符号 ， 每 个 CCE 应 占 满 这 个 子 帧 内 
PDCCH 区 域 的 所 有 OFDM 符号 ， 以 获得 尽 可 能 长 的 时 域 长 度 。 也 就 是 说 ， 一 个 子 帧 内 各 个 
CCE 之 间 是 FDM 复 用 的 ,不同 的 PDCCH 占用 不 同 的 CEE 资源 。 

(2) PDCCH 时 频 结构 

在 1~3 个 OFDM 符号 的 RE 资源 内 还 包含 PHICH 和 PCFICH 的 RE， 以 及 参考 信号 的 
RE 资源 ， 其 时 频 结 构 的 示意 图 如 图 2-14 所 示 。 

(3) PDCCH 的 DCI 格式 

一 个 DCI 传输 下 行 数据 传输 的 调度 信息 、 上 行 数据 传输 的 调度 赋予 和 功率 控制 命令 以 
及 上 行 发 送 数据 的 ACKANACK。 根 据 传输 需要 可 分 为 10 种 格式 ， 具体 如 下 : 

Format 0, DCI 格式 0 用 于 PUSCH 的 上 行 调度 信息 ; 

Format 1, DCI 格式 1 用 于 一 个 PDSCH 码 字 的 调度 信息 ; 

Format 1A, DCI 格式 1A 用 于 一 个 PDSCH 码 字 的 紧凑 调度 (Compact scheduling) 信息 
和 由 PDCCH 命令 初始 化 的 随机 接 人 过 程 ; 

Format 1B, DCI 格式 1B 用 于 一 个 具有 预 编 码 信息 的 PDSCH 码 字 的 紧凑 调度 信息 ; 
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1 ms 子 帧 


(以 3 个 符号 为 例 ) s. o aS 


PDCCH 的 CCE 
除去 PHICH、PCFICH 和 
参考 信号 RS 的 REG 









[II] 
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图 2-14 PDCCH 时 频 结 构图 


Format 1C, DCI 格式 1C 用 于 一 个 PDSCH 码 字 的 压缩 调度 (Very compact scheduling) 
BAL; 

Format 1D, DCI 格式 1D 用 于 一 个 具有 预 编码 信息 的 POSCH 码 字 的 紧凑 调度 信息 和 功 
率 补 偿 信息 ; 

Format 2，DCI 格式 2 传输 的 信息 是 MIMO 有 关 的 下 行 调度 信息 ; 

Format 2A, DCI 格式 2 传输 的 信息 是 MIMO 有 关 的 下 行 调度 信息 ; 

Format 3, DCI 格式 3 使 用 2 bit 信息 调整 PUSCH 和 PUCCH 的 TPC 传输 功率 控制 ; 

Format 3A，DCI 格式 3 使 用 1 bit 信息 调整 PUSCH 和 PUCCH 的 TPC 传输 功率 控制 。 

(4) PDCCH 育 检 测 

PDCCH 盲 检测 就 是 在 搜索 空间 (控制 信道 内 ， 除 去 导 频 、 同 步 信道 、PCFICH 、PHICH 
以 外 的 空间 ) 根据 可 能 的 DCI 长 度 (根据 每 个 Format 的 比特 数 ， 下 行 带宽 等 参数 计算 ) Ju 
所 有 可 能 情况 〈 有 一 定 的 限制 ) 计算 一 遍 ， 找 出 CRC 正确 的 DCI。 

育 检 测 方法 即 对 有 限 的 若干 种 PDCCH 配置 一 一 尝试 ， 每 个 UE 可 以 同时 监测 一 定数 量 
的 候选 (Candidate) PDCCH， 最 终 解 调 出 其 中 的 内 容 。UE 监测 的 候选 PDCCH 集 的 大 小 
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( 即 候选 PDCCH 的 数量 ) 由 高 层 信 令 控制 ， 这 个 值 大 小 应 该 适中 ， 既 支持 一 定 的 PDCCH R 
活性 ， 又 具有 可 以 接受 的 复杂 度 。 一 个 PDCCH 可 能 的 时 频 位 置 可 由 该 PDCCH 包含 的 CCE 
的 数量 隐 性 地 指示 。 

假设 可 供 PDCCH 使 用 的 CCE 的 数量 为 6 个， 尺 二 为 一 个 CCE 的 PDCCH 可 能 位 于 任何 
一 个 CCE， 尺 寸 为 两 个 CCE 的 PDCCH 可 能 的 位 置 有 3 个 ， 尺 二 为 3 个 CCE 的 PDCCH 可 能 
的 位 置 有 两 个 。 这 样 ， 可 能 的 PDCCH 配置 共有 11 种 ，UE 会 一 一 尝试 解码 这 11 个 候选 PD- 
CCH， 最 终 解 调 出 PDCCH。PDCCH 讶 检测 的 数量 直接 关系 到 UE 解码 PDCCH 的 复杂 度 ， 虽 
然 采 用 更 多 的 盲 检测 可 以 获得 更 大 的 PDCCH 灵活 性 ， 但 却 会 使 UE 的 育 检 测 过 程 过 于 复杂 ， 
从 而 增加 UE 的 成 本 和 功 耗 。 最 终 确定 ， 一 个 处 于 激活 状态 UE 的 最 大 PDCCH 育 检 测 数量 
为 44 个 。 

6. 物理 HARQ 指示 信道 

物理 HARQ 指示 信道 (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH ) 用 于 承载 eNB 向 
UE 反馈 和 PUSCH 相关 的 混合 自动 重 传 HARQ 的 ACK/NAK 信息 。 包 含 3 个 REG， 采 用 
QPSK 调制 ， 可 传输 24 bit 信息 。 对 于 2 天 线 情 况 ， 一 个 ACK/NACK 比特 采用 Walsh 序列 经 
过 4 倍 扩 频 形成 一 个 REG， 然 后 重复 3 次 ， 形 成 一 个 ACK/NACK 信道 。 由 于 采用 4 倍 正 交 
码 扩 频 ， 再 加 上 QPSK 的 I、0Q 两 路 ， 共 可 以 在 一 个 PHICH 内 复 用 8 个 ACKZNACK 信道 。 在 
4 天 线 情况 下 ， 仍 然 采用 4 倍 扩 频 ， 但 要 对 相应 的 4 天 线 发 送 分 集 方法 做 一 些 调整 。 

PHICH 采用 两 种 长 度 半 静 态 可 配 的 方式 对 MBSFN 子 帧 ，PHICH 长 度 在 1 个 和 2 个 
OFDM 符号 之 间 半 静态 选择 ; 对 非 MBSFN 子 帧 ，PHICH 长 度 在 1 个 和 3 个 OFDM 符号 之 间 

和 了 PCFICH 一 样 ，PHICH 也 尽 可 能 均匀 分 布 在 6 个 PRB 所 在 的 带宽 内 ， 两 个 相 邻 的 
PHICH REG 之 间 相 隔 6 个 REG。 另 外 ,在 时 域 上 ，PHICH 也 尽 可 能 分 散 到 控制 区 域 所 在 的 
所 有 符号 ， 以 PHICH 长 度 为 3 为 例 ， 因 此 3 个 PHICH REG 分 别 位 于 3 个 符号 。 如 果 PHICH 
长 度 为 2>， 则 3 个 PHICH REG 有 1 个 位 于 第 1 符号， 有 2 个 位 于 第 2 符号 。 

PHICH 和 PCFICH 使 用 的 资源 是 相对 固定 的 (PCFICH 资源 是 静态 的 ，PHICH 资源 是 半 
静态 的 ) ， 因 此 系统 会 首先 分 配 PHICH 和 PCFICH 使 用 的 RE， 然 后 将 剩 下 的 RE 分 配给 PD- 
CCH，PDCCH 将 在 这 些 剩 下 的 RE 内 进行 交织 。 

PCFICH 占用 的 RE 是 静态 的 ， 不 会 对 PDCCH 的 资源 指示 造成 影响 。PHICH 占用 的 RE 
是 半 静 态 变 化 的 ， 在 PBCH 中 对 PHICH 格式 进行 指示 ， 在 PBCH 中 使 用 1 bit 指示 PHICH 的 
长 度 ，2 bit 指示 PHICH 使 用 的 频 域 资源 ， 即 PHICH 组 的 数量 (每 个 PHICH 组 包含 8 个 
PHICH) 。 在 频 域 上 ，PHICH 采用 等 间距 放置 ， 即 每 隔 固 定数 量 的 子 载波 放置 一 个 PHICH 的 
REG。 为 了 抑制 不 同 小 区 PHICH 之 间 的 干扰 ， 还 采用 循环 位 移 的 方法 使 相 邻 小 区 在 错开 的 
频 域 资源 上 发 送 PHICH。 某 个 小 区 的 PHICH 位 移 可 以 和 它 的 小 区 ID 对 应 ， 因 此 不 需要 额外 
的 信 令 传输 。 

7. 参考 信号 

LTE 系统 下 行 定义 了 三 种 下 行 参考 信号 : 小 区 专用 的 参考 信号 、MBSFN 参考 信号 、 终 
端 专用 参考 信号 。 

(1) 小 区 专用 参考 信号 

小 区 专用 参考 信号 在 所 有 非 MBSFN 的 下 行 子 帧 上 发 送 。 对 于 MBSFN 子 帧 ， 只 在 前 2 个 
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OFDM 符号 上 发 送 小 区 专用 参考 信号 。 小 区 专用 参考 信号 在 天 线 0 ~3 上 发 送 ， 并 且 只 支持 
f=15 kHz, 

常规 CP 下 的 下 行 参 考 信 号 映射 如 图 2-15 所 示 ， 其 中 Rp 表示 天 线 端 口 p 上 用 于 传输 参 
考 符号 的 资源 粒子 。 
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天 线 端口 0 天 线 端口 1 天 线 端口 2 天 线 端口 3 


图 2-15 常规 CP 下 的 下 行 参考 信号 映射 


(2) MBSFN 参考 信号 

MBSFN 参考 信号 只 在 MBSFN 子 帧 发 送 ， 并 在 天 线 端口 4 上 发 送 。MBSFN 只 支持 扩展 
CP 配置 。 在 子 和 载波 /=15 kHz、f=7.5 kHz 的 情况 下 ， 用 于 传输 MBSFN 参考 信号 的 资源 粒子 
示意 图 如 图 2-16 所 示 。 

(3) UE 专用 参考 信号 

UE 专用 参考 信号 用 于 支持 单 天 线 端 口 的 PDSCH 传输 。 终 端 专用 参考 信号 在 天 线 端 口 5 
上 传输 。 高 层 将 通知 终端 是 否 存 在 终端 专用 参考 信号 ， 以 及 是 否 是 一 个 有 效 的 相位 参考 。 如 
果 高 层 信 令 通知 终端 存在 UE 专用 参考 信号 ， 并 且 是 有 效 的 PDSCH 解 调 相位 参考 ，UE 可 以 
忽略 任何 在 天 线 端 口 2 和 3 上 的 传输 。 终端 专用 参考 信号 仅仅 在 PDSCH 对 应 的 资源 块 中 
传输 。 

UE 专用 参考 信号 映射 按照 PRB 递增 的 顺序 进行 ，N 表示 PDSCH 传输 所 占用 的 带宽 
(以 PRB 为 单位 ) 。 常 规 CP 和 扩展 CP 的 专用 参考 信号 映射 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-16 MBSFN 参考 信号 映射 
a) MBSFN 参考 信号 映射 (f=15kHz) b) MBSFN 参考 信号 映射 (f=7.5 kHz) 
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图 2-17 常规 CP 和 扩展 CP F UE 专用 参考 信号 映射 图 











8. 主 同 步 信号 

主 同 步 信 号 ( Primary Synchronization Signal, PSS) HR E H Z82838 aP [B] ËJ 6 A RB, 
即 72sc， 在 第 2 个 subframe 的 第 3 个 symbol 中 进行 传递 (subframe 1 或 6, symbol 2), ， 指 示 
一 个 物理 小 区 组 内 的 id (Physical -layer id): 0, 1, 2 (3 个 )。 

9. 辅 同步 信号 

辅 同步 信号 (Secondary Synchronization Signal, SSS) 频 域 上 占 系 统 带宽 中 间 的 6 个 RB， 
即 72sc。 在 第 1 个 subframe 的 最 后 1 个 symbol 中 进行 传递 (subframe 0 或 5, symbol 6) ， 在 
subframe 0 和 5 中 的 SSS 结构 相同 ， 但 是 在 频 域 上 错开 ， 以 区 别 前 Sms 或 后 Sms 的 半 帧 。 指 
示 物 理 小 区 组 号 (Physical — layer cell -id group) : 0 ~167 (168 个 ) ， 所 有 小 区 id (Total cell 
IDs): 168 x3 =504 (0 ~503 ) 。 


2.2.4 ”物理 信道 与 传输 信道 之 间 的 映射 关系 
上 行 信道 中 ，UL -SCH 映射 到 PUSCH E, RACH 映射 到 PRACH 上 ， 如 图 2-18 所 示 。 
上 行 控制 信息 (UC) 映射 到 物理 信道 的 PUCCH 与 PUSCH E, 


UL-SCH RACH 








Sa sana sassa 上 行 传输 信道 


---O----COO----- 〇 --- 上 行 物理 信道 
PUSCH PRACH PUCCH 


图 2-18 上 行 传输 信道 到 物理 信道 的 映射 关系 
下 行 信道 中 ，BCH 和 MCH 分 别 映射 到 PBCH 和 PMCH，PCH 和 DL -SCH 都 映射 到 PD- 
SCH 上 ， 如 图 2-19 所 示 。 








BCH MCH PCH DL-SCH 





ye a seus ass ---- -CC - - 下 行 物理 信道 
PBCH PMCH PDSCH PDCCH 


图 2-19 下 行 传输 信道 到 物理 信道 的 映射 关系 
下 行 、 上 行 控制 信息 向 物理 信道 的 映射 关系 见 表 2-4, 
表 2-4 下行 、 上 行 控制 信息 向 物理 信道 的 映射 关系 


























控制 信息 物理 信道 
控制 格式 指示 CFI 物理 控制 格式 指示 信道 
HARQ 指示 HI 物理 HARQ 指示 信道 
下 行 控制 信息 DCI 物理 下 行 控制 信道 
上 行 控制 信息 UCI PUCCH, PUSCH 
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2.3 物理 信道 处 理 流 程 


TD -LTE 系统 物理 信道 处 理 流 程 如 图 2-20 所 示 。 

















图 2-20 ”物理 信道 基本 处理 流程 





2.3.1 信道 编码 

信道 编码 是 为 保证 通信 系统 的 传输 可 靠 性 ， 克 服 信道 中 的 噪声 和 干扰 而 专门 设计 的 一 类 
抗 干扰 技术 和 方法 。 信 道 编码 从 功能 上 看 有 3 类 编码 。 

1) 仅 具 有 差错 功能 的 检 错 码 ， 如 循环 元 余 校 验 CRC 码 、 自 动 请 求 重 传 ARQ 等 。 

2) 具有 自动 纠正 差错 功能 的 纠 错 码 ， 如 循环 码 中 的 BCH、RS 码 及 卷 积 码 、 级 联 码 、 
Turbo 52. 

3) 具有 既 能 检 错 又 能 纠 错 功能 的 信道 编码 ， 最 典型 的 是 混合 ARQ ， 又 称 为 HARQ。 

言 道 编码 从 结构 和 规律 上 分 线性 码 和 非 线 性 码 两 类 。 

线性 码 : 监督 关系 方程 是 线性 方程 的 信道 编码 称 为 线性 码 ， 目 前 大 部 分 实用 化 的 信道 纺 
码 均 属 于 线性 码 ， 如 线性 分 组 码 、 线 性 卷 积 码 是 经 常 采 用 的 信道 编码 。 

非 线性 码 : 一 切 监督 关系 方程 不 满足 线性 规律 的 信道 编码 均 称 为 非 线 性 码 。 

LTE 中 采用 的 信道 编码 有 两 种 : Turbo 码 、 咬 尾 卷 积 码 (Tail biting convolutional coding), 
LTE 中 不 同 的 物理 信道 都 唯一 的 对 应 于 Turbo 码 、 咬 尾 卷 积 码 中 的 一 种 ， 只 要 物理 信道 确定 ， 
则 其 编码 方式 唯一 确定 。LTE 系统 各 物理 信道 及 控制 信息 采用 的 编码 方式 见 表 2-5。 


表 2-5 物理 信道 及 控制 信息 采用 的 编码 方式 


























信道 类 型 编码 方式 编码 码 率 
UL - SCH 
DL - SCH 
Turbo 44 1⁄3 
PCH 物理 信道 
MCH 
BCH 咬 尾 卷 积 码 1⁄3 
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( 续 ) 





























信道 类 型 编码 方式 编码 码 率 
DCI 咬 尾 卷 积 码 1⁄3 
CFI 块 编 码 (Block code) 1⁄16 
HI 控制 信息 重复 编码 (Repetition code) 1⁄3 
块 编码 Variable 
UCI 
咬 尾 卷 积 码 1⁄3 











物理 信道 从 上 层 接收 到 传输 块 后 ， 每 个 子 帧 最 多 传输 一 个 TB。LTE 信道 编码 的 一 般 流 
程 为 : TB 添加 CRC 校 验 、 码 块 分 段 及 码 块 CRC 校 验 添加 、 数 据 和 控制 信息 的 信道 编码 、 
速度 匹配 、 码 块 级 联 、 数 据 和 控制 信息 复 用 、 信 道 交织 。 

信道 编码 完成 后 ， 信 息 流 在 经 过 编码 处 理 后 ， 可 能 会 出 现 连续 的 “0” 或 连续 的 “1?”， 
这 样 破 坏 了 “0” 码 和 “1” 码 的 平衡 ， 将 影响 位 同步 的 建立 和 保持 。 而 加 扰 则 是 通过 一 个 
伪 随 机 序列 对 输入 的 传送 码 流 进 行 扰乱 处 理 ， 二 进 制 数字 信息 做 “随机 化 ”处 理 ， 变 为 伪 
随机 序列 ， 避 免 这 种 情况 出 现 。 

LTE 规定 了 伪 随 机 序列 是 基于 31 位 长 度 的 Gold 码 序列 而 产生 的 。Gold 码 序列 是 
R. Gold 于 1967 年 提出 了 一 种 基于 m 序列 优选 对 的 码 序列 ， 称 为 Gold 序列 。 它 是 m 序列 的 
组 合 码 ， 由 优选 对 的 两 个 m 序列 逐 位 模 2 加 得 到 ， 当 改变 其 中 一 个 m 序列 的 相位 (向 后 移 
位 ) 时 ， 可 得 到 一 新 的 Gold 序列 。Gold 序列 虽然 是 由 m 序列 模 2 加 得 到 的 ， 但 它 已 不 是 m 
序列 ， 不 过 它 具 有 与 m 序列 优选 对 类 似 的 自 相 关 和 互相 关 特 性 ， 而 且 构 造 简单 ， 产 生 的 序 
列 数 多 ， 因 而 获得 广泛 的 应 用 。 


2.3.2 层 映 射 与 预 编码 过 程 


层 映射 与 预 编码 过 程 都 与 MIMO 有 关 ，MIMO 技术 是 LTE 中 采用 的 关键 技术 之 一 ,在 
LTE 系统 中 ，MIMO 传输 方案 大 致 可 分 为 两 大 类 : 发送 分 集 和 空间 复 用 。 在 LTE 中 将 天 线 映 
射 分 成 层 映 射 和 预 编 码 两 个 部 分 ， 有 利于 定义 和 描述 不 同 的 天 线 传输 方案 。 

1. ESH 

层 映 射 将 复 值 调制 符号 映射 到 一 个 或 者 多 个 传输 层 。 层 映射 过 程 是 将 经 过 调制 后 的 一 或 
两 串 (由 码 字 q 个 数 决定 ) 复 值 调制 信号 经 过 的 3 种 方案 映射 到 一 或 多 个 G 个 ) 不 同 层 
上 。v 宇 q， 层 映射 是 为 预 编码 做 好 准备 ， 与 预 编码 过 程 一 道 形 成 空 时 编码 过 程 ， 将 调制 后 的 
数据 映射 对 应 到 各 个 天 线 上 。 

层 映 射 的 3 种 方案 为 : 单 天 线 、 空 间 复 用 、 传 输 分 集 ， 空 间 复 用 可 以 大 大 提高 信道 容 
量 ， 空 间 分 集 则 可 以 提高 信道 的 可 靠 性 ， 降 低 信道 误 码 率 。 

1) 天 线 口 的 层 映 射 。 对 于 在 单 天 线 口上 的 传输 ， 层 数目 为 1。 

2) 空间 复 用 的 层 映 射 。 层 数目 小 于 或 者 等 于 物理 信道 传输 所 使 用 的 天 线 端 口 数 目 po 
一 个 人 码 字 映射 到 2 层 仅 用 于 天 线 端 口 数 为 4 的 情况 。 

3) 传输 分 集 的 层 映射 ,传输 分 集 仅 传输 一 个 码 字 ， 而 层 数 目 等 于 物理 信道 传输 所 使 用 
的 天 线 端口 数目 p。 

2. 预 编码 

预 编码 是 对 将 要 在 各 个 天 线 端 口上 发 送 的 每 个 传输 层 上 的 复 值 调制 符号 进行 预 编码 ， 是 
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为 了 解决 无 线 多 用 户 MMO 广播 信道 中 多 用 户 干扰 的 问题 。 预 编码 的 作用 有 以 下 几 点 : 

1) 对 于 单 端口 传输 而 言 ， 预 编码 的 作用 仅仅 是 一 个 简单 的 一 对 一 映射 。 

2) 对 于 传输 分 集 而 言 ， 预 编码 模块 实现 了 SFBC (2CRS 端口 的 情况 ) 或 FSTD/SFBC 
(4CRS 的 情况 ) 传输 分 集 。 

3) 对 于 开 环 空间 复 用 ， 预 编码 实现 了 层 之 间 的 数据 混合 、CDD 传输 以 及 盲 预 编码 
功能 。 

4) 对 于 闭环 空间 复 用 (包括 Rankl 的 情况 ) 与 MU - MIMO， 规 范 中 定义 的 预 编码 模块 
实现 了 基于 码 本 的 预 编码 。 

5) 对 于 基于 专用 导 频 的 传输 ， 预 编码 只 完成 层 到 专用 导 频 端口 的 一 对 一 映射 ， 而 实际 
的 波束 赋 形 功能 通过 天 线 端 口 到 物理 天 线 的 映射 模块 实现 。 

预 编码 三 个 主要 的 优势 : 第 一 是 通过 发 射 端的 预 编码 处 理 ， 可 以 有 效 地 消除 广播 信道 的 
多 用 户 干扰 ， 从 而 大 大 提高 系统 容量 ;第 二 是 可 以 大 大 简化 接收 机 的 算法 ， 解决 移动 台 的 功 
耗 和 体积 问题 ; 第 三 是 由 于 发 射 端 能 准确 知道 各 用 户 的 数据 ， 所 以 在 发 射 端 采用 反馈 干扰 抵 
消 的 方法 不 存在 误 码 扩散 问题 ， 性 能 更 优 。 

预 编码 的 几 种 形式 如 下 : 

1) 天 线 端口 的 预 编 码 。 这 是 指 对 于 在 单 天 线 端口 上 进行 的 编码 。 

2) 空间 复 用 的 预 编码 。 空 间 复 用 的 预 编码 仅仅 可 以 与 空间 复 用 的 层 映 射 集合 起 来 使 用 。 
空间 复 用 支持 2 或 者 4 天 线 端口 ， 即 可 用 的 天 线 端口 集合 为 ps 10,1| 或 pe 140,1,2,31。 开 
环 空间 复 用 主要 适用 于 eNodeB 不 能 准确 跟踪 下 行 信道 变化 的 情况 ， 此 时 需要 通过 循环 延 时 
发 射 分 集 (CDD) 增加 等 效 信道 的 频率 选择 性 ， 并 利用 信道 编码 获得 频率 选择 性 分 集 增 益 ， 
以 此 来 提高 多 流 数据 传输 的 可 靠 性 。 闭 环 空间 复 用 与 MU - MIMO 传输 中 ， 一 般 可 以 假设 
eNodeB 能 够 准确 及 时 地 获得 用 户 的 反馈 信息 。 这 种 情况 下 ，TD - LTE 采用 了 基于 码 本 的 预 
编码 方式 支持 闭环 SU -MIMO 与 MU - MIMO 传输 。 

3) 传输 分 集 的 预 编码 。 传 输 分 集 的 预 编 码 只 支持 2 个 或 者 4 个 天 线 端口 。 注 意 传 输 分 
集 传 输 中 使 用 的 层 数 等 于 天 线 端 口 数 。 


2.3.3 资源 映射 与 调度 


LTE 系统 多 址 方式 为 OFPDMA/SC - FDMA， 资 源 映射 和 调度 与 基于 CDMA 的 3G 系统 有 
本 质 的 不 同 。OFDMA/SC - FDMA 可 以 进行 时 域 、 频 域 和 码 域 的 灵活 资源 分 配 和 调度 ， 这 在 
CDMA 系统 中 是 无 法 实现 的 (CDMA 系统 只 能 进行 时 域 和 码 域 的 资源 分 配 调度 )。 动 态 调度 
带 来 的 一 个 最 重要 的 变化 是 LTE 系统 不 再 使 用 3G 系统 中 使 用 的 “专用 信道 ”传送 数据 ， 而 
代 之 以 “共享 信道 ”"， 即 不 再 为 特定 用 户 长 时 间 保 留 固 定 的 资源 ， 而 是 将 用 户 的 数据 都 分 割 
成 小 的 “资源 块 "， 然 后 依赖 高 效 的 调度 机 制 将 来 自 多 个 用 户 的 “数据 块 ” 复 用 在 一 个 共享 
的 大 的 数据 信道 中 。 

1. 下 行 资源 映射 

经 过 信道 编码 、 交 织 、 调 制 之 后 的 下 行 数据 将 被 映射 到 OFDMA 的 时 频 符 号 上 ， 这 个 过 
程 称 为 下 行 资源 映射 。 如 果 逐 子 载波 地 进行 资源 映射 固然 能 获得 最 大 的 灵活 性 ,但 相应 的 
信 令 开销 量 是 无 法 承受 的 ， 因 此 任何 OFDMA 系统 都 会 基于 某 种 预定 义 的 “ 子 载 波 组 ”来 映 
射 资源 ， 这 个 “ 子 载波 组 ”就 是 资源 块 ， 这 样 只 要 通过 信 令 指定 RB， 就 可 以 完成 资源 映 
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射 。 需 要 确定 的 问题 是 RB 的 类 型 ( 即 RB 内 子 载波 的 分 布 ) 、 大 小 和 映射 方法 。 

资源 块 分 为 物理 资源 块 (PRB) 和 虚拟 资源 块 (VRB) 两 种 。 物 理 资源 块 用 来 描述 实 
际 物 理 资 源 的 分 配 情况 ， 虚 拟 资源 块 用 来 描述 LTE 下 行 传输 支持 的 两 种 资源 映射 方式 : 集 
中 式 分 配 和 分 布 式 分 配 。 

物理 资源 块 ， 其 大 小 和 下 行 数据 的 最 小 载荷 相 匹 配 。 一 个 PRB 的 时 域 大 小 为 一 个 时 际 ， 
即 0.5 ms。 一 个 时 隙 在 常规 CP 情况 下 包含 7 个 OFDM 符号 ,在 扩展 CP 情况 下 包含 6 个 
OFDM 符号 。PRB 的 频 域 大 小 修改 为 12 ATRI, BI 180 kHz。 

虚拟 资源 块 中 ，Localized 分 配方 式 将 若干 连续 子 载波 分 配给 一 个 用 户 ， 这 种 方式 下 系 
统 可 以 通过 频 域 调度 选择 较 优 的 子 载波 组 进行 传输 ， 从 而 获得 频 域 上 的 调度 增益 和 时 域 
上 的 多 用 户 分 集 增益 。 另 外 ， 集 中 方式 也 可 以 降低 信道 估计 的 难度 。 但 这 种 方式 获得 的 
频率 分 集 增益 较 小 ， 用 户 平均 性 能 略 差 。Distributed 分 配方 式 将 分 配给 一 个 用 户 的 子 载波 
分 散 到 整个 系统 带宽 ， 从 而 获得 频率 分 集 增益 。 但 这 种 方式 信道 估计 较 复 杂 ， 也 无 法 采 
用 频 域 调度 。 

VRB 又 分 为 两 类 : 集中 式 VRB (Localized VRB, LVRB) 和 分 布 式 VRB (Distributed 
VRB，DVRB) ， 如 图 2-21 所 示 ，LVRB 以 Localized 方式 映射 到 PRB 上 ，DVRB 以 Distribu- 
ted 方式 映射 到 PRB 上 。 一 个 时 际 内 可 以 同时 进行 LVRB 和 DVRB 的 传输 。eNodeB 可 以 分 配 
多 个 VRB 给 一 个 UE， 并 通过 下 行 资源 分 配 信 令 指示 给 该 UE, 
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Localized 资源 分 配方 式 Distributed 资源 分 配方 式 
图 2-21 虚拟 资源 VRB 的 两 种 分 配方 式 


2. 上 行 资源 映射 

经 过 信道 编码 、 交 织 、 调 制 之 后 的 上 行 数 据 将 被 映射 到 SC - FDMA 的 时 频 符 号 上 ， 这 
个 过 程 称 为 上 行 资源 映射 。 

上 行 资源 分 配 采 用 了 和 下 行 相似 的 RB 概念 ， 一 个 RB 在 时 域 上 包含 M 个 连续 的 SC - 
FDMA 块 。 从 理论 上 说 ， 上 行 RB 也 可 以 分 为 Localized RB 和 Distributed RB 两 种 ， 如 网 2-22 
所 示 。LRB 包含 NN 个 连续 的 等 效 子 载波 ， 占 据 一 段 连 续 的 频谱 ，UE 数据 率 越 高 ， 占 用 的 频 
带 越 宽 ; DRB 包含 NN 个 分 散 的 等 间距 的 等 效 子 载波 ， 占 据 扩展 到 整个 系统 带宽 的 频谱 ，UE 
数据 率 越 高 ， 频 谱 的 “梳子 ” 越 密 。LRB 和 DRB 分 别 用 于 Localized 分 配方 式 和 Distributed 
分 配方 式 。 考 虑 手机 功 耗 等 因素 ，LTE 系统 上 行 只 采用 了 Localized 资源 分 配方 式 。 

eNodeB 可 以 分 配 多 个 RB 给 一 个 UE， 并 通过 上 行 资 源 赋 予 (Uplink resource grant) 信 
令 指 示 给 该 UE, RB 的 大 小 应 该 和 上 行 数 据 的 最 小 载荷 相 匹配 。 一 个 RB 的 时 域 大 小 为 一 个 
时 辽 ， 即 0. 5 ms。 一 个 时 陀 在 常规 CP 情况 下 包含 7 个 SC -FDMA 块 ， 在 扩展 CP 情况 下 包 
含 6 个 SC -FDMA H, RB 的 频 域 大 小 为 12 个 虚拟 子 载波 ， 即 180 kHz。 
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Localized 资源 分 配方 式 Distributed 资源 分 配方 式 
图 2-22 上 行 资源 分 配 的 两 种 方式 








3. 上 行 跳 频 

基于 上 行 Localized 跳 频 的 提出 ， 是 因为 上 行 和 下 行 相似 ，Distributed 分 配方 式 相对 Lo- 
calized 分 配方 式 可 以 获得 更 大 的 频率 分 集 增 益 和 更 好 的 干扰 随机 化 性 能 ， 但 另 一 方面 ，Dis- 
tributed 分 配方 式 有 对 频率 同步 误差 和 多 普 勒 频 移 敏 感 、 无 法 支持 频 域 调度 、 信 道 估计 性 能 
较 差 和 Localized 用 户 的 复 用 较 复 杂 等 缺点 。 因 此 在 上 行 中 只 采用 Localized 分 配方 式 ， 同 时 
为 了 弥补 Localized 方式 在 频率 选择 性 分 集 方面 缺陷 ， 提 出 了 基于 Localized 的 跳 频 ( Frequen- 
cy Hopping，FH) 方式 。 

(1) 上 行 跳 频 方式 的 分 类 

Localized FH 方式 即 UE 在 某 一 时 刻 只 占用 连续 的 频带 ， 但 在 下 一 个 时 刻 跳 转 到 另 一 个 
频带 继续 发 送 。 根 据 跳 频 的 频率 不 同 ， 可 以 分 为 TTI 内 跳 频 (Intra -TTI FH) 和 TTI 间 跳 频 
(Inter - TTI FH) 。 在 如 图 2-23 所 示 ( 设 TTT=1ms) 的 例子 中 ,假设 HARQ 的 RTT 为 5 个 
TTI, M) Inter - TTI FH 就 是 每 隔 5 个 TTI 跳 频 一 次 ， 而 Intra -TTI FH 是 在 一 个 TTI 的 两 个 时 
隙 之 间 跳 频 一 次 。 


频 域 人 











Localized | 
RB 


Z 


/ 
z 


/ 
/ 





/ 
g< 


1 
I 
I 
1 
1 
1 

J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I / 
1 


I I 
I I 
I Í 
I I 
I I 
I I 
I I 
ai I 
NGN. L 
I l 
I I 
I I 
I I 
上 I 
I I 
I I 
1 I 
I I 
1 


w 


-A 


| 
[ | 
[ | 
[ | 
1 | 
1 | 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
E í 
1⁄1 
V | 
1 | 
1 | 
| | 
1 1 


l 

I I 

I 1 

1 

I I 

I 1 

I Į l 

l l l 

I 1 l 

I i! I 

I I I 

1 l 1 l 1 
—— 个 0.5 ms IFBB 

——| 1TTI=1.0 ms — = Intra-TTI FH 

--— æ Inter-TTI FH 











HARQ RTT=5 个 TTI 
K 2-23 TTI 内 跳 频 和 TTI 间 跳 频 
(2) 上 行 两 种 跳 频 方式 的 作用 


这 两 种 跳 频 可 以 有 效 改善 Localized 分 配 的 频率 分 集 和 干扰 随机 化 性 能 ， 而 又 不 会 使 抗 
频 偏 和 频率 误差 能 力 下 降 。Intra -TTI FH 可 以 改善 一 次 HARQ 重 传 内 部 的 频率 分 集 和 干扰 


34 





抑制 ， Inter - TTI FH 可 以 改善 相 邻 两 次 HARQ 传输 之 间 的 频率 分 集 和 干扰 抑制 。 但 是 Intra 
- TTI FH 也 可 能 给 信道 估计 带 来 一 些 新 的 问题 ， 由 于 UE 在 一 个 TTI 内 的 两 个 时 隙 中 不 同 的 
频带 传输 ， 因 此 在 信道 估计 时 是 无 法 进行 相 邻 时 隙 之 间 的 内 插 的 ， 这 可 能 对 信道 估计 的 性 能 
有 一 定 影响 ， 需 要 仔细 研究 。 

可 以 只 采用 Inter -TTI FH， 也 可 以 同时 采用 Intra — TTI FH #ll Inter -TTI FH。 在 FH 图 
案 的 配置 方面 ， 可 以 采用 三 种 方式 : 按照 eNodeB 发 出 的 上 行 资源 赋予 信息 进行 跳 频 ; 按照 
eNodeB 发 出 的 持续 调度 的 初始 化 分 配 (Initial persistent allocation) 信息 进行 跳 频 ; 按照 小 区 
特有 的 跳 频 图 案 (Cell — specific hopping pattern) 跳 频 。 

如 果 上 行 资源 赋予 信息 中 预定 义 了 FH 配置 ， 则 UE 按照 此 FH 配置 进行 跳 频 ;如 果 上 
行 资源 赋予 信息 中 没有 定义 FH 配置 ， 则 UE 按照 持续 调度 的 初始 化 分 配 信息 中 定义 的 FH 
配置 跳 频 ， 或 者 按照 小 区 特有 的 跳 频 图 案 跳 频 。 


2.3.4 自 适 应 调制 编码 


自 适 应 技术 是 通过 自身 与 外 界 环境 的 接触 来 改善 自身 对 信和 号 处 理 的 性 能 。 自 适应 系统 可 
以 分 为 开 环 自 适应 系统 和 闭环 自 适 应 系统 两 种 类 型 。 开 环 自 适应 系统 的 工作 主要 为 : 对 输入 
言 号 或 信号 环境 进行 测量 ， 并 用 测量 所 得 到 的 信息 形成 公式 或 算法 ， 用 以 调整 自 适 应 系统 自 
号 。 闭 环 自 适应 系统 还 利用 系统 调整 所 得 结果 去 优化 系统 的 某 种 性 能 ， 就 是 我 们 所 说 的 性 能 
反馈 。 

在 LTE 系统 中 ， 自 适应 技术 主要 是 应 用 在 调制 编码 中 ， 这 就 是 我 们 所 说 的 自 适应 调制 
编码 。 自 适应 技术 在 信息 交互 过 程 中 主要 体现 在 以 下 几 方 面 : CQIAPMIARI 的 测量 、 上 行 反 
馈 CQL/PMIARI、 调 制 编码 信息 的 获取 。 由 于 CQL/PMI/RI 信息 的 获取 来 自 于 对 环境 的 测量 ， 
因此 ，LTE 系统 中 自 适 应 调制 编码 是 闭环 自 适应 。 

如 果 只 是 根据 最 坏 信 道 质量 所 选择 调制 编码 方式 ， 那 么 完全 不 能 充分 利用 信道 容量 。 而 
采用 自 适 应 调制 编码 技术 ,根据 信道 质量 的 变化 ， 动 态 选 择 调制 编码 方式 ， 以 满足 在 一 定 误 
码 率 下 的 最 高 频谱 利用 率 。 自 适应 调制 和 编码 就 是 根据 信道 条 件 的 变化 ， 动 态 地 选择 适当 的 
调制 和 编码 方式 (Modulation and Coding Scheme，MCS) ， 变 化 的 周期 为 一 个 TTI。 简 单 地 说 
就 是 在 信道 质量 好 时 ， 选 择 高 阶 的 调制 方式 ， 高 速 的 传输 速度 ; 在 信道 质量 差 时 ， 选 择 低 阶 
的 调制 方式 ， 低 速 的 传输 速率 。 上 下 行 信道 质量 的 反馈 是 自 适 应 调制 编码 的 核心 。 

自 适 应 调制 和 编码 (AMC) 有 两 种 : 频率 特定 (Frequency - specific) 的 AMC 和 频率 统 
— (Frequency - common) 的 AMC。 

频率 特定 的 AMC 即 对 分 配给 一 个 用 户 的 不 同 的 频率 资源 采用 不 同 的 AMC。 优 点 是 可 更 
好 地 适应 频率 选择 性 信道 ， 理 论 上 可 实现 最 大 的 系统 容量 ; 不 足 是 需 对 每 个 RB 测量 并 反馈 
CQI， 带 来 较 大 的 开销 ， 增 加 系统 的 复杂 度 。 

频率 统一 的 AMC 即 对 分 配给 一 个 用 户 的 所 有 频率 资源 采用 相同 的 AMC。 优 点 是 只 需 测 
量 并 反馈 所 有 频带 的 平均 CQI， 减 小 了 信 令 开销 ， 降 低 了 系统 的 复杂 度 ; 不 足 是 损失 了 一 定 
的 自 适 应 灵活 性 。 
通过 仿真 研究 ，LTE 系统 最 终 确 定 采用 频率 统一 的 AMC 技术 。 

1. CQI 的 测量 
CQI 即 信道 质量 指示 ， 反 映 了 在 不 同 信道 质量 下 ， 建 议 使 用 的 最 佳 调 制 方式 和 码 率 。 下 
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行 信道 的 CQI 通过 UE 端 测 量 ， 并 反馈 给 基站 ; 上 行 信道 的 CQI 由 基站 获取 。 

CQI 的 测量 : 上 行 通 过 测量 DMRS 的 SINR， 通 过 算法 获得 对 应 的 CQI index， 基 站 经 过 
查 表 获得 CQI 的 测量 信息 ; 下 行 通过 测量 Cell specific reference signal 在 非 MBSFN 子 帧 和 
MBSFN 参考 信号 在 MBSFN 子 帧 的 SINR， 再 通过 算法 获得 对 应 的 CQI index， 反 馈 给 基站 
CQI index， 基 站 经 过 查 表 获得 信道 信息 。 

2. PMI 的 测量 

PMI 即 预 编码 矩阵 指示 。 在 LTE 中 使 用 的 是 基于 码 书 的 预 编 码 ，PMI 就 是 将 根据 信道 状 
态 信息 得 到 的 最 优 预 编码 矩阵 的 索引 值 反馈 给 发 射 端 ， 发 射 端 根 据 索引 值 选 出 对 应 的 预 编码 
矩阵， 更 好 地 实现 分 集 和 空间 增益 。 






































PMI 测量 : 
首先 ， 确 定 预 编码 本 子 集 。 上 层 配置 的 比特 映射 的 参数 CodebookSubsetRestriction 限定 
了 上 报 的 PMI 和 RI 的 码 本 的 子 集 范围 ， 体 现在 映射 序列 ai oo, a, a,, ai, a, B— 





位 的 值 都 对 应 于 一 个 或 一 组 预 编码 矩阵 。 

其 次 ， 根 据 选 择 准则 和 算法 选择 最 优 的 预 编码 矩阵 ， 预 编码 矩阵 的 选择 主要 有 两 种 
准则 ; 

根据 性 能 指标 来 选择 ， 如 总 吞吐 量 、SINR 和 误 帧 率 等 ， 可 以 根据 信道 状态 信息 ， 分 别 
计算 码 本 中 的 每 一 个 矩阵 的 性 能 指标 ， 以 决定 使 用 的 预 编码 矩阵 。 

基于 量化 的 选择 ， 可 以 通过 对 于 信道 矩阵 进行 奇异 值 分 解 ， 其 中 的 右 奇 和 矩阵 量化 来 
获得 预 编码 和 矩阵， 在 码 本 中 选择 与 V 均 方 误差 最 小 的 矩阵 作为 选择 的 预 编码 矩阵 。 

3. RI 的 测量 

RI 表示 当时 的 信道 下 ，UE 可 以 支持 的 空间 层 数 。 基 站 通过 RI 值 和 PMI 值 ， 确定 预 编 
IEEE 

RI 的 测量 : 首先 确定 预 编 码 本 子 集 ， 方 法 同 PMI WE, WERE, EE 
预 编 码 矩 阵 的 秩 就 是 RI。 

4. CQL PMIL RI 的 上 报 

对 于 频率 选择 性 的 调度 模式 ， 周 期 性 上 报 较 少 的 信息 时 使 用 PUCCH， 较 多 信息 时 ， 用 
PUSCH 非 周期 地 上 报 ; 而 非 频率 选择 调度 ， 本 身 反 馈 的 信息 很 少 ， 只 用 PUCCH 进行 周期 上 
报 。 相 同 子 帧 中 周期 和 非 周 期 上 报 同 时 发 生 时 ，UE 仅仅 在 那个 子 帧 中 传输 非 周期 上 报 。 



























































2.4 同步 过 程 





LTE 系统 通过 OFDM 正 交 频 分 复 用 来 实现 子 载波 间 的 干扰 规避 ， 前 提 是 必须 做 到 同步 。 
LTE 系统 中 的 不 同步 现象 包括 时 间 与 频率 的 不 同步 。 

时 间 的 不 同步 指 接 收 端 的 抽样 时 刻 和 发 射 端的 数据 时 刻 没 对 齐 ， 以 及 抽样 端 得 不 稳定 ， 
会 导致 时 间 的 不 同步 。 

频率 的 不 同步 指 接收 的 信号 出 现 整体 的 频 移 ， 原 因 在 于 晶体 振荡 融 的 不 稳定 度 (收发 
两 端 上 下 变频 的 过 程 中 ， 使 用 的 振荡 器 的 稳定 性 有 限 ) MEEME (通信 双方 的 相对 移 
动 导致 接收 信号 的 整体 频 移 ) 。 

同步 过 程 就 是 要 把 上 述 偏 移 量 估算 出 来 ， 做 相应 的 补偿 。LTE 系统 通过 以 下 方法 实现 
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同步 : 
1) 时 间 和 小 数 部 分 的 频 移 的 粗 同步 ， 在 时 域内 用 基于 CP 的 自 相 关 处 理 。 
2) 小 区 搜索 和 整数 部 分 的 频 移 ， 在 频 域内 用 主 同步 序列 和 辅 同步 序列 估计 。 
3) 为 了 提高 小 区 探测 的 可 靠 性 ， 被 估算 出 的 小 区 ID 要 被 小 区 专用 参考 信号 验证 。 


2.4.1 小 区 搜索 


小 区 搜索 过 程 是 指 UE 获得 与 所 在 eNodeB 的 下 行 同步 (包括 时 间 同 步 和 频率 同步 )， 检 
测 到 该 小 区 物理 层 小 区 ID. E -UTRA 小 区 搜索 支持 可 扩展 的 所 有 传输 带宽 ， 对 应 于 6 个 资 
源 块 以 及 更 多 。UE 基于 上 述 信息 ， 接 收 并 读 取 该 小 区 的 广播 信息 ， 从 而 获取 小 区 的 系统 信 
息 以 决定 后 续 的 UE 操作 ， 如 小 区 重 选 、 驻 留 、 发 起 随机 接 入 等 操作 。 

当 UE 完成 与 基站 的 下 行 同 步 后 ， 需 要 不 断 检 测 服 务 小 区 的 下 行 链 路 质量 ， 确 保 UE 能 
够 正确 接收 下 行 广 播 和 控制 信息 。 同 时 ， 为 了 保证 基站 能 够 正确 接收 UE 发 送 的 数据 ，UE 
必须 取得 并 保持 与 基站 的 上 行 同步 。 

为 了 实现 小 区 搜索 ， 在 下 行 方 向 传输 如 下 信号: 主 同步 信号 和 辅 同步 信号 。 实 际 上 ， 小 
区 搜索 通过 若干 下 行 信道 实现 ， 包 括 同步 信道 (SCH) 、 广 播 信 道 (BCH) 和 下 行 参考 信号 
(RS) 。 随 着 功能 的 进一步 划分 ， 可 将 SCH 分 为 主 同步 信道 (PSCH)、 辅 同步 信道 
(SSCH) ， 将 BCH 分 为 主 广播 信道 (PBCH) 和 动态 广播 信道 (DBCH ) 。 

SCH 与 BCH 的 时 域 结 构 为 : 在 一 个 10 ms 中 发 送 两 次 PSCH 和 SSCH。 对 于 帧 结构 1, 
PSCH 和 SSCH 在 第 0 号 0. 5 ms 和 第 10 号 时 隙 发 送 ， 对 于 帧 结构 2，PSCH 在 每 个 5 ms 半 帧 
的 DwPTS 时 隙 发 送 ，SSCH 在 每 个 5ms 半 帧 的 时 隙 1 中 发 送 ，10 ms 也 是 发 送 两 次 。 在 时 际 
内 ，SCH 符号 位 于 0. 5 ms 时 隙 的 最 后 一 个 OFDM 符号 ，SCH 在 时 院内 发 送 定 时 是 固定 的 ， 
只 要 UE 完成 SCH 检测 后 ， 就 得 到 了 时 隙 同步 。 

SCH 与 BCH 的 频 域 结构 为 

1) SCH 在 下 行 系统 带宽 内 的 频 域 位 置 : 无 论 系统 带宽 多 大 ，SCH 总 是 占用 系统 带宽 中 
央 的 1.25 MHz 带宽 。 

2) BCH 总 是 在 小 区 带宽 的 中 心 位 置 发 送 。 先 用 一 个 1.25 MHz 的 主 广播 信道 发 送 一 部 
分 系统 信息 ， 然 后 再 用 一 个 更 大 带宽 的 动态 广播 信道 发 送 余 下 系统 信息 。 无 论 NodeB 的 传 
输 带 宽 多 大 ，UE 都 只 依赖 系统 带宽 的 中 央 部 分 检测 小 区 ID， 然 后 UE 根据 PBCH 中 广播 系 
统 信息 转移 到 特定 的 频道 开始 数据 传输 。 


2.4.2 同步 信号 


TD - LTE 系统 支持 504 个 小 区 ID ， 并 将 所 有 的 小 区 ID 划分 为 168 个 小 区 组 ， 每 个 小 区 
组 内 有 504/168 =3 个 小 区 了。 小 区 ID 号 由 主 同步 序列 编号 (N ID_1) 和 辅 同步 序 列 编号 
(N ID_2) 共同 决定 ， 具 体 关系 为 N ID_cell =3N ID 2 +N ID_1。 

小 区 搜索 的 第 一 步 是 检测 出 PSS， 在 根据 二 者 间 的 位 置 偏 移 检测 SSS， 进 而 利用 上 述 关 
系 式 计算 出 小 区 ID。 采 用 PSS 和 SSS 两 种 同步 信号 能 够 加 快 小 区 搜索 的 速度 。 下 面 对 两 种 
同步 信号 作 简 单 介 绍 。 

1. 主 同步 信号 

PSS 序列 必须 具备 良好 的 相关 性 、 频 域 平 坦 性 、 低 复杂 度 等 性 能 ，TD -LTE 的 PSS 序列 
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采用 长 度 为 63 的 频 域 Zadoff -Chu (ZC) 序列 。ZC 序列 广泛 应 用 于 LTE 中 ,除了 PSS, 还 
包括 随机 接 入 前 导 和 上 行 链 路 参考 信号 。 

设置 ZC 序列 的 根 指数 是 为 了 具有 良好 的 周期 自 相 关 性 和 互相 性 。 从 UE 的 角度 来 看 ， 
选择 的 PSS 根 指 数组 合 可 以 满足 时 域 的 根 对 称 性 ， 可 以 通过 单 相关 器 检测 ， 使 得 复杂 度 降 
低 。UE 侧 对 PSS 序列 采用 非 相 干 检测 。PSS 采用 长 度 为 63 的 频 域 ZC 序列 ，PSS 序列 到 子 
载波 的 映射 关系 如 图 2-24 所 示 。 











Eee 
wa] : : i 


5 个 保护 子 载波 { 


DC —— 





图 2-24 PSS 序列 映射 


LTE 系统 中 ， 针 对 不 同 的 系统 带宽 ， 同 步 信号 均 占 据 中 央 的 1.25 MHz (6 个 PRB) 的 
位 置 。 长 度 为 63 的 ZC 序列 截 去 中 间 一 个 处 于 直流 子 载波 上 的 符号 后 得 到 长 度 为 62 的 序列 ， 
在 频 域 上 映射 到 带宽 中 心 的 62 个 子 载波 上 。PSS 两 侧 分 别 预 留 5 个 子 载波 提供 干扰 保护 。 

2. 辅 同步 信号 

辅助 同步 码 (Secondary Synchronization Code, SSC) 由 两 个 长 度 为 31 的 m 序列 交叉 映 
射 得 到 。 具 体 来 说 ， 首 先 由 一 个 长 度 为 31 的 m 序列 循环 移 位 后 得 到 一 组 m 序列 ， 从 中 选取 
两 个 m 序列 〈 称 为 SSC 短 码 ) ， 将 这 两 个 SSC 短 码 交错 映射 在 整个 SSCH 上 ， 得 到 一 个 长 度 
为 62 的 SSC 序列 。 为 了 确定 10 ms 定时 获得 无 线 帧 同步 ， 在 一 个 无 线 帧 内 ， 前 半 帧 两 个 SSC 
短 码 交叉 映射 方式 与 后 半 帧 的 交叉 映射 方式 相反 。 同 时 ， 为 了 确保 SSS 检测 的 准确 性 ， 对 两 
个 SSC 短 码 进行 二 次 加 扰 。 

SSS 序列 映射 过 程 如 图 2-25 所 示 ， 每 个 SSS 序列 由 频 域 上 两 个 长 度 为 31 的 BPSK 调制 
辅助 同步 码 交 错 构成 ， 即 SSC1 和 SSC2 。 

SSS 序列 具有 良好 的 频 域 特性 ， 在 PSS 存在 的 情况 下 ，SSS 检测 允许 频 偏 至 少 为 75 kHz, 
时 域 上 由 于 扰 码 的 影响 ，SSS 序列 的 任何 循环 移 位 的 互相 性 没有 传统 m 序列 好 。 

从 UE 的 角度 看 ，SSS 检测 是 在 PSS 检测 之 后 完成 的 ， 因 此 假设 信道 已 经 检测 出 PSS Jy 
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图 2-25 SSS 序列 映射 过 程 


列 。 对 于 SSS 序列 检测 UE 侧 可 以 采用 相干 和 非 相干 两 种 检测 方法 。 

3. PSS 和 SSS 的 位 置 和 映射 

频 域 上 ，PSCH 和 SSCH 均 占据 整个 带宽 中 央 的 1.05MHz， 即 6 个 PRB。62 个 子 载波 均 
匀 分 布 在 DC 两 人 出， 剩余 10 个 子 载波 作为 SCH 与 其 他 数据 / 信 令 传输 的 保护 间隔 。 

时 域 上 ， 主 同步 信号 与 辅 同步 信号 周期 性 传输 ， 且 二 者 位 置 偏 移 固定 。 如 图 2-26 所 
示 ， 主 同步 信号 在 每 个 无 线 帧 的 GwPTS 的 第 三 个 符号 上 传输 ， 辅 同步 信号 在 每 个 无 线 帧 的 
第 一 个 子 帧 的 最 后 一 个 符号 上 传输 。 











| 1 
= 无 线 帧 10 ms = 
l 











图 2-26 PSS 和 SSS 的 位 置 和 映射 

















4. 同步 保持 过 程 

为 了 保证 下 行 信 令 和 数据 的 正确 传输 ， 在 小 区 搜索 完成 后 ，UE 侧 需要 对 下 行 链 路 质量 
进行 测量 ， 确 保 正确 接收 下 行 信 令 和 数据 ; 同时 ，UE 通过 随机 接 入 过 程 来 实现 与 基站 的 上 
行 同 步 ， 之 后 ， 基 站 不 断 对 UE 发 送 定时 调整 指令 来 维持 上 行 同 步 。UE 与 服务 小 区 同步 后 ， 
会 不 断 检 测 下 行 链 路 质量 ， 并 上 报 至 高 层 以 指示 其 处 于 同步 /异步 状态 。 

在 非 DRX 模式 下 ，UE 物理 层 在 每 个 无 线 帧 都 对 无 线 链 路 质量 进行 检测 ， 并 综合 之 前 的 
信道 质量 与 判决 门限 (Qout 和 Qin) ， 确 定 当 前 的 信道 状态 。 

在 DRX 模式 下 ,一 个 DRX 周期 内 ，UE 物理 层 至 少 进行 一 次 无 线 链 路 质量 测量 ， 并 综 
合 之 前 的 信道 质量 与 判决 门限 (Qout 和 Qin) ， 确 定 当前 的 信道 状态 。 
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为 了 保证 UE 能 够 与 基站 保持 同步 ， 需 要 对 UE 的 定时 时 刻 进行 调整 。 基 站 通过 检测 UE 
上 发 的 参考 信号 ， 确 定 UE 是 否 与 基站 保持 同步 ， 如 果 存 在 同步 偏差 ， 则 基站 将 下 发 一 个 定 
时 调整 指令 指示 UE 需要 进行 定时 同步 点 的 调整 。UE 一 旦 接收 到 eNodeB 的 定时 提前 命令 ， 
将 会 调整 自身 用 于 PUCCH/PUSCH/SRS 传输 的 上 行 定时 (16TS 的 整数 倍 ) 。 


2.4.3 小 区 搜索 总 结 


小 区 搜索 类 型 可 分 为 初始 化 小 区 搜索 和 非 初始 化 小 区 搜索 ， 初 始 化 小 区 搜索 用 于 终端 开 
机 时 对 系统 的 搜索 ， 非 初始 化 小 区 搜索 用 于 终端 切换 时 对 切换 目标 小 区 的 搜索 。 

小 区 搜索 流程 : 

1) 检测 PSCH， 用 于 获得 5 ms 时 钟 同步 、 初 始 频 率 同 步 、SSCH 估计 ， 并 获得 小 区 ID 
组 内 的 具体 小 区 ID。 

2) 检测 SSCH， 用 于 获得 10 ms 无 线 帧 时 钟 同步 、 获 得 小 区 ID 组 ， 读 取 Cell ID, WOE 
精细 的 频率 同步 。 

3) 检测 下 行 参 考 信号 ， 验 证 Cell ID 信息 ， 获 得 BCH 天 线 配 置 ， 是 否 采 用 位 移 导 频 。 

4) 读 取 BCH， 用 于 获得 其 他 小 区 信息 。 

除了 在 UE 开机 时 进行 的 初始 化 小 区 搜索 外 ，UE 还 要 周期 性 地 对 相 邻 小 区 进行 搜索 ， 
以 为 小 区 重 选 和 切换 做 准备 ， 这 种 搜索 叫 非 初始 化 小 区 搜索 。 

为 了 降低 UE 的 复杂 度 ， 采 用 和 初始 化 小 区 搜索 相同 的 方法 进行 非 初始 化 小 区 搜索 。 如 
果 某 些 低 端 UE 的 最 小 接收 带宽 小 于 系统 带宽 的 一 半 ， 会 对 相 邻 小 区 搜索 造成 困难 ， 为 此 ， 
把 UE 接收 带宽 的 能 力 确定 为 20 MHz。 
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第 3 章 TD-LTE 信 令 流程 


本 章 介绍 TD -LTE 系统 的 主要 信 令 流程 ， 包 括 开机 附着 、 小 区 搜索 、 广 播 消 息 、 随 机 接 和 人 、 寻 
呼 、RRC 建立 、 业 务 请 求 、 专 用 承载 建立 等 。 通 过 本 章 的 介绍 ， 工 程 师 可 通过 TD -LTE 信 令 分 析 ， 
逐步 展开 客户 投诉 处 理 、 业 务 疑 难 故 障 排查 、 指 标 异 常 分 析 、 用 户 体 验 评估 、 网 络 指标 优化 等 工作 。 











3.1 开机 附着 流程 


3.1.1 开机 附着 


UE 刚 开 机 时 ， 先 进行 物理 下 行 同步 ， 搜 索 测 量 进行 小 区 选择 ， 选 择 到 一 个 合适 或 者 可 
接纳 的 小 区 后 ， 驻 留 并 进行 附着 过 程 。 

附着 过 程 即 Attach， 去 附着 过 程 指 Detach, Attach 过 程 完成 UE 在 网 络 的 注册 ， 完 成 演进 型 
分 组 核心 网 (EPC) 对 该 UE 默认 承载 的 建立 ; Detach 过 程 完成 UE 在 网 络 侧 的 注销 和 所 有 EPS 
承载 的 删除 。 

Attach 过 程 指出 LTE 系统 中 ，Attach 伴随 着 核心 网 处 默认 承载 的 建立 。 在 EPS 中 ， 可 以 看 
作 将 UMTS 中 的 附着 和 PDP 上 下 文 激 活 过 程 合 并 ， 并 在 UE 附着 过 程 中 建立 基础 IP 连接 ， 这 
个 基础 IP 连接 就 被 称 为 UE 的 默认 承载 。 默 认 承 载 在 一 定 程度 上 与 UMTS 中 的 主 PDP 上 下 文 
含义 类 似 。 此 后 ， 如 果 UE 需要 发 起 到 同一 个 PDN 连接 的 业务 ， 则 如 果 QoS 可 以 匹配 ， 就 可 直 
接 使 用 已 经 建立 好 的 默认 承载 ， 而 不 需要 另外 建立 承载 ,“ 节 省 ”了 PDP 上 下 文 激活 过 程 。 

Detach 过 程 说 明 : UE/MME/SGSN/HSS 均 可 发 起 Detach 过 程 。 若 网 络 侧 长 时 间 没 有 获 
得 UE 的 信息 ， 则 会 发 起 隐 式 的 Detach 过 程 ， 即 核心 网 将 该 UE 的 所 有 承载 释放 而 不 通 
知 UE。 

附着 流程 如 图 3-1 所 示 ，RRC 连接 ，S1 连接 建立 完成 后 ,标志 着 NAS signalling connection 
建立 完成 。MME 向 eNB (eNodeB 的 简称 ) 发 起 的 初始 上 下 文 建立 请 求 ， 请 求 eNB 建立 承载 资 
源 ， 同 时 带 安 全 上 下 文 ， 可 能 带 用 户 无 线 能 力 、 切 换 限制 列表 等 参数 。UE 的 安全 能 力 参 数 是 通 
过 attach request 消息 带 给 核心 网 的 ， 核 心 网 再 通过 该 消息 送 给 eNB。UE 的 网 络 能 力 (安全 能 力 ) 
信息 改变 的 话 ， 需 要 发 起 TAU。 

如 果 步 又 9 带 了 UE Radio Capability IE, W| eNB 不 会 发 送 UE Capability Enquiry 消息 给 
UE， 即 没有 10 ~ 12 过 程 ， 否 则 会 发 送 。UE 上 报 无 线 能 力 信 息 后 ，eNB 再 发 UE Capability 
Info mdication， 给 核心 网 上 报 UE 的 无 线 能 力 信息 。 

为 了 减少 空 口 开销 ， 在 IDLE 模式 下 MME 会 保存 UE Radio Capability 信息 ，INITIAL CON- 
TEXT SETUP REQUEST 消息 会 带 给 eNB， 除 非 UE 在 执行 Attach 或 者 “first TAU following 
GERAN/UTRAN Attach” 或 者 “UE radio capability update” TAU 过 程 (也 就 是 这 些 过 程 MME 
不 会 带 UE Radio Capability 信息 给 eNB ， 并 会 把 本 地 保存 的 UE Radio Capability 信息 删除 ，eNB 
会 问 UE 要 能 力 信 息 ， 并 报 给 MME) 。 在 CONNECTED 下 ，eNB 会 一 直 保 存 UE Radio Capability 
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MSGI t 
MSG2:Random Access Response © 
MSG3:RRC Connection Request 

MSG4:RRC Connection Setup @ 





RRC Connection Setup Complete( 包 © Initial UE Message ( 包含 Attach 


Request 消息 ) 








UE Capacity Enquiry @ Attach Accept, Activate default EPS 


. . bearer context request) 
UE Capacity Information 





(0 UE Capacity Info Indication 





Security Mode Command 





Security Mode Complete 





RRC Connection Reconfig ( 包含 


— 
Attach Accept, Activate Default EPS 
bearer context request) 








RRC Connection reconfiguration complete Ea 
@ Initial Context Setup Response 


R A~ 
UL Direct Transfer ( 包含 Attach Accept, | @ULNAS Transport( 包含 Attach Accept. 
Attach default EPS bearer context accept) 


Active default EPS bearer context accept) 




















图 3-1 UE 开机 附着 流程 


信息 。UE 的 E_UTRAN 无 线 能 力 信息 如 果 发 生 改 变 ， 需 要 先 Detach， 青 Attach, 

TD - LTE 系统 中 的 Attach 过 程 与 3G 相 比 ， 最 大 的 区 别 在 LTE 信 令 流程 中 包含 默认 承载 
的 建立 ， 而 3G 中 没有 ， 下 面 将 Attach 过 程 进行 详细 说 明 。 

1) 处 在 RRC_IDLE 态 的 UE 进行 Attach 过 程 ， 首 先 发 起 随机 接 入 过 程 ，UE 发 送 随机 接 
入 前 导 码 ， 即 MSGI 消息 。 

2) eNB 检测 到 MSGI 消息 后 ， 向 UE 发 送 随机 接 入 响应 消息 ， 即 MSG2 消息 。 

3) UE 收 到 随机 接 和 响应 后 ， 根 据 MSG2 的 TA 调整 上 行 发 送 时 机 ， 向 eNB 发 送 RRC 
Connection Request 消息 。 

4) eNB 向 UE 发 送 RRC Connection Setup 消息 ， 包 含 建立 SRBI 承载 信息 和 无 线 资源 配 
置信 息 。 

5) UE 完成 SRB1 承载 和 无 线 资 源 配 置 ， 向 eNB 发 送 RRC Connection Setup Complete 消 
息 ， 包 含 NAS Jë Attach Request 信息 。 

6) eNB 选择 MME, [nj MME 发 送 Initial UE Message 消息 ， 包 含 NAS 层 Attach Request 消息 。 

7) MME 向 eNB 发 送 Initial Context Setup Request 消息 ， 请 求 建立 默认 承载 ， 包 含 NAS 
层 Attach Accept, Activate default EPS bearer context request 消息 。 

8) eNB 接收 到 Initial Context Setup Request 消息 ， 如 果 不 包 含 UE 能 力 信 息 ， 则 eNB 向 
UE 发 送 UE Capability Enquiry 消息 ， 查 询 UE 能 力 。 

9) UE 向 eNB 发 送 UE Capability Information 消息 ， 报 告 UE 能 力 信息 。 

10) eNB 向 MME 发 送 UE Capability Info Indication 消息 ， 更 新 MME 的 UE 能 力 信息 。 
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11) eNB 根据 Initial Context Setup Request 消息 中 UE 支持 的 安全 信息 ， 向 UE 发 送 Secu- 
rity Mode Command 消息 ， 进 行 安全 激活 。 

12) UE 向 eNB 发 送 Security Mode Complete 消息 ， 表 示 安 全 激活 完成 。 

13) eNB 根据 Inital Context Setup Request 消息 中 的 ERAB 建立 信息 ,向 UE 发 送 RRC 
Connection Reconfiguration 消息 进行 UE 资源 重 配 ， 包 括 重 配 SRB1 和 无 线 资源 配置 ， 建 立 
SRB2、DRB (包括 默认 承载 ) 等 。 

14) UE 向 eNB 发 送 RRC Connection Reconfiguration Complete 消息 ， 表 示 资 源 配置 完成 。 

15) eNB 向 MME 发 送 Initial Context Setup Response 消息 ， 表 明 UE 上 下 文 建立 完成 。 

16. UE 向 eNB 发 送 UL Direct Transfer 消息 ， 包 含 NAS 层 Attach Complete, Activate de- 
fault EPS bearer context accept 消息 。 

17) eNB E] MME 发 送 Uplink Nas Transport 消息 ， 包 含 NAS 层 Attach Accept, Activate 
default EPS bearer context accept 消息 。 


3.1.2 ”附着 流程 中 的 异常 


1. RRC 连接 建立 失败 
当 无 线 质量 较 差 或 定时 器 参数 设置 不 合理 时 ， 会 出 现 RRC 连接 建立 失败 ， 流 程 如 图 3-2 所 示 。 














eNB 





开机 后 先进 行 小 区 选 
择 ， 接 收 系统 信息 ， 
然后 开始 附着 


EMM 通知 RRC 发 起 
Attach Request 


RRC 通知 RA 发 起 接 
入 流程 ， 启 动 T300 



















1.RA Preamble 





2. RA Response 





T300 超时 


T300 超时 ，RRC 
连接 建立 失败 


RRC 告知 EMM 发 送 失 

Mk, EMM 状态 不 变 ， 
用 户 可 以 再 次 发 起 

Attach 


3. RRC Connection Request 





4. RRC Connection Setup 











图 3-2 附着 流程 中 的 异常 流程 : RRC 连接 建立 失败 
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2. 核心 网 拒绝 





当 UE 上报 UE 能 力 格式 错误 、IMSI 中 的 MNC 与 核心 网 配置 的 不 一 臻 时， 核心 网 会 





触发 Attach 拒绝 流程 ， 流 程 如 图 3-3 所 示 。 如 果 是 ESM 过 程 导致 的 











E 绝 〈 比 如 默认 承载 


建立 失败 ) ， 才 会 带 PDN Connectivity Reject 消息 ; EMM 层 拒绝 ， 只 有 Attach Reject 消息 。 














开机 后 先进 行 小 区 选 
择 ， 接 收 系统 信息 ， 
然后 开始 附着 


1.RA Preamble 


2.RA Response 


4. RRC Connection Request 





4. RRC Connection Setup 





5. RRC Connection Setup Complete 
(包含 Attach Request. PDN Connectivity Request 消息 ) 





i 


6. Initial UE message 


EPC 


(包含 Attach Request, PDN Connectivity Request 消息 ) 





9. DL Information Transfer 
(包含 Attach Reject、 可 能 有 PDN Connectivity Reject 消息 ) 
— 











UE 根据 拒绝 


原 








分 别处 理 











11. RRC Connection Release 


7. MME 或 者 S-GW 拒绝 


8. DOWNLINKNASTRANSPORT 
(BE Attach Reject、 可 能 有 PDN Connectivity Reject 消息 ) 









10. UE CONTEXT RELEASE COMMAND 


12. UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 





图 3-3 附着 流程 中 的 异常 流程 : 核心 网 拒绝 








3. eNB 未 等 到 Initial context setup request 消息 


>| 


eNB 向 EPC 发 送 Initial UE message Ji, Ji 3J EF T3410， 和 定时 需 超 时 后 ， 仍 未 收 到 
EPC 下 发 的 Initial Context Setup Request 消息 ， 导 致 附着 流程 失败 ， 如 图 3-4 所 示 。 
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EPC 















开机 后 先进 行 小 区 选 
择 ， 接 收 系统 信息 ， 
然后 开始 附着 


1.RA Preamble 





2.RA Response 


3. RRC Connection Request 


4. RRC Connection Setup 


5. RRC Connection Setup Complete 
(EA Attach Request, PDN Connectivity Request 消息 ) 


6. Initial UE message 


启动 T3410 2 Š 
(包含 Attach Request. PDN Connectivity Request 消息 ) 


(15s) 








7. Identity/Authentication/Security 





. 建立 默认 EPS 承载 等 





定时 器 超时 


9. Initial Context Setup Request 





10. RRC Connection Release 





停止 T3410， 如果 
可 重 发 ， 则 启动 
T3411 (10s) 





T3411 超时 ， 重 新 发 送 Attach Request 





图 3-4 附着 流程 中 的 异常 流程 : eNB 未 收 到 Initial Context Setup Request 


3.2 小 区 搜索 及 读 取 广 播 消 息 


小 区 搜索 过 程 是 UE 和 小 区 取得 时 间 和 频率 同步 ， 并 检测 小 区 ID 的 过 程 。E -UTRA £ 
统 的 小 区 搜索 过 程 与 UTRA 系统 的 主要 区 别 是 它 能 够 支持 不 同 的 系统 带宽 (1.4 ~20 MHz) 。 
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小 区 搜索 的 详细 过 程 见 2.4 章 。 
UE 接收 广播 消息 的 信 令 过 程 如 图 3-5 所 示 。 


Index | Time | Channel Name | Message Name | 
















341 10:46:03;843 LIL RLC Lz Up Signal RLE Msg 

342 10:46:03:8543 UL MAT Short BSR 

343 10:46: O: 559 DL DECH RRC Connection Release 

344 H BECH BCH Master Information Block 

345 BCCHDLSCH | System Information 

346 BCCHDL SCH | System Information Block Typel 
347 BCCHOLSCH | System Information Block Typel 
348 10:46:03:984 BCCH BEH Master Information Block. 

349 10:46:03:9384 BCCHOLSCH | System Information Block Typel 
350 10:46:04:0115 BCH DL SCH | System Information Block Typel 
351 10:46:04:031 BCCH BEH Master Information Block. 

352 10:46:04 031 BCCHDLSCH | System Information 

353 10:46:04:046 BCCHDL SCH | System Information Block Typel 
354 10:46:04:1046 BCCHDLSCH | System Information 

305 10:46:04 07S BCCH DL SCH System Information Block Typel 
356 10:46:04:0786 BCCH BCH Master Information Block. 

357 10:46:04;095 BCCHDLSCH | System Information 

358 10:46:04:125 BCCHDLSCH | System Information Block Typel 
359 10:46:04:1225 BCCHDL SCH | System Information Block Typel 


首先 ，UE 读 取 主 信息 块 (Master Information Block) , 
的 信息 ， 包 含 系统 带宽 、 phich-Config 、systemFrameNumber 信息 。UE 通过 这 














图 3-5 UE 接收 广播 消息 的 信 令 过 程 


获取 其 他 系统 信息 。 


其 次 ， UE PER z 统 消息 


( System Information ) , 





BI MIB 消息 ， 


获取 无 线 资 源 公 共 配 置信 息 ， 如 各 个 信 


道 的 配置 信息 ， 以 及 UE 侧 相 关 的 定时 器 和 计数 器 。 


最 后 ，UE 读 取 SIB 消息 ， 获 取 PLMN 网 络 标识 、 小 区 驻 留 


3.2.1 MIB 消息 读 取 


UE 从 MIB 消息 中 得 知 TD - LTE 小 区 的 基 


本 信息 ， 如 图 3-6 所 示 。 


从 MIB 消息 中 ，UE 读 取 到 小 区 的 基本 信 





B. dl_Bandwidth 系统 带宽 ， 范 围 为 [1.4M 


(6RB ) ， 
(50RB ) ， 


3 M (15RB ) ， 
15 M (75RB ) ， 


5 M (25RB ) ， 
20 M (100RB ) ] ， 


10 M 


重 选 等 信息 。 





E Message Detail 
5- MaskerInformationBlock 
+ dl _Bandwidth = 3 (nsn) 
i- 3 phich Config 
: - phich_Duration = 0 (normal) 
i- phich_Resource = 2 (1) 
H- systemFrameNumber = 0x20 
sz spare = 0x00 0 






告诉 UE 小 区 最 基本 
些 信息 ,进一步 








对 应 配置 值 为 0~5， 图 3-6 中 显示 为 3， 对 应 
的 系统 带宽 为 10M (50RB)。 

phich_ Duration 告诉 UE 系统 PHICH 符号 
长 度 ， 其 中 Normal 方式 占用 一 个 子 帧 中 的 第 一 个 OFDM Symb; Extend 方式 对 于 子 帧 1 和 子 
帧 6 占用 前 2 个 OFDM Symb， 其 他 子 帧 占用 前 3 个 OFDM Symb。 可 选 常规 和 扩展 (normal 
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图 3-6 Master Information Block 解析 


和 extented) ， 对 应 的 配置 选项 为 0 和 1。 
系统 帧 号 ( System Frame Number) ， 用 于 UE 和 网 络 侧 同步 。 


3.2.2 SI 解析 

System Information 里 ， 包 含 了 小 区 选择 和 接 入 相关 的 禁止 接 入 参数 、 无 线 资源 相关 的 公 
共 参 数 、 各 个 物理 信道 、 上 行 功率 控制 、UE 侧 定时 器 和 计数 器 的 相关 配置 信息 ， 如 图 3-7 
所 示 。 


| 





E Message Detail 
E- SystemInformation 
E- criticalExtensions 
E- SystemInformation_r8_IEs 
E- sib_TypeåndInfo 
È- sib_TypeandInfo 
E- CHOICE 


E- sib2 = false 
El- ac _BarringForMO _Signallinq 
ac_BarringFactor = 15 (0,35) 
ac_BarringTime = 0 (4 seconds) 
ac_BarringForSpecialAC = DxF8 


[=]: ac _BarringForMO_Dakta 
+- ac_BarringFactor = 15 (0.95) 
ac_BarringTime = 0 (4 seconds) 
ac_BarringForSpecialAC = DxF8 
SdipoResourceConFidornrmon 
E- rach_Config 
numberOFRA_Prearnbles = 14 (n60) 
sizeQFRA_PrearmblesGroupA = 13 (n56) 
messageSizeGroupå = 0 (b56) 
messagePowerOFFsetGroupB = 1 (0 dB) 
powerRampingstep = 1 (2 dB) 
preamblelnitialkeceivedTargetPower = 5 (-110 dBrn) 
preambleTransMax = 5 (n8) 
ra_Responsewindovwsize = 7 (sF10) 
mac_ContentionResolutionTimer = 5 (sF483 
maxHARO Msg3Tx = 3 
E- bcch_Config 
modificationPeriodCoeff = 1 (nd) 
El- pech_Config 
deFaultPaqingCycle = 2 (rF128) 
nB = 2 (oneT) 
El- prach_ConfFig 
rootSequenceIndex = 832 
E- prach_ConfiqInFo = False 
prach_ConfigIndex = 5 
-~ geroCorrelationZoneConFig = 1 
prach_Freqoffset = 6 
































图 3-7 System Information 解析 
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1. 小 区 选择 和 接 入 相关 的 Barring 参数 
小 区 选择 和 接 入 相关 的 Barring 参数 见 表 3-1。 


























表 3-1 小 区 选择 和 接 入 相关 的 参数 
字段 名 称 显示 取 值 范围 内 存 取 值 范围 字段 中 文 含义 
. (0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, EAN 
x A m me EE Hi. >% | 大 | 
Ac_BaringFactor |0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95) 0-1 信 令 接 入 概率 因子 
Ac_BarringTime (4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512) s 0-7 信 令 禁止 接 人 时 间 





2. 无 线 资源 配置 参数 
无 线 资源 配置 (Radio Resource Config Common ) 人 参数， 包括 了 较 多 随机 接 和 人 优化 工作 需 
要 重点 关注 的 参数 ， 如 PRACH 功率 攀升 步 长 、PRACH 前 导 码 重 传 最 大 次 数 、Msg3 最 大 发 
送 次 数 等 ， 见 表 3-2。 


字段 名 称 





表 3-2 无 线 资源 配置 参数 
显示 取 值 范 围 





内 存 取 值 范围 

















字段 中 文 含义 





NumberOfRA _ pre- 


(4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 


0 ~ 15 


基于 竞争 冲突 的 随机 接 和 前导 的 






































ambles 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) 签名 个 数 
SizeOfRA _ pream- (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, T EL 5 4 ÁB 
blesGroupA 40, 44, 48, 52, 56, 60) 914 Group A 中 前 导 签名 个 数 
powerRampingstep (0, 2, 4, 6) dB 0~3 PRACH 的 功率 攀升 步 长 
3 SE 
preambleTransMax m 和 0 ~10 PRACH 前 导 码 重 传 的 最 大 次 数 
preamblelnitialreceiv- ( -120, -118, -116, -114, -112, PRACH 初始 前 导 码 目标 接收 
1TareetPow, -110，- 108, - 106, - 104, - 102, - 0~15 功率 
Ee OWE 100, -98, -96, -94, -92, -90) dBm 
MessagePowerOffset- ( minusinfinity, 0, 5, 8, 10, 12, 15, 0-7 Message3 传输 时 eNodeB 配置 的 
GroupB 18) dB 功率 控制 余 量 
RA _ ResponseWinS- UE 对 随机 接 入 前 导 码 响应 接收 
ba (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) ms 0 ~7 的 搜索 窗口 
MAC — Connection-| (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64) sf 0-7 MAC 冲突 解决 定时 器 
ResolutionTimer 
MaxHARQ_Msg3Tx |1 —8 1-8 Message3 最 大 发 送 次 数 
3. BCCH 配置 


在 System Information 里 的 BCCH 配置 信息 里 ,给 出 BCCH modification periodCoef 参数 ， 
用 于 确定 BCCH 更 新 周期 的 倍数 ， 其 取 值 范围 为 (2，4，8, 16) ， 对 应 配置 值 为 0~3。 

4. PCCH 配置 信息 

PCCH 配置 里 的 defaultpagingCycle 参数 告知 UE 监听 Paging occasion 的 不 连续 接收 循环 周 
期 。 取 值 范围 为 (32，64，128 ，256) ， 单 位 为 radio frames ， 对 应 配置 值 为 0~3。 

5. nB 配置 信息 

nB 为 调整 寻 呼 时 机 的 因子 ， 取 值 范 围 为 (4T, 2T, T, 1/27, 1/47, 1/8T, 1/167, 1/ 
327) ， 对 应 配置 为 0 ~7。 
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6. PRACH 配置 信息 

PRACH 配置 信息 ， 主 要 给 UE 提供 PRACH 产生 64 个 前 导 码 序列 的 逻辑 根 序 列 的 起 始 
索引 号 ， 随 机 接 人 前 导 码 的 发 送 配 置 索 引 ， 确 定 随机 接 人 前 导 码 的 起 始 RB 号 等 信息 。 

接续 图 3-7，System Information 中 的 PDSCH 配置 信息 、PUSCH 配置 信息 、PUCCH 信道 
配置 、 上 行 功率 控制 配置 信息 、UE 侧 相关 定时 器 和 计数 器 信息 的 解析 ， 如 图 3-8 所 示 。 








i prach_Freqorffset = 6 












u hoppingMode = 0 (interSsubFrarme) 
z pusch_Hoppingoffset = 12 
5- ot aa n s = False = False 

: re =Ü 

: cydlicshift = = 

回 - 本 _Config 

idelkapUCCH_5hift = 1 (ds2) 

…nRB_CQI = 















加 -uplinkPowerControl 
二 po_MominalPU5CH = -81 
i- alpha = 5 (0.8) 
~ pū _NominalPUCCH = -105 
Es deltaFList_PUCCH 
= deltaF _PLICCH_Format1 = 1 (ü dB) 
= el Pich ror li = = 1 {3 dB) 
- deltaF_PLICCH_Formak2 = 1 (Ü dB) 
- deltaF_PLICCH_Formakt2a = 1 (Ü dB} 
i i deltaF_PLICCH_ Formakt2b = 1 {0 dB) 
z deltaPreambleMsg3 = 2 
i... LIL a U ü (len1) 






























t300 = 5 {1000} 
-t301 = 5 (1000) 







-E311 = 3 {10000 milliseconds) 
o hen3ll=0 {n1} 

s PE En =1 

Ç …TimealignmentTimer = 7 {infinity} 











图 3-8 System Information 解析 -2 


7. PDSCH 配置 信息 


referenceSignalPower 为 单个 RE 的 参考 信号 的 功率 (绝对 值 ) 。 
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p_b 为 小 区 RS 的 PDSCH 的 EPRE 与 不 包含 小 区 RS 的 PDSCH 的 EPRE 的 比值 ， 取 值 范 
EIX enumerate (0, 1, 2, 3). 

8. PUSCH 配置 信息 

n_SB 为 PUSCH 跳 频 时 系统 带宽 需要 划分 的 子 带 数目 ,配置 范 围 为 0~4。 

hoppingMode 为 PUSCH 的 跳 频 模式 指示 ， 可 设置 模式 为 enumerate (Only inter - sub- 
frame, both intra and inter - subframe) ， 对 应 设置 值 为 0 ~ 1。hoppingOffset 为 PUSCH 跳 频 偏 
移 ， 设置 范围 是 0 - 98, 

9. PUCCH 配置 

deltaPUCCH_Shift 参数 确定 小 区 中 PUCCH format 1/1a/1b 的 循环 偏 移 量 ， 取 值 范围 为 
enumerate (1，2，3) ， 对 应 配置 值 为 0~2。 

nRB_CQI 指示 PUCCH format 2/2a/2b 使 用 的 RB 数目 ， 配 置 范围 为 0 ~98。 

nCS_AN 指示 一 个 资源 块 中 PUCCH formatl/la/1b 和 2/2a/2b 混合 使 用 时 的 循环 偏 移 
位 数 。 

nlPUCCH_AN 指示 半 静 态 分 配 的 PUCCH format 1 的 信道 个 数 ， 配 置 范围 是 0 - 2047, 

10. 上 行 功 率 控制 配置 信息 

p0_NominalPUSCH 为 PUSCH 的 名 义 的 期 望 接收 功率 ， 一 般 按 照 实际 环境 设置 绝对 值 ， 
如 图 3-8 中 期 望 为 -81dBm。 
p0_NominalPUCCH 为 PUCCH 的 名 义 的 期 望 接收 功率 ， 一 般 按照 实际 环境 设置 绝对 值 ， 
如 图 3-8 中 期 望 为 -105dBm。 

11. UE 侧 相 关 定 时 器 和 计数 器 

800 指示 UE 等 待 RRC 连接 响应 的 定时 器 长 度 ， 取 值 范围 为 enumerate (100, 200, 
300, 400, 600, 1000, 1500, 2000) ms， 对 应 的 配置 值 为 0 ~7。 

801 指示 UE fF RRC 重建 响应 的 定时 器 长 度 ， 取 值 范围 为 enumerate (100, 200, 
300, 400, 600, 1000, 1500, 2000) ms， 对 应 配置 值 为 0 ~7。 

t310 指示 UE 监测 无 线 链 路 失败 的 定时 器 长 度 (T310_UE) ， 取 值 范围 为 enumerate (1, 
2,3,4, 6, 8, 10, 20) s， 对 应 配置 值 为 0 ~7。 

n310 指示 UE 接收 下 行 失 步 指示 的 最 大 个 数 (N310_UE)， 取 值 范围 为 enumerate (0, 
50, 100, 200, 500, 1000, 2000) ms， 对 应 配置 值 为 0 ~6。 

B311 指示 UE 监测 到 无 线 链 路 失败 后 转 入 Ide 状态 的 定时 器 长 度 (T311_UE) ， 取 值 范 
围 为 enumerate (1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 30000) ms， 对 应 配置 值 为 0 ~6。 

n311 指示 UE 接收 下 行 同步 指示 的 最 大 个 数 (N311) ， 取 值 范 围 为 enumerate (1, 2, 3， 
4, 5, 6, 8, 10) 个 ， 对 应 配置 值 为 0 ~7。 

TimeAlignmentTimer (定时 指派 定时 絮 )， 指 示 同 步 消息 的 定时 右 ， 取 值 范围 为 enumer- 
ate (500, 750, 1280, 1920, 2560, 5120, 10240, infinity) sub -frame， 对 应 取 值 为 0 ~7。 







































































3.2.3 SIB typel 消息 解析 


SIBI 的 消息 主要 携带 PLMN 网 络 标识 、 小 区 驻 留 、 小 区 接 入 禁止 、 小 区 重 选 等 信息 ， 
如 图 3-9 所 示 。 

1) MCC: 邻接 小 区 所 在 的 移动 国家 码 。 
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[=] Message Detail 
[=]: SystemInformationBlockTypel = False 
回 -PLMIN_IdentityList 
PLMN IdentityList 
E- PLMN _IdentityList 
B- PLMN _IdentityInfo 
El- plan _Identity 
MEC = 001 
MNC = 01 
cellReservedForoperatorUse = 1 inotReserved 
rackingareacCode = 0x00 01 
cellldentity = 0x00 00 21 70 
cellBarred = 1 tinotBarred’ 
intraFreqReselection = 0 tallowed’ 
q_RxLevMin = -130 
口 RxLewinDrfset = 
P_Max = 23 
eqBandlndicator = 
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图 3-9 System Information Block typel 消息 解析 


2) MNC: 邻接 小 区 所 在 的 移动 网 络 码 。 

3) cellldentity: 小 区 标识 。 

4) cellBarred: 小 区 禁止 接 和 人 指示 ， 取 值 范围 为 enumerate (Barred, Not Barred), XFM 
值 为 0~1。 

5) intraFreqReselection: 同 频 小 区 是 否 重 选 指示 ， 取 值 范 围 为 enumerate (allowed, no- 
tAllowed) ， 对 应 值 为 0~1。 

6) q_RxlevMin: eUTRAN 小 区 选择 所 需要 的 最 小 接收 电 平 ， 取 值 范 围 为 ( - 140… 
-44) dBm step 2 dB ， 对 应 0 ~48， 计算 方式 D= (P+140)/2。 

7) q_RxlevMinOffset 小 区 选择 所 需要 的 最 小 接收 电 平 偏 移 ， 取 值 范围 为 (2 ~ 16 dB) 
step 2 dB ， 对 应 1 ~8， 前 后 对 应 计算 D = P/2。 

8) P_Max 指示 UE 最 大 允许 的 发 射 功 率 ， 一般 为 23 dBm, 




















3.3 RRC 连接 建立 





TD -LTE 系统 的 控制 面 协议 中 ，RRC 连接 建立 为 NAS 层 提供 连接 管理 、 消 息 传递 等 服 
务 ， 对 接 入 网 的 底层 协议 实体 提供 参数 配置 功能 ;负责 移动 性 管理 相关 的 测量 、 控 制 ， 承 载 
信 令 等 。TD -LTE 系统 中 数据 承载 为 DRB， 通 过 eNB 为 其 分 配 的 PDSCH 来 完成 ， 信 令 承 载 
通过 SRB, RRC 协议 承载 信息 见 表 3-3。 


表 3-3 RRC 协议 承载 信息 
SRB 类 别 承载 逻辑 信道 | 承载 消息 类 别 承载 消息 内 容 
RRC 连接 请 求 、 建 立 ，RRC 连接 拒绝 ，RRC 连接 重建 立 ， 
RRC 连接 拒绝 重建 立 














SRBO CCCH RRC 消息 














(ë) 














SRB 类 别 承载 逻辑 信道 承载 消息 类 别 承载 消息 内 容 
RE BECH RRC 消息 、 RRC 连接 建立 完成 、RRC 连接 重建 立 完成 、RRC 连接 重 配置 、 
部 分 NAS 消息 [RRC 连接 重 配 置 完成 、RRC 连接 释放 
































SRB 2 DCCH NAS 消息 上 下 行 直 传 消息 























由 于 带宽 增加 ， 数 据 传输 性 能 增强 ，LTE 的 RRC 消息 的 数据 携带 能 力 显 著 提 升 。 因 此 
LTE 中 所 有 NAS 消息 可 填充 在 RRC 消息 中 携带 传输 ， 简 化 了 信 令 流程 。NAS 消息 通过 以 下 
RRC 消息 传递 : 

1) UL Information Transfer 和 DL Information Transfer ( 由 SRB2 承载 ， SRB2 未 建立 时 由 
SRB1 承载 ) 。 

2) RRC Connection Setup Complete 和 RRC Connection Reconfiguration (由 SRB1 承载 ) 。 

3) RRC Connection Setup Complete (只 携带 NAS 的 初始 直 传 消息 ) 。 


3.3.1 RRC 连接 建立 成 功 


UE M Ide 态 转变 为 连接 态 ， 需 发 起 RRC 连接 建立 过 程 ， 如 呼叫 、 响 应 寻 呼 、TAU、 
Attach 等 。RRC 连接 建立 成 功 的 流程 如 图 3-10 所 示 。 














EUTRAN 


RRC Connection Request 











RRC Connection Setup 


RRC Connection Setup Complete 


图 3-10 RRC 连接 建立 成 功 流程 


RRC 连接 请 求 (RRC Connection Request): UE 通过 UL_CCCH 在 SRBO 上 发 送 ， 携 带 
UE 的 初始 (NAS) 标识 和 建立 原因 等 ， 该 消息 对 应 于 随机 接 人 过 程 的 Msg3; 

RRC 连接 建立 (RRC Connection Setup): eNB 通过 DL_CCCH 在 SRBO 上 发 送 ， 携 带 
SRB1 的 完整 配置 信息 ， 该 消息 对 应 随机 接 和 人 过程 的 Msg4; 

RRC 连接 建立 完成 (RRC Connection Setup Complete): UE 通过 UL - DCCH 在 SRB1 上 
发 送 ， 携 带 上 行 方 向 NAS 消息 ， 如 Attach Request, TAU Request, Service Request, Detach 
Request 等 ，eNB 根据 这 些 消息 进行 S1 

如 果 eNB 拒绝 为 UE 建立 RRC 连接 ， 则 通过 DL_CCCH 在 SRB0 上 回复 一 条 RRC 连接 
拒绝 消息 ， 如 图 3-11 所 示 。 
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RRC Connection Request 


RRC Connection Reject 





图 3-11 RRC 连接 建立 拒绝 流程 


3.3.2 RRC 连接 重建 立 失败 


当 处 于 RRC 连接 状态 但 出 现 切换 失败 、 无 线 链 路 失败 、 完 整 性 保护 失败 、RRC 重 配置 
失败 等 情况 时 ， 触 发 此 过 程 ， 如 图 3-12 所 示 。 


RRC Connection Reestablishment Request 









RRC Connection Reestablishment 





RRC Connection Reestablishment Complete 


图 3-12 RRC 连接 重建 立成 功 流程 





RRC 连接 重建 请 求 (RRC Connection Reestablishment Request): UE 通过 UL_CCCH 在 SRBO 
上 发 送 ， 携 带 UE 的 AS 层 初 始 标 识 信息 及 重建 立 原因 ， 该 消息 对 应 随机 接 入 过 程 的 Msg3; 

RRC 连接 重建 ( RRC Connection Reestablishment) : eNB 通过 DL_CCCH ZE SRB0 上 回复 ， 
携带 SRB1 的 完整 配置 信息 ,该 消息 对 应 随机 接 入 过 程 的 Msg4; 

RRC 连接 重建 立 完成 (RRC Connection Reestablishment Complete): UE 通过 ULDCCH 在 
SRB1 上 发 送 ， 不 携带 任何 实际 信息 ， 只 起 到 RRC 层 确认 的 功能 。 

如 果 eNB 中 没有 UE 的 上 下 文 信息 ， 则 拒绝 为 UE 重建 RRC 连接 ,通过 DL_CCCH 在 
SRB0 上 回复 一 条 RRC 连接 重建 立 拒绝 消息 ， 如 图 3-13 所 示 。 


RRC Connection Reestablishment Request 






































RRC Connection Reestablishment Reject 








图 3-13 RRC 连接 重建 立 拒绝 流程 
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3.3.3 RRC 连接 重 配置 过 程 


当 需 要 发 起 对 SRB 和 DRB 的 管理 、 低 层 参 数 配 置 、 切 换 执行 和 测量 控制 时 ， 触 发 RRC 
连接 重 配置 过 程 ， 如 图 3-14 所 示 。 


RRC Connection Reconfiguration 

















RRC Connection Reconfiguration Complete | 








图 3-14 RRC 连接 重 配置 流程 














RRC 连接 重 配置 (RRC Connection Reconfiguration): eNB 通过 DL_DCCH 在 SRB1 上 发 
送 ， 根 据 功能 的 不 同 携带 不 同 的 配置 信息 内 容 ， 一 条 消息 中 可 以 携带 体现 多 个 功能 的 信息 单 
元 ; RRC 连接 重 配 置 完成 : UE 通过 UL_DCCH 在 SRB1 上 发 送 ， 不 携带 任何 实际 信息 ， 只 
起 到 RRC 层 确 认 的 功能 。 

若 UE 无 法 执行 RRC 连接 重 配置 消息 中 的 内 容 ， 则 UE 回 退 到 收 到 该 消息 前 的 配置 ， 并 
发 起 RRC 连接 重建 立 过 程 。 

如 网 络 希 望 解除 与 UE 的 RRC 连接 时 ， 触 发 RRC 连接 释放 过 程 , eNB 通过 DL_DCCH 在 
SRB1 上 发 送 ， 可 选择 携带 重 定 位 信息 和 专用 优先 级 分 配 信息 (用 于 控制 UE 的 小 区 选择 和 
小 区 重 选 ) UE 也 可 根据 NAS 层 的 指示 主动 释放 RRC 连接 ， 不 通知 网 络 侧 而 主动 进入 空闲 
状态 ， 如 NAS 层 鉴 权 过 程 中 没有 通过 鉴 权 检 查 。 


















































3. 4.1 业务 请 求 正 常 流程 


UE 在 下 述 情况 时 触发 业务 请 求 (Service Request) 流程 : 

当 UE 无 RRC 连接 且 有 上 行 数据 发 起 需求 时 ， 当 UE 处 于 ECM DLE 态 且 有 下 行 数据 达 
到 时 ， 在 S1 接口 上 建立 S1 承载 ,在 Uu 接口 上 建立 数据 无 线 承 载 。 

需 说 明 的 是 ， 当 UE 发 起 Service Request 时 ， 需 先 发 起 随机 接 人 过 程 ，Service Request 
H RRC Connection Setup Complete 携带 上 去 ， 当 下 行 数据 达到 时 ， 网 络 侧 先 对 UE 进行 寻 呼 ， 
随后 UE 发 起 随机 接 和 人 过程， 并 发 起 Service Request 过 程 。 

UE 发 起 Service Request 相当 于 主 叫 过 程 ， 下 行 数据 达到 发 起 的 Service Request 相当 于 
被 叫 接 人，UE 发 起 的 Service Request 流程 如 图 3-15 所 示 。 

业务 请 求 流程 中 ， 前 面 的 流程 同 Attach 流程 ，UE 向 eNB 上 传 RRC 连接 重 配置 完成 
(RRC Connection Reconfiguration Complete) 的 消息 后 ，UE 开始 传输 数据 。 
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1. NAS: Service Request 


2. NAS: Service Request 


3. Authentication/Security 





4. S1-AP: Initial Context Setup Request 


5. Radio Bearer Establishment 


6. Uplink Data 





7. S1-AP: Initial Context Setup Complete 


8. Modify Bearer Request 


9. Modify Bearer Response 


10. PCEF Initiated IP-CAN 
(A) Session Modification 


us peas SS 2 sZ 


1. Modify Bearer Response 


1 
< 





12. Modify Bearer Response 


图 3-15 UE 触发 的 Service Request 正常 流程 





网 络 通 过 Paging 引发 UE 发 起 Service Request， 其 流程 如 图 3-16 所 示 。 




















1. Downlink Data 
2a. Downlihk Data Notification 
— 





2b. Downlink Data Notification Ack 





2a. Downlink Data Notification 


2b. Downlink Data Notification Ack 





3b. Paging 


5. Service Request Procedure 


6a. Stop Paging 





Downlink Data E-UTRAN 





Downlink Data 2G or 3G non DT 


图 3-16 网络 通 过 Paging 触发 的 Service Request 正常 流程 
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3.4.2 ”业务 请 求 异 常 流 程 


UE 触发 业务 请 求 (Service Request) 的 异常 流程 有 

1) 核心 网 拒绝 。 

2) eNB 未 等 到 Initial context setup request 消息 ， 与 附着 异常 流程 相似 ， 区 别 在 于 Service 
Request 过 程 失败 没有 重 发 。 

3) RRC 重 配 消息 丢失 或 者 eNB 内 部 配置 UE 的 安全 参数 失败 或 者 没有 建立 起 来 一 个 非 
GBR 承载， 与 附着 异常 流程 相似 ， 区 别 在 于 Service Request 过 程 失 败 没有 重 发 。 

4) eNB 建立 专用 承载 失败 。 

当 Attach 成 功 ， 建 立 一 个 专用 承载 后 sA RRC 连接 释放 进入 了 IDLE, 下 次 
UE 发 起 数据 时 会 发 起 Service Request， 该 过 程 会 为 默认 承载 和 专用 承载 建立 对 应 的 
DRB 等 参数 。 如 果 eNB 建立 专用 承载 失败 ， 则 回复 给 核心 网 Initial context setup re- 
sponse ， 带 失败 列表 ， 告 知 核心 网 专用 承载 建立 失败 ， 核 心 网 会 本 地 去 激活 该 专用 承 
载 ; 同时 RRC Connection Reconfiguration 消息 也 不 会 带 该 专用 承载 的 DRB, UE 收 到 
后 发 现 该 专用 承载 对 应 的 DRB 没有 建立 起 来 ， 也 会 本 地 去 激活 该 承载 ， 这 样 UE 和 
核心 网 承载 保持 一 致 。 




















3.5 专用 承载 建立 及 修改 流程 


3.5.1 专用 承载 建立 流程 


专用 承载 E - RAB 为 专用 承载 、 默 认 承 载 分 配 资源 ，E -RAB 建立 过 程 须 在 UE RRC 
CONNECTED 态 下 执行 ，UE 和 EPC 均 可 发 起 ，eNB 不 可 发 起 。UE 发 起 时 ，EPC 仅 将 其 作 
为 参考 ， 有 权 接 受 或 拒绝 。 当 EPC 接受 时 ， 可 回复 承载 建立 、 修 改 流 程 。 

专用 承载 建立 过 程 包括 以 下 几 类 . 

1) PDN - GW 根据 QoS 策略 制定 该 EPS 承载 的 QoS 参数 。 

2) S-GW 向 MME 前 转 承载 建立 请 求 ， 包 含 IMSI、QoS、TFT、TEID 及 LBI 等 。 

3) MME 向 eNB RŽ E - RAB 建立 请 求 ， 包含 E-RAB ID QoS £ S - GW TEID, 

4) eNB 接收 建立 请 求 消息 后 ， 建 立 数据 无 线 承载 。 

5) eNB 返回 EE - RAB 建立 响应 消息 ，E -RAB 建立 列表 信息 中 包含 成 功 建立 的 承载 信 
E, E- RAB 建立 失败 列表 消息 中 包含 没有 成 功 建立 的 承载 消息 。 

正常 专用 承载 建立 流程 如 图 3-17 所 示 ， 如 果 是 MME 主动 发 起 的 承载 建立 流程 ， 则 无 
步骤 1)、2); UE 发 起 的 承载 建立 流程 ， 核 心 网 可 以 回复 承载 建立 、 修 改 流程 。 
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EPC 





1. UL Information Transfer 


(包含 Bearer resource allocation request) 





2. UPLINK NAS TRANSPORT 


(包含 Bearer resource allocation request) 







3. 承载 分 配 请 求 


4. ERAB SETUP/MODIFY REQUEST 


(包含 Activate/Modify dedicated EPS bearer 
context request) 





5. RRC Connection Reconfiguragion 
(包含 Activate/Modify dedicated EPS bearer 
context request) 





6. RRC Connection Reconfiguragion Complete 





7ERAB SETUP/MODEIFY RESPONS 


8. UL Information Transfer 


(包含 Activate/Modify dedicated EPS bearer 
context request) 



















9. UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Activate/Modify dedicated EPS bearer 
context accept) 


Uplink Data 


10. 承载 分 配 响应 


Downlink Data 




















图 3-17 正常 专用 承载 建立 流程 





3.5.2 专用 承载 建立 异常 流程 


1. 核心 网 拒绝 
专用 承载 建立 失败 ， 专 用 承载 建立 请 求 被 核心 网 拒绝 ， 其 拒绝 原因 值 是 " unknown EPS 
bearer context" ，UE 会 本 地 去 激活 存在 的 默认 承载 ， 流 程 图 如 图 3-18 所 示 。 
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CONNECTED F% 
匹配 的 分 类 器 
1. UL Information Transfer 
(包含 Bearer resource allocation request) 
| 2. UPLINK NAS TRANSPORT 


(包含 Bearer resource allocation request) 






3. 承载 分 配 请 
求 ， 被 拒绝 


4. DOWNLINK NAS TRANSPORT 


I 
(包含 Bearer resource allocation reject) 


5. DL Information Transfer 
(包含 Bearer resource allocation reject) 











图 3-18 专用 承载 建立 异常 流程 -核心 网 拒绝 


2. eNB 本 地 建立 失败 (核心 网 主动 发 起 的 建立 ) 
如 果 eNB 建立 失败 ， 会 回复 -RAB SETUP RESPONSE ， 带 失败 建立 的 承载 列表 ， 并 带 
原因 值 ， 核 心 网 应 该 根据 原因 值 处 理 ， 流 程 图 如 图 3-19 所 示 。 











1. 承载 分 配 请 求 


2.E-RAB SETUP RESPONSE 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 









3. E-RAB SETUP RESPONSE 
( # E-RAB Failed List, cause"Radio 
resources not available") 











图 3-19 专用 承载 建立 异常 流程 -eNB 本 地 建立 失败 





3. eNB 未 等 到 RRC 重 配 完成 消息 ， 回 复 失败 
如 图 3-20 所 示 ，eNB 未 收 到 RRC 重 配 完成 消息 时 ， 会 给 核心 网 发 UE 上 下 文 释放 请 求 
消息 。 
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B 
m 






1. 承载 分 配 请 求 


2.E-RAB SETUP REQUEST 





(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 





(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 





1 
定时 器 超时 、 


4. RRC Connection Reconfiguration Complete 
I 


5.E-RAB SETUP RESPONSE 


( #r E-RAB Failed List, cause"Failure 


in the Radio Interface Procedure") 


7.UE CONTEXT RELEASE REQUEST 


9. UE CONTEXT RELEASE COMMAND 


10. RRC Connection Release 





— 





11. UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 

















图 3-20 专 上 


4. NAS 层 拒 绝 


如 果 UE 在 专用 承载 建立 过 程 中 被 NAS JA} 
释放 消息 ， 释 放 刚刚 建立 的 S1 承载 ， 此 时 不 带 





UE 来 释放 刚 建立 的 DRB 参数 。 此 类 承载 建立 异 


5. NAS 消息 丢失 


j 承 载 建立 异常 流程 — eNB 未 等 到 RRC 重 配 完成 消息 











E 绝 ， 则 核心 网 收 到 后 会 给 eNB £X E -RAB 
NAS PDU。eNB 收 到 消息 后 ， 发 RRC 重 配 给 
常 流程 如 图 3-21 所 示 。 








如 果 核 心 网 没有 收 到 UE 回复 的 NAS 消息 ， 
没收 到 应 答 则 放弃 ， 如 图 3-22 所 示 。 


会 重 发 请 求 消 息 ， 重 发 最 大 次 数 后 ， 如 果 还 
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2. E-RAB SETUP REQUEST 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 
3. RRC Connection Reconfiguration 


(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 






















4. RRC Connection Reconfiguration Complete 





5. E-RAB SETUP RESPONSE 








6. UE 侧 NAS 层 承 
载 建立 失败 











7. UL Information Transfer 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context reject) 





8. UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context reject) 





10. E-RAB RELEASE COMMAND 
(RE NAS PDU) 


11. RRC Connection Reconfiguration 


( 带 释放 DRB 列表 ) 


12. RRC Connection Reconfiguration Complete 


13. E-RAB RELEASE RESPONSE 











器 











3-21 专用 承载 建立 异常 流程 - NAS 层 拒 绝 











TT 















Connected 下 无 
匹配 的 分 类 器 
1. UL Information Transfer 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 
| 2. UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 


ctivate dedicated EPS bearer context request) 











3. 承载 分 配 请 求 


4. E-RAB SETUP RREQUEST 
(EBA Activate dedicated EPS bearer context request) 





5. RRC Connection Reconfiguration 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 





6. RRC Connection Reconfiguration Complete 
>| 











7. E-RAB SETUP RESPONSE 


8. UL Information Transfer 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context accept) 








9. DOWNLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 


| ~e- 





10. DL Information Transfer 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context request) 


11. UL Information Transfer 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context accept) 


12. ULLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Activate dedicated EPS bearer context accept) 


























图 3-22 专用 承载 建立 异常 流程 - NAS 消息 丢失 











3.5.3 专用 承载 修改 流程 

专用 承载 下 - RAB 修改 过 程 由 UE、MME 发 起 ， 用 于 修改 已 经 建立 承载 的 配置 。 

专用 承载 E - RAB 修改 过 程 包括 以 下 几 类 ; 

1) P -GW 发 起 承载 修改 请 求 ，S - GW 将 其 发 给 MME。 

2) MME 向 eNB 发 送 E - RAB 修改 请 求 消息 ， 修 改 一 个 或 多 个 承载 , E -RAB 修改 列表 
信息 包含 每 个 承载 的 QoS。 

3) eNB 接收 到 - RAB 修改 请 求 消息 后 ， 修 改 数据 无 线 承 载 。 
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4) eNB RIE E -RAB 修改 响应 消息 , E -RAB 修改 列表 信息 中 包含 成 功 修改 的 承载 信 
息 , E- RAB 修改 失败 列表 消息 中 包含 没有 成 功 修改 的 承载 消息 。 

专用 承载 -RAB 修改 过 程 必须 在 CONNECTED 态 下 执行 ，UE 和 EPC 均 可 发 起 ，eNB 
不 可 发 起 ; UE 发 起 时 ，EPC 可 回复 承载 建立 、 修 改 、 释 放流 程 ; 分 为 修改 Qos 和 不 修改 
Qos 两 种 类 型 。 


1. 专用 承载 修改 正常 流程 
专用 承载 修改 流程 如 图 3-23 所 示 ， 如 MME 主动 发 起 的 承载 建立 /修改 /释放 无 步 又 1、 


2; eNB 主动 发 起 的 释放 ， 无 步骤 1， 步 又 2 WEZ E -RAB RELEASE INDICATION 消息 
给 MME; UE 发 起 的 承载 修改 流程 ， 核 心 网 可 以 回复 承载 建立 、 修 改 、 释 放流 程 。 





Connected 下 修改 一 
个 专用 EPS 承载 




















1. UL Information Transfer 
(包含 Bearer resource modification request) 





|: UPLINK NAS TRANSPORT 
包含 Bearer resource modification request) 


3. 承载 修改 请 求 


( 











4.E-RAB SETUP/MODIFY/RELEASE COMMAND 
(包含 Activate/Modify/Deactivate EPS bearer 
context accept) 





5. RRC Connection Reconfiguration 


(包含 Activate/Modify/Deactivate EPS bearer 
context accept) 





— 


6. RRC Connection Reconfiguration Complete 





7. E-RAB SETUP/MODIFY/RELEASE RESPONSE 





8. UL Information Transfer 
(包含 Activate/Modify/Deactivate EPS bearer 
context accept) 





9. UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Activate/Modify/Deactivate EPS bearer 
context accept) 





10. 承载 修改 响应 








图 3-23 专用 承载 修改 流程 
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2. 专用 承载 修改 异常 流程 
如 拒绝 原因 值 是 "unknown EPS bearer context" ， 即 表明 专用 承载 修改 被 核心 网 拒绝 ，UE 
会 本 地 去 激活 存在 的 专用 承载 ， 流 程 图 如 图 3-24 所 示 。 


Connected 下 修改 
一 个 专用 EPS 承载 
1. UL Information Transfer 
(包含 Bearer resource modification request) 
2. UPLINK NAS TRANSPORT 


(包含 Bearer resource modification request) 



















3. 承载 修改 请 
求 ， 被 拒绝 





4. DOWNLINK NAS TRANSPORT 


(包含 Bearer resource modification reject) 





5. DL Information Transfer 


(包含 Bearer resource modification reject) 


图 3-24 专用 承载 修改 被 核心 网 拒绝 流程 


专用 承载 异常 流程 除 被 核心 网 拒绝 之 外 ,还 有 eNB 回复 失败 ， 包 括 : eNB 本 地 失败 ， 
没有 给 UE 发 送 RRC 重 配 消息 ; eNB 未 收 到 RRC 重 配 完 成 消息 ， 回 复 失 败 。 


3.5.4 专用 承载 释放 流程 


专用 承载 释放 可 以 由 eNB 、MME 主动 发 起 ， 只 能 在 Connected 下 发 起 该 流程 。 

PDN GW 和 MME 均 可 发 起 对 -RAB 的 释放 流程 ， 对 于 PDN GW 发 起 的 承载 释放 ， 可 
释放 专用 承载 或 该 PDN 地 址 下 的 所 有 承载 ; 对 于 MME 发 起 的 承载 释放 ， 可 释放 某 一 专用 承 
载 ， 但 不 能 释放 该 PDN 下 的 默认 承载 。 

需 关注 的 是 : LE P -GOW 或 MME 发 起 的 释放 过 程 ，MME 向 eNB £X E -RAB 释放 命 
令 消 息 ， 释 放 一 个 或 多 个 承载 的 SI 和 Uu 接口 资源 。eNB 接收 到 上 -RAB 释放 命令 消息 后 ， 
释放 每 一 个 承载 的 S1 接口 资源 、Uu 接口 上 的 资源 和 数据 无 线 承 载 。 

UE 或 MME 均 可 发 起 对 PDN 连接 释放 的 请 求 ， 此 时 可 以 删除 该 PDN 下 的 专用 承载 (不 
包括 默认 承载 ) 。 

1. MME 发 起 的 承载 释放 流程 

MME 发 起 的 承载 释放 ， 仅 能 释放 某 一 专用 承载 ， 不 能 释放 该 PDN 连接 下 的 默认 承载 。 
流程 图 如 图 3-25 所 示 。 
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0. Radio Bearer Release 
















1. Indication of Bearer Release 


2.Delete Bearer Command 


3.Delete Bearer Command 


4. PCEF Initiated IP-CAN 
Session Modification 


5.Delete Bearer Request 


6.Delete Bearer Request 


7. Procedure as in TS 23.401, 
Figure 5.4.4.1-1, between step 4 and step 7 


8.Delete Bearer Response 


图 3-25 MME 发 起 的 承载 释放 流程 


2. UE 或 MME 发 起 的 PDN 连接 释放 流程 
UE 或 MME 发 起 的 PDN 连接 释放 流程 如 图 3-26 PIR, UE 的 最 后 一 个 PDN 连接 释放 不 
可 由 UE 或 MME 发 起 。 


sow | [rovow 


la. PDN Discomnection Request 


e] 
2. Delete Bearer Request 


下 同 网 络 发 起 RAB 释放 流程 3. Delete Bearer Request 


4. Delete Bearer Request 


5. IP-CAN Session Termination 
u oa Cau esas pas 
~~- 一- 一 一 


6. Delete Bearer Response 
7. Deactivate Bearer Request 


8. RRC Connection Reconfiguration 


9. RRC Connection Reconfiguration Complete 


10. Deactivate Bearer Response 


11. Notify Request 





图 3-26 UE 或 MME 发 起 的 PDN 连接 释放 流程 
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3.6 去 附着 流程 


3.6.1 关机 去 附着 流程 


UE 关机 时 发 起 去 附着 流程 ， 通 知 网 络 释放 其 保存 的 该 UE 的 所 有 资源 ， 流 程 如 图 3-27 
所 示 。UE Æ IDLE 和 CONNECTED 下 发 起 的 关机 去 附着 有 一 定 区 别 。 























户 关机 ， 发 
起 去 附着 


如 果 在 IDLE 下 ， 先 发 起 随机 接 人 和 





RRC 连接 建立 过 程 








1. NAS: Detach Request (Switch off) 






本 地 清空 所 有 EPS 本 地 清空 该 UE 的 所 有 
承载 和 RB 资源 EPS 承载 和 TEID 资源 


2. UE Context Release Command 


3. UE Context Release Complete 





图 3-27 关机 去 附着 流程 


3.6.2 非 关 机 去 附着 流程 


1. 空闲 态 的 非 关 机 去 附着 
如 果 是 非 关 机 去 附着 ， 则 会 收 到 MME 的 Detach Accept 响应 消息 和 eNB 的 RRC Connec- 
tion Release 消息 ，IDLE 态 的 非 关 机 去 附着 流程 如 图 3-28 所 示 。 
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EPC 








the EPS capability 
ofthe UE is 
disabled 


1. RA Preamble 


2. RA Response 
3. RRC Connection Request 


4. RRC Connection Setup 












5. RRC Connection Setup Complete 
(包含 Detach Request) 





6. Initial UE message 


本 地 清空 所 有 EPS (包含 Detach Request) 


承载 和 RB 资源 











7. Security 





本 地 清空 该 UE 的 所 有 
EPS 承载 和 TEID 资源 


8. DOWNLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Detach Accept) 





9. DL Information Transfer 
(包含 Detach Accept) 


10.UE CONTEXT RELEASE COMMAND 





11. RRC Connection Release 


7 š 12. UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 
又 进入 IDLE 模 式 





图 3-28 IDLE 下 发 起 的 非 关 机 去 附着 流程 


2. 连接 态 的 非 关 机 去 附着 
连接 态 CONNECTED 下 由 UE 在 UL Information Transfer 消息 中 向 EPC 发 起 Detach request 
FERK, MME 的 Detach Accept 响应 消息 不 变 ， 如 图 3-29 所 示 。 
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the EPS capability 
of the UE is 
disabled 


1. UL Information Transfer 
(包含 Detach Request 消息 ) 










本 地 清空 所 有 EPS 
承载 和 RB 资源 


2. UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Detach Request 消息 ) 





本 地 清空 该 UE 的 所 有 
EPS 承载 和 TEID 资源 







3. DOWNLINK NAS TRANSPORT 
(包含 Detach Accept 消息 ) 


a 





4. DL Information Transfer 
(包含 Detach Accept 消息 ) 





5. UE CONTEXT RELEASE COMMAND 





6. RRC Connection Release 


7. UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 





KI 3-29 CONNECTED 下 发 起 的 非 关机 去 附着 








3.6.3 ” 空 口 信 令 流程 





对 于 网 络 优化 工程 师 ， 在 了 解 上 述 信 令 流程 的 同时 ， 需 熟练 掌握 空 口 的 信 令 流程 ， 因 为 
在 路 测 仪表 中 显示 的 就 是 空 口 信 令 流程 。 空 口 RRC 信 令 流程 是 全 部 流程 的 一 部 分 ， 只 显示 
UE 与 eNB 之 间 的 信 令 ， 如 图 3-30 所 示 。 

ZO RRC 信 仿 流程 中 ,1 ~4 是 RA 过 程 (UE 底层 收 到 Msg4 以 后 ， 通 过 带 的 UE Cont- 
ention Resolution Identity MAC control element 与 Msg3 码 流 匹 配 ， 如 果 一 样 ， 则 认为 RA 过 程 
RI, JE Msg4 送 给 RRC JE); 1 ~5 是 RRC 连接 建立 过 程 ( 收 到 消息 4 以 后 ，RRC 从 DLE 
转 为 CONNECTED 模式 ) ; 5 ~7 是 Attach 过 程 (Attach 过 程 完成 后 ，UE 成 功 注册 到 网 络 ， 
网 络 有 该 UE 信息 ，UE 获得 GUTI, TAI list， 并 且 默 认 EPS 承载 建立 成 功 ) ; 8 ~ 10 是 专用 
EPS 承载 建立 过 程 ( 如果 默认 EPS 承载 的 QoS 不 能 满足 业务 需求 ，UE 可 以 发 起 专用 承载 建 
立 过 程 ); 11 ~13 是 EPS 承载 释放 过 程 ( 用 来 释放 某 一 个 专用 EPS 承载 ， 或 者 UE 对 应 的 一 
个 PDN 下 的 所 有 EPS 承载 ); 14 是 RRC 连接 释放 过 程 (UE 收 到 该 消息 后 从 CONNECTED 
转 为 IDLE 模式 ) 。 
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1. RA Preamble 





2. RA Response 


3. RRC Connection Request 





4. RRC Connection Setup 


5. RRC Connection Setup Complete 
(Attach Request ,PDN connectivity request) 





6. RRC Connection Reconfiguration 
(Attach Accept ,Activate default EPS bearer context request) 


7. RRC Connection Reconfieuration Complete 
(Attach Complete,Activate default EPS bearer context accept) 





8. UL Information Transfer 
(Bearer Resource Allocation Request) 





9. RRC Connection Reconfiguration 
(Activate Dedicated EPS bearer Context Request ) 


10. RRC Connection Reconfiguration Complete 
(Activate Dedicated EPS bearer Context Accept) 





11. UL Information Transfer 
(Bearer Resource release Request) 





12. RRC Connection Reconfiguration 
(Deactivate EPS bearer Context Request) 





13. RRC Connection Reconfiguration Complete 
(Deactivate EPS bearer Context Accept) 


14. RRC Connection Release 


图 3-30 空 口 RRC 信 令 流程 





第 4 革 TD-LITE 系 统 移动 性 管理 


TD -LTE 系统 的 移动 性 管理 可 实现 资源 均衡 、 频 率 复 用 ， 使 用 户 驻 留 在 信号 最 强 的 小 
区 ， 保 障 业务 接 人 时 的 业务 ; 在 使 用 业务 的 过 程 中 及 时 切换 到 质量 最 好 的 小 区 ， 保 持 服务 快 
捷 畅 通 。 移 动 性 管理 主要 分 为 两 大 类 : 空闲 态 下 的 移动 性 管理 和 连接 状态 下 的 移动 性 管理 。 
空闲 状态 下 的 移动 性 管理 主要 通过 小 区 选择 / 重 选 来 实现 ,由 UE 控制 ， 连接 态 下 的 移动 性 
管理 主要 通过 小 区 切换 来 实现 ， 由 eNodeB 控制 。 本 章 介绍 两 种 状态 下 的 移动 性 管理 ， 再 结 
合 相关 的 无 线 参 数 与 信 令 流程 进行 补充 说 明 ， 有 助 于 读者 掌握 不 同 状 态 下 的 UE 行为 。 

TD -LTE 系统 中 分 别 在 RRC 的 空 闪 态 、 连 接 态 下 对 应 的 UE 用 户 行为 见 表 4-1。RRC 
信 令 与 NAS 层 信 仿 由 Radio Bearer 承载 。 


表 4-1 RRC 空闲 态 、 连 接 态 下 的 UE 行为 


状 态 UE 行为 
PLMN 选择 




















NAS 配置 的 DRX 过 程 
系统 信息 广播 和 寻 呼 
RRC_IDLE 邻 小 区 测量 
\ 区 重 选 的 移动 性 
UE 获取 1 个 TA 区 内 的 唯一 标识 
eNodeB 内 无 终端 上 下 文 
网 络 侧 有 UE 的 上 下 文 信息 
网 络 侧 知道 UE 所 处 小 区 
网 络 和 终端 可 以 传输 数据 
网 络 控制 终端 的 移动 性 

邻 小 区 测量 

存在 RRC 连接 : UE 可 以 从 网 络 侧 收发 数据 、 监 听 共 享 信道 上 指示 控制 授权 的 控制 信 令 
可 以 上 报信 道 质量 给 网 络 侧 、UE 可 以 根据 网 络 配置 进行 DRX 

为 了 便于 读者 掌握 UE 在 不 同 状态 下 的 移动 性 管理 ， 下 面 介绍 TD - LTE 系统 中 小 区 内 

UE 的 标识 ， 见 表 4-2。 
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RRC_CONNECTED 


















































表 4-2 无 线 侧 小 区 内 UE 标识 




































































标识 类 型 应 用 场景 获得 方式 有 效 范围 | 年 设 开交 
RA -RNT C 随 轴 访 和 中 用 于 带 示 所 收 随 接 和 |， 根据 上 用 的 时 闫 资源 计算 交 
Pipam PENT Basta pa NB unik Am N FRA aa = 
C -RNTI 用 于 标识 RRC Connect 状态 的 UE 初始 接 和 人 时 获得 (T- CRNTI 开 级 小 区 内 € 











为 C-RNTI) (003D ~FFF3 ) 
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( 续 ) 



























































s: 是 否 与 终端 / 

R 识 类 型 y x e m FA E 效 范 有 十 ZET SAh 

标识 类 型 应 用 场景 获得 方式 A 1 卡 设备 相关 
ú JERAR eNB 在 调度 UE 进入 SPS 时 分 配 = -= 
SPS -CRNTI | 半 静 态 调 度 标识 (003D ~ FFF3) 小 区 内 ñq 
BN FFFE ( 固定 标识 ) 全 网 相同 @ 
SI- RNTI 系统 广播 FFFF (固定 标识 ) 全 网 相同 否 























核心 网 UE 标识 ， 见 表 4-3。 


表 4-3 核心 网 UE 标识 




















































































































用 户 标 识 名 称 来 ib 作 
IMSI International Mobile SIM 卡 UE 在 首次 Attach 时 需要 携带 IMSI 信息 ， 网 络 也 可 以 通过 身 
Subscriber Identity 份 识别 流程 要 求 UE 上 报 IMSI 参数 
IMEI su u n Mobile. aty 国际 移动 台 设备 标识 ， 唯 一 标识 UE 设备 ， 用 15 个 数字 表示 
Equipment Identity 
IMEISV MEI an Q I e 携带 软件 版 本 号 的 国际 移动 台 设备 标识 ， 用 16 个 数字 表示 
Version Number 
SAE Temporary Mo- PERETI SAE 临时 移动 标识 ， 由 MME 分 配 。 与 UMTS 的 P - TMSI 格 
S= TMSI bile Station Identifier MME 产生 并 维护 式 类 似 ， 用 于 NAS 交互 中 保护 用 户 的 IMSI 














全 球 唯一 临时 标识 ， 在 网 络 中 唯一 标识 UE， 可 以 减少 IMSI, 
IMEI 等 用 户 私 有 参数 暴露 在 网 络 传输 中 。 第 一 次 Attach 时 UE 
paepae | 携带 IMSI， 而 之 后 MME 会 将 IMSI 和 GUTI 进行 一 个 对 应 ， 以 
porary Identifier MME 产生 并 维护 后 就 用 GUTI， 通 过 Attachaccept 带 给 UE; GUTI 由 两 部 分 

构成 ， 一 部 分 标识 分 配 GUTI 的 MME, ， 另 一 部 分 则 标识 被 分 配 
GUTI 的 UE (TMSI) 






































CUTI Globally Unique Tem- 



























































3G 中 没有 GUTI 概念 ，LTE 中 用 GUTI 来 作 UE 的 全 球 唯 一 临时 标识 。 


GUTI 由 两 部 分 构成 ， 一 部 分 标识 分 配 GUTI 的 MME ， 另 一 部 分 则 标识 被 分 配 GUTI 
的 UE。 


GUTI = GUMMEI + TMSI， 其 中 
GUMMEI = PLMN ID + MME Identifier 
MME Identifier = MME Group ID + MME Code 


41 空闲 态 的 移动 性 管理 


UE 开机 且 没 有 与 无 线 网 络 建立 RRC 连接 的 状态 称 为 UE 的 空闲 态 。 空 闲 态 管理 是 eNo- 
deB 通过 系统 广播 消息 下 发 相关 配置 信息 ，UE 据 此 选择 一 个 合适 小 区 驻 留 并 接受 服务 ， 提 
高 UE 接 入 的 成 功率 和 服务 质量 ,保证 UE 驻 留 在 一 个 信号 质量 更 好 的 小 区 。UE 处 于 空闲 状 
态 时 会 驻 留 在 某 个 小 区 上 ， 有 业务 需求 时 会 在 驻 留 小 区 内 发 起 接 人 ， 因 此 ， 为 了 平衡 不 同 频 
点 之 间 的 随机 接 入 负荷 ， 需 要 在 UE 进行 小 区 驻 留 时 尽量 使 其 均匀 分 布 。 

UE 空闲 态 的 移动 性 管理 体现 在 以 下 几 个 方面 : 

1. PLMN 选择 

UE 进行 PLMN (Public Land Mobile Network) 选择 ， 并 在 所 选择 的 PLMN 注册 。PLMN 


标识 由 MCC (Mobile Country Code) 和 MNC (Mobile Network Code) 组 成 。 
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2. 小 区 选择 

UE 在 所 选择 PLMN 中 选择 一 个 小 区 驻 留 ， 以 便 监听 系统 消息 和 寻 呼 消 息 ， 接 受 服 务 。 

3. 小 区 重 选 

UE 在 选择 小 区 驻 留 后 ， 将 根据 小 区 重 选 规则 选择 一 个 更 好 的 小 区 驻 留 ， 以 保证 正确 接 
收 系统 消息 和 成 功 发 起 业务 。 

4. 跟踪 区 注册 

UE 通过 跟踪 区 注册 向 EPC (Evolved Packet Core network) 注册 自己 的 位 置 ， 以 使 EPC 
能 在 此 TA (Tracking Area) 内 寻 呼 UE， 告 知 UE 发 起 业务 。 

5. 小 区 保留 与 接 入 控制 

小 区 保留 与 接 入 控制 是 运营 商 进行 网 络 控 制 的 两 个 机 制 。 通 过 小 区 保留 ， 可 以 把 某 些 特 
定 小 区 设置 成 只 为 运营 商 服 务 。 通 过 接 入 控制 ， 对 UE 进行 分 类 管理 ,决定 这 些 UE 是 否 可 
以 发 起 呼叫 。 

6. 系统 消息 广播 和 寻 呼 

小 区 选择 和 小 区 重 选 等 相关 信息 通过 系统 消息 在 BCCH 上 向 UE 广播 。 寻 呼 信息 会 告知 
小 区 内 所 有 的 UE 系统 消息 是 否 变化 以 及 传递 寻 呼 UE 的 信息 。 

一 般 来 说 ，UE 开机 后 会 首先 进行 PLMN 选择 ， 然 后 进行 小 区 选择 / 重 选 、 位 置 登记 等 。 
由 于 PLMN 选择 和 位 置 登 记 主要 是 NAS 的 功能 ， 本 节 不 做 过 多 的 涉及 。 


4.1.1 小 区 选择 


UE 处 于 空闲 态 时 ， 为 了 保证 接 入 成 功率 和 缩短 接 入 时 间 ，UE 将 根据 测量 小 区 的 信号 
质量 和 系统 消息 的 参数 来 进行 小 区 选择 (S 准则 ) 。UE 在 选择 的 小 区 驻 留 后 ， 将 根据 小 区 重 
选 规则 选择 一 个 更 好 的 小 区 驻 留 ， 以 保证 正确 接收 系统 消息 和 成 功 发 起 业务 。 

当 UE 选择 了 一 个 PLMN 之 后 ， 就 会 在 该 PLMN 中 选择 一 个 小 区 驻 留 。UE 在 该 小 区 驻 
后 ， 通 过 监听 系统 消息 ， 根 据 邻 区 测量 规则 和 小 区 重 选 规则 ， 对 当前 小 区 以 及 邻 区 进行 测 
， 选 择 一 个 信号 质量 更 好 的 小 区 进行 驻 留 。 

在 选择 小 区 驻 留 时 ，UE 首先 进行 小 区 搜索 ,搜索 到 小 区 后 ，UE 将 进行 小 区 选择 与 重 
选 ， 小 区 选择 与 重 选 的 相关 参数 通过 系统 消息 与 RRC Connection Release 消息 下 发 。 小 区 选 
择 可 以 采用 Stored Information Cell Selection 和 Initial Cell Selection 两 种 方式 ， 先 采用 Stored 
Information Cell Selection 选择 小 区 ， 如 果 搜 索 不 到 合适 小 区 时 ， 则 启用 Initial Cell Selection 进 
行 小 区 选择 。 

小 区 搜索 就 是 UE 与 小 区 取得 时 间 和 频率 同步 ， 得 到 物理 小 区 标识 ， 并 根据 物理 小 区 标 
识 ， 获 得 小 区 信号 质量 与 小 区 其 他 信息 的 过 程 。 在 选择 或 重 选 小 区 时 ，UE 将 会 在 所 有 频 点 
上 搜索 小 区 。 

小 区 选择 一 般 发 生 在 PLMN 选择 之 后 ， 它 的 目的 是 使 UE 在 开机 后 可 以 尽快 选择 一 个 信 
道 质量 满足 条 件 的 小 区 进行 驻 留 ， 小 区 选择 主要 包括 两 大 类 。 

1) 开机 初始 小 区 选择 ，UE 根据 其 终端 自身 能 力 扫描 所 有 的 TD -LTE 频带 ， 以 便 找 到 
一 个 最 强 的 小 区 进行 驻 留 。 

2) 基于 存储 信息 的 小 区 选择 ， 在 开机 初始 小 区 选择 之 后 ，UE 已 经 储存 了 载波 频率 相 
关 的 信息 ， 也 包括 一 些小 区 参数 信息 ，UE 会 优先 选择 有 相关 信息 的 小 区 ， 当 检测 到 存储 信 
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息 的 小 区 中 有 合适 的 小 区 ，UE 会 选择 它 并 进行 。 如 果 储 存 了 相关 信息 的 小 区 都 不 合 
适 ，UE 将 发 起 初始 小 区 选择 过 程 。 

小 区 选择 过 程 中 ，UE 需要 对 将 要 选择 的 小 区 进行 测量 ， 以 便 进 行 信道 质量 评估 ， 判 断 
其 是 否 符合 驻 留 的 标准 。 小 区 选择 规则 的 基础 是 EUTRAN 小 区 参考 信号 的 接收 功率 测量 值 ， 
即 RSRP。 在 小 区 选择 时 ， 小 区 的 RSRP 值 必须 高 于 配置 的 小 区 最 小 接收 电 平 Qemi, UE 才 
能 够 选择 该 小 区 驻 留 

小 区 选择 的 标准 被 称 为 S 准则 。 当 某 个 小 区 的 信道 质量 满足 S 准则 时 ， 就 可 以 被 选择 为 
驻 留 小 区 。S 准则 的 具体 内 容 如 下 : 



































Su. >0 式 4-1 
Sus = Qrelevmeas 一 (Qasin + Q elevminoffset ) =P compensation 式 4-2 
式 中 各 参数 的 含义 见 表 4-4。 
表 4-4 小 区 选择 参数 解释 





























£ B 解释 
Srxlex 小 区 选择 S 值 ， 单 位 为 dB 
{olormeas 测量 小 区 的 RSRP 值 ， 单 位 为 dBm 
Ca 小 区 中 RSRP 最 小 接收 强度 要 求 ， 单 位 为 dBm， 从 广播 消息 中 获得 
Qua La 当 驻 留 在 VPLMN 上 搜索 高 优先 级 PLMN 的 时 候 ， 采 用 Su 评估 小 区 质量 ， 需 要 














对 Quemia 进 行 的 偏 移 ， 用 于 防止 乒乓 响应 



































Papan ation Max (Pemas -Puws，0) ， 单位 为 dB 
Pimax UE 在 小 区 中 允许 的 最 大 上 行 发 送 功率 ， 单 位 为 dBm， 广 播 消 息 中 获得 
Pimax H UE 能 力 决 定 的 最 大 上 行 发 送 功率 ， 单 位 为 dBm 





UE 在 进行 小 区 选择 时 ， 通 过 测量 得 到 小 区 的 Qu.s。 值 ， 通 过 小 区 的 系统 信息 及 上 自身 能 
力 等 级 获取 S 准则 公式 中 的 其 他 参数 ， 计 算得 到 $..， 然 后 与 0 进行 比较 。 如 果 Su. >0， 
则 UE 认为 该 小 区 满足 小 区 选择 的 信道 质量 要 求 ， 可 以 选择 其 作为 驻 留 小 区 。 如 果 该 小 区 的 
系统 信息 中 指示 其 允许 驻 和 留 ， 那 么 UE 将 选择 在 此 小 区 上 驻 留 ， 进 入 空闲 状态 。 


4.1.2 邻 区 优先 级 


当 UE 正常 驻 留 在 一 个 小 区 时 ，UE 会 根据 小 区 重 选 规则 ， 重 选 一 个 小 区 进行 驻 留 。 小 
区 重 选 是 对 邻 区 进行 信号 质量 等 级 的 测量 ， 对 不 同 优先 级 的 小 区 ，UE 按 不 同 的 重 选 规则 进 
行 评估 ， 重 选 一 个 小 区 。 

在 UE 进行 测量 和 小 区 重 选 时 ， 都 需要 获取 邻 区 的 优先 级 信息 。UE 只 对 在 系统 消息 中 
给 出 的 具有 优先 级 别 的 -UTRAN 频 点 和 异 系统 频 点 进行 小 区 重 选 ， 且 不 会 对 系统 消息 中 
列 在 黑 名 单 的 小 区 进行 重 选 。 不 同 RAT 之 间 的 频 点 不 允许 有 相同 的 优先 级 。 在 进行 同 频 小 
区 重 选 时 ，UE 将 忽略 频 点 优先 级 信息 ， 也 就 说 同 频 小 区 都 是 同 优先 级 的 ， 不 存在 不 同 优 
先 级 。 

E - UTRAN 频 点 和 异 系统 频 点 的 优先 级 分 为 两 种 . 

1) 一 种 是 绝对 优先 级 (Absolute Priorities) ， 服 务 频 点 的 优先 级 通过 参数 CellReselPriori- 
ty 配置 ， 在 SIB3 中 广播 。 
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EUTRAN 异 频 邻 频 的 优先 级 通过 参数 CellReselPriority 配置 ， 在 SIB5 中 广播 。 

UTRAN 邻 频 的 优先 级 通过 参数 CellReselPriority 配置 ， 在 SIB6 中 广播 。 

GERAN 邻 频 的 优先 级 通过 参数 CellReselPriority 配置 ， 在 SIB7 中 广播 。 

CDMA2000 邻 频 的 优先 级 通过 参数 Cdma20001XarttCellReselPri 和 Cdma2000HrpdCellReselPri 
配置 ， 在 SIB8 中 广播 。 

2) 一 种 是 专用 优先 级 (Dedicated Priorities) ， 在 释放 UE 无 线 资源 时 ， 通 过 RRC Con- 
nection Release 消息 下 发 ， 针 对 单个 UE 有 效 。 

某 个 频 点 的 专用 优先 级 可 由 参数 Priority 配置 ， 不 同系 统 间 的 优先 级 不 要 交叉 ， 即 某 个 
系统 内 所 有 频 点 的 优先 级 要 高 于 或 低 于 另外 一 个 系统 的 所 有 频 点 的 优先 级 。eNodeB 灵活 用 
户 策略 特性 通过 配置 SPIDCFG 对 象 为 一 个 SPID 绑 定 一 组 频 点 优先 级 。 在 Ran sharing 场景 
F, EUTRAN, UTRAN 和 GERAN 频 点 的 专用 优先 级 可 以 按照 运营 商 设 置 : 通过 CellRe- 
selPriority 参数 进行 设置 。 

在 确定 RRC Connection Release 消息 中 下 发 的 频 点 的 专用 优先 级 时 ， 优 先 使 用 UE 的 
SPID 对 应 的 频 点 专用 优先 级 ; 如 果 UE 没有 配置 SPID 则 使 用 EUTRANNFREQRANSHARE、 
UTRANRANSHARE 和 GERANRANSHARE 中 配置 的 对 应 运营 商 的 频 点 专用 优先 级 ; 

如 果 对 应 运营 商 的 频 点 专用 优先 级 也 没有 配置 ， 则 不 在 RRC Connection Release 消息 中 
下 发 频 点 专用 优先 级 〈 例 外 情况 : 当 由 于 系统 过 载 、MME 过 载 或 S1 故障 导致 的 UE 释放 
时 ， 如 果 邻 频 的 绝对 优先 级 低 于 服务 频 点 的 绝对 优先 级 ， 则 将 服务 频 点 的 绝对 优先 级 作为 邻 
频 的 专用 优先 级 在 RRC Connection Release 消息 中 下 发 ) 。 

在 小 区 重 选 过 程 中 ， 当 UE 驻 留 在 一 个 Suitable cell 时 ， 如 果 专 用 信 令 提供 了 专用 优先 
级 ， 则 UE 将 丢弃 系统 信息 内 的 绝对 优先 级 信息 。 如 果 UE 只 有 其 他 频 点 的 优先 级 ， 而 没有 
当前 服务 频 点 的 优先 级 ， 则 UE 会 认为 当前 服务 频 点 的 优先 级 最 低 。 

在 小 区 重 选 过 程 中 ， 当 UE 驻 留 在 一 个 Acceptable cell 时 ，UE 仅 会 采用 系统 消息 中 提供 
的 绝对 优先 级 信息 。 即 使 有 专用 优先 级 的 情况 下 ，UE 只 保存 专用 优先 级 信息 ， 并 不 使 用 专 
用 优先 级 进行 重 选 。 

在 以 下 情况 之 一 ，UE 将 会 丢弃 由 专用 信 令 提供 的 专用 优先 级 : 

Q) UE 的 NAS 指示 AS 层 执行 PLMN 选择 过 程 时 ; 

© UE 进入 连接 态 ; 

O 专用 优先 级 有 效 时 间 7 超时 。 

T320 和 频 点 专用 优先 级 一 起 在 RRC Connection Release 消息 中 下 发 给 UE。eNode 确定 
RRC Connection Release 消息 中 T. 取 值 的 方法 如 下 : 

如 果 频 点 专用 优先 级 是 通过 UE 的 SPID 映射 得 到 的 ， 则 7。 取 值 固定 为 180 min, 

和 否则， 如果 频 点 专用 优先 级 是 通过 其 他 方式 确定 的 ， 对 由 于 负载 平衡 原因 引起 的 RRC 
释放 ，7,, 的 取 值 通过 参数 mo 配置 ;对 非 负 载 平 衡 原 因 引 起 的 RRC RED, T, AIH 
值 通 过 参数 T+oororOmer 配置 。 


4.1.3 BEMI 


UE 在 进行 小 区 重 选 以 前 ， 首 先 根据 当前 服务 小 区 的 信号 质量 和 邻 区 的 优先 级 信息 ， 对 
邻 区 进行 测量 
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1. 同 频 小 区 测量 

同 频 小 区 测量 启动 的 规则 如 下 : 

1) 如 果 当 前 服务 小 区 信号 质量 很 好 ，S,i。, 值 大 于 同 频 测量 启动 门限 S... JEE Sea 
值 大 于 同 频 RSRQ 测量 启动 门限 Su a F, UE 不 进行 同 频 小 区 测量 。 

2) 如 果 当 前 服务 小 区 的 5,i,, 值 小 于 或 等 于 同 频 测量 启动 门限 5%%,s。6， 或 者 当前 服务 小 
区 的 Su 值 小 于 或 等 于 同 频 RSRQ 测量 启动 门限 S... a T, UE 将 进行 同 频 小 区 测量 。 

3) 如 果 参 数 同 频 测量 门限 配置 指示 Ssscosowcrw 为 不 配置 (NOT_CFG) 时 ， 则 不 管 当前 
服务 小 区 信号 质量 如 何 ，UE 都 将 进行 同 频 小 区 测量 。 

2. 异 频 / 异 系统 小 区 测量 

异 频 和 异 系 统 小 区 测量 启动 的 规则 如 下 : 

1) 如 果 异 频 或 异 系统 小 区 拥有 比 当前 服务 小 区 更 高 的 优先 级 ,不 管 服务 小 区 质量 如 
何 ，UE 都 将 对 它们 进行 测量 。 

2) 如 果 异 频 小 区 的 优先 级 低 于 或 等 于 当前 服务 小 区 ， 异 系统 小 区 的 优先 级 低 于 当前 
EUTRAN 小 区 时 ， 有 以 下 两 种 情况 。 

如 果 当 前 服务 小 区 信号 质量 很 好 ，5,,。, 值 大 于 异 频 / 异 系统 测量 启动 门限 Svsscws， 并 
H Si 值 大 于 异 频 / 异 系统 RSRQ 测量 启动 门限 Svsscwao 时 ， 则 UE 不 对 异 频 或 异 系统 小 区 
进行 测量 。 

如 果 当 前 服务 小 区 的 Su。 值 小 于 或 等 于 异 频 / 异 系统 测量 启动 门限 Susa a RE >4 Bi 
服务 小 区 的 Su 值 小 于 或 等 于 异 频 / 蜡 系统 RSRQ 测量 启动 门限 Sau s a L| T, MU UE 将 对 异 
频 或 异 系统 小 区 进行 测量 。 

如 果 参 数 异 频 / 异 系统 测量 门限 值 配置 指示 Swissowascrmm 为 不 配置 (NOT_CFG) ， 则 不 
管 异 频 或 异 系统 小 区 信号 质量 如 何 ，UE 都 会 对 优先 级 低 于 或 等 于 当前 服务 小 区 的 异 频 小 区 
或 异 系统 小 区 进行 测量 。 


4.1.4 同 频 / 同 优先 级 小 区 重 选 (R 准则 ) 


当 UE 处 于 空闲 状态 ， 在 小 区 选择 之 后 它 需 要 持续 地 进行 小 区 重 选 ， 以 便 驻 留 在 优 
先 级 更 高 或 者 信道 质量 更 好 的 小 区 。 网 络 通过 设置 不 同 频 点 的 优先 级 ， 可 以 达到 控制 
UE 驻 留 的 目的 ; 同时 ，UE 在 某 个 频 点 上 将 选择 信道 质量 最 好 的 小 区 ， 以 便 提 供 更 好 
的 服务 。 

小 区 重 选 可 以 分 为 同 频 小 区 重 选 和 异 频 小 区 重 选 。 同 频 小 区 重 选 ， 可 以 解决 无 线 覆 盖 问 
题 ; 异 频 小 区 重 选 ， 不 仅 可 以 解决 无 线 履 盖 问 题 ， 而 且 还 可 以 通过 设 定 不 同 频 点 的 优先 级 来 
实现 负载 均衡 。 

同 频 小 区 重 选 测量 准则 是 : 为 了 最 大 化 UE 电池 寿命 ，UE 不 需要 在 所 有 时 刻 都 进行 频 
繁 的 邻 小 区 监测 〈 测 量 ) ， 除 非 服务 小 区 质量 下 降 为 低 于 规定 的 门限 值 。 具 体 来 说 ， 仅 当 服 













































































务 小 区 的 参数 $ (S 值 的 计算 方法 与 小 区 选择 时 一 致 ) 大 于 系统 广播 参数 Sm 时 UE 才 启 
动 同 频 测量 。 





同 频 小 区 重 选 的 排序 规则 是 对 候选 小 区 根据 信道 质量 高 低 进 行 R 准则 排序 ， 选 择 最 优 
小 区 。R 准则 表述 如 下 : 





74 


式 4-3 
式 4-4 


R, = Q meas,s 
R, = Q, 


+ Qha 

+ (Qs 

式 中 各 参数 的 含义 见 表 4-5。 

表 4-5 同 频 小 区 重 选 参数 解释 
解 


中 


# 





服务 小 区 的 RR 值 (dB) 
Ra 临 小 区 的 RR 值 (dB) 

(asa UE 测量 到 的 服务 小 

Ois UE 测量 到 的 邻 小 区 的 RSRP 值 (dBm) 


1. 对 于 同 频 重 选 ， 该 参数 等 于 小 区 间 的 Our (系统 广播 中 存在 小 区 间 Q.) 或 
者 0 (系统 广播 中 没有 小 区 间 Qore) 











Pe 网 


区 的 RSRP fË (dBm) 














Que 








2. 对 于 异 频 重 选 ， 





该 参数 等 于 
小 区 间 Qor) 或 者 频率 间 Our 




















3. 该 参数 的 作用 是 ú 











使 相 邻 小 











不 同 小 区 、 载 频 设 置 不 同 








置 ， 以 控制 重 选 的 方向 


“频率 间 Ours 和 小 


区 间 Qome”( 系统 广播 中 存在 








(系统 广播 中 没有 小 
区 的 信号 或 质量 被 低估 ， 延 迟 小 区 重 选 ， 


区 间 Qua) 
可 根据 








该 参数 表示 同 优先 级 小 














区 重 选 的 定时 器 时 长 ， 





j 户 避免 乒乓 效应 (s) 








同 频 小 区 重 选 准则 : 同 频 小 区 重 选 的 对 象 可 以 是 邻 小 区 列表 中 的 小 区 ， 也 可 以 是 通过 重 
选 过 程 中 检测 到 的 小 区 。 排 队 及 选择 过 程 需 要 满足 如 下 的 约束 条 件 : 


1) 新 目标 小 区 的 信道 质量 在 排序 中 要 比 当 前 服务 小 区 质 











量 好 的 持续 时 间 不 短 


F T es selection $ 
2) 如 果 UE 处 于 非 普通 移动 状态 (中 速 或 高 速 ) ， 则 需要 考虑 对 参数 oeei Qi E 
行 缩放 ; 


3) UE 驻 留 原 小 区 时 间 超 过 1 s。 

当 有 多 个 邻 区 的 信号 质量 等 级 大 于 服务 小 区 的 信和 号 
级 最 高 的 小 区 做 重 选 。 

对 小 区 做 重 选 时 ，UE 还 将 根据 系统 消息 SIB1 中 的 “cellAccessRelatedInfo” 检查 是 否 能 
够 接 入 该 小 区 。 如 果 该 小 区 被 禁止 ， 则 必须 从 候选 小 区 清单 中 排除 ，UE 不 再 考虑 选择 它 。 
如 果 该 小 区 由 于 属于 禁止 漫游 TA, 或 不 属于 注册 PLMN 或 EPLMN ， 而 不 能 成 为 Suitable 
则 UE 在 300s 内 ， 不 再 考虑 重 选 该 小 区 或 与 该 小 区 频率 相同 的 小 区 。 


4.1.5 蜡 频 /不 同 优先 级 小 区 重 选 


不 同 优先 级 的 异 频 小 区 和 异 系统 小 区 重 
重 选 。 
1， 高 优先 级 小 区 重 选 











质量 等 级 时 ，UE 将 会 对 信和 号 质量 等 














cell, 


选 分 为 对 高 优先 级 小 区 和 低 优先 级 小 区 进行 








如 果 系 统 消息 SIB3 中 提供 了 参数 ThrshServLowQ， 在 以 下 条 件 都 满足 时 ， 小 区 重 选 将 选择 高 
优先 级 异 频 小 区 或 高 优先 级 异 系统 小 区 
1) 在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 内 ， 被 评估 的 邻 区 Swiw 值 大 于 高 优先 级 重 选 门限 ThreshXHigh。 


2) UE 在 当前 服务 小 区 驻 留 超过 1 s。 
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3) 邻 区 满足 如 下 条 件 。 

若 邻 区 是 EUTRAN 或 UTRAN: 在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 (T aaa Tocun) 内 ， 被 评 
估 的 EUTRAN 或 UTRAN 邻 区 Su 值 大 于 高 优先 级 重 选 RSRQ 门限 ThreshXHighQ。 

若 邻 区 是 GRAN 或 CDMA2000: 在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 (T. ac... Cdmal XrttTreselection) 
内 ,被 评估 的 GRAN 或 CDMA2000 邻 区 S,,,, 值 大 于 高 优先 级 重 选 门限 ThreshXHigh 。 

对 于 最 高 优先 级 的 小 区 ， 如 果 该 小 区 由 于 属于 禁止 漫游 TA, 或 不 属于 注册 PLMN 或 
EPLMN ， 而 不 能 成 为 Suitable cell， 则 UE 在 300s 内 ， 不 再 考虑 重 选 该 小 区 

2. 低 优先 级 小 区 重 选 

如 果 系 统 信息 SIB3 中 提供 了 ThrshServLowQ ， 在 以 下 条 件 都 满足 时 ， 小 区 重 选 将 选择 低 
优先 级 异 频 小 区 或 低 优先 级 异 系统 小 区 : 

1) 高 优先 级 异 频 小 区 或 高 优先 级 异 系统 小 区 不 满足 高 优先 级 小 区 重 选 的 条 件 。 

2) 在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 内 ， 服 务 小 区 的 5S,, 值 小 于 服务 频 点 低 优先 级 重 选 门限 Thr- 
shServLowQ 。 

3) 在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 内 ， 被 评估 的 邻 区 Srxlev 值 大 于 低 优 先 级 重 选 门限 ThreshX- 
Low, 

4) UE 在 当前 服务 小 区 驻 留 超过 1 s。 

5) 邻 区 满足 如 下 条 件 : 

在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 内 ， 被 评估 的 EUTRAN 或 UTRAN BE 5,, 值 大 于 低 优 先 级 重 选 
门限 ThreshXLowQ。 

在 设 定 的 小 区 重 选 时 间 内 ， 被 评估 的 GRAN 或 CDMA2000 BE 5,,, 值 大 于 低 优先 级 重 
选 门限 ThreshXLow。 









































4.2 重 定向 与 跟踪 区 更 新 


4.2.1 重 定向 过 程 


重 定 向 是 指 eNodeB 通过 RRC Connection Release 消息 释放 UE， 同 时 在 连接 释放 消息 中 
带 有 重 定向 目标 频 点 (组 ) 信息 ， 指 令 UE 到 目标 频 点 (组 ) 重新 接 入 。 
在 重 定向 过 程 中 ，eNodeB 根据 各 个 频 点 配置 优先 级 ， 选 择 一 个 优先 级 最 高 的 频 点 ,在 




















系统 信息 中 下 发 给 UE。 知 当前 服务 频 点 就 是 最 高 优先 级 频 点 ，eNodeB 将 男 一 个 优先 级 次 高 
的 频 点 和 当前 服务 频 点 的 优先 级 交换 ， 将 两 者 和 其 他 频 点 的 专用 优先 级 信息 在 专用 信 令 中 下 





发 给 UE， 并 且 为 这 些 专 用 优先 级 设 定 有 效 时 间 Tuan o 重 定向 是 为 了 减轻 当前 频 点 的 
负载 ， 确 保 UE 再 次 接 入 时 ， 不 在 当前 这 个 负载 很 重 的 小 区 接 入 。 重 定向 功能 由 参数 Ho- 
ModeSwitch 中 的 子 开关 控制 。 

重 定 癌 的 类 型 主要 包括 : 

1. 基于 负载 的 重 定向 

基于 负载 的 重 定向 是 指 当 系统 过 载 时 ， 需 要 释放 UE 减轻 系统 负载 ， 在 释放 UE 时 通过 
在 RRC Connection Release 消息 中 发 送 重 定 问 目标 频 点 信息 让 UE 在 目标 频 点 重新 接 入 。 该 
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功能 由 参数 Redirect Switch 中 的 子 开关 Load Based Switch 控制 。 
进行 基于 负载 的 重 定向 时 ， 对 重 定向 UE 的 选择 是 基于 UE 的 QoS 优先 级 而 不 是 UE 的 


























如 果 在 UE 接 人 时 核心 网 给 UE 指定 了 SPID, IBA eNodeB 根据 UE 的 异 系统 和 频段 支持 
能 力 ， 结 合 此 SPID 对 应 的 频 点 ， 按 照 优 先 级 顺序 在 RRC Connection Release 中 下 发 。 

如 果 在 UE 接 入 时 核心 网 没有 给 UE 指定 SPID 或 者 此 SPID 的 频 点 优先 级 未 配置 ， 则 
eNodeB 根据 UE 的 异 系统 和 频段 支持 能 力 ， 选择 UTRAN 相 邻 频 点 运营 商 共享 信息 和 
GERAN 相 邻 频 点 组 运营 商 共 享 信息 中 Cell Resel Priority 最 高 的 频 点 作为 重 定向 目标 频 点 在 
RRC Connection Release 中 下 发 。 

如 果 UTRAN 相 邻 频 点 运营 商 共 享 信息 和 GERAN 相 邻 频 点 组 运营 商 共 享 信息 中 没 
有 配置 频 点 优先 级 ， 则 eNodeB 根据 UE 的 异 系统 和 频段 支持 能 力 ， 在 异 系统 邻 频 中 选 
择 重 选 优先 级 Cell Resel Priority 最 高 的 频 点 作为 重 定向 目标 频 点 在 RRC Connection Re- 
lease 中 下 发 。 

2. 基于 S1 故障 的 重 定向 

基于 S1 故障 的 重 定 向 是 指 当 eNodeB 收 到 S1 口 故障 指示 后 ， 立 即 启动 RRC 连接 释放 过 
程 ， 将 eNodeB 下 所 有 小 区 的 所 有 UE 进行 释放 ， 在 RRC 释放 信息 中 携带 重 定向 信息 ， 重 定 
向 信息 中 不 包括 邻 区 的 系统 信息 。 

基于 S1 故障 的 重 定向 目标 频 点 的 选择 方法 和 基于 负载 的 重 定向 相同 。 

3. 基于 切换 原因 触发 的 重 定向 

在 连接 态 ， 当 UE 无 法 通过 切换 过 程 完成 小 区 间 的 变更 时 ， 可 以 通过 重 定向 功能 来 完 
成 。 该 功能 由 参数 HoModeSwitch 中 的 子 开 关 UtranRedirectSwitch、GeranRedirectSwitch、 
CdmaHrpdRedirectSwitch 和 CdmalxRttRedirectSwitch 控制 。 

1) EUTRAN 到 UTRAN 的 重 定向 ， 当 UE 需要 从 EUTRAN 小 区 切换 到 UTRAN 小 区 时 ， 
如 果 满 足以 下 条 件 ，eNodeB 会 发 起 到 UTRAN 的 重 定向 过 程 。 

UE 不 支持 对 UTRAN 的 测量 ; CSFB 最 高 优先 级 的 异 系统 InterRatHighestPri 被 配置 为 
“UTRAN”, 

重 定向 的 目标 小 区 是 UE 服务 小 区 的 UTRAN 邻 区 中 育 切 换 优 先 级 BlindHoPriority 最 高 的 
小 区 。 

2) EUTRAN 到 GERAN 的 重 定向 ， 当 UE 需要 从 EUTRAN 小 区 切换 到 GERAN 小 区 时 ， 
如 果 满 足以 下 条 件 ，eNodeB 会 发 起 到 GERAN 的 重 定 向 过 程 。 

UE 不 支持 对 GERAN 的 测量 ，CSFB 最 高 优先 级 的 异 系统 InterRatHighestPri 被 配置 为 
GERAN; 到 GERAN 的 CCOZNACC 功能 关闭 。 

重 定向 的 目标 小 区 是 UE 服务 小 区 的 GERAN 邻 区 中 言 切换 优先 级 BlindHoPriority 最 高 的 
小 区 。 

4. 快速 重 定向 

快速 重 定 向 功能 是 指 eNodeB 在 RRC Connection Release 消息 中 将 UE 重 定 向 目标 小 区 
(通过 RIM 功能 获取 的 ) 的 系统 消息 下 发 给 UE, UE 在 RRC Connection Release 消息 中 获取 
了 目标 小 区 的 系统 消息 后 ， 能 够 减少 在 目标 小 区 通过 广播 信道 获取 系统 消息 的 时 间 ， 从 而 减 
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少 接 入 目标 小 区 的 时 延 。 在 RRC Connection Release 消息 中 ， 按 照 优先 级 从 高 到 低 ， 最 多 携 
带 3 个 目标 小 区 的 系统 消息 。 

快速 重 定向 功能 由 参数 Redirect Switch 中 的 子 开关 Geran Flash Redirect Switch, Uran 
Flash Redirect Switch 控制 。 

RIM (RAN Information Management) 功能 使 得 eNodeB 能 够 和 UTRAN/GERAN 的 RAN 
节点 过 核心 网 相互 传递 对 方 的 系统 消息 。 该 功能 由 参数 RimSwitch 中 的 子 开关 UTRAN_RIM_ 
SWITCH 和 GERAN_RIM_SWITCH 控制 。 


4.2.2 TA 5 TAI LIST 


位 置 区 是 GSM 、UMTS 系统 中 的 概念 ， 一 个 位 置 区 为 终端 当前 注册 的 位 置 区 ， 在 MSC/ 
VLR 中 都 会 保持 记录 ， 网 络 在 呼叫 终端 的 时 候 ， 先 通过 HLR 查找 到 终端 所 在 的 MSC/VLR 
然后 再 从 MSC/ VLR 中 查找 到 终端 所 在 的 LA 位 置 区 ， 将 寻 呼 消息 发 送 到 该 LA 位 置 区 中 的 所 
有 基站 中 。 

为 了 确认 移动 台 的 位 置 ，LTE 网 络 覆 盖 区 将 被 分 为 许多 个 跟踪 区 (Tracking Area, TA), 
TA 功能 与 3G 的 位 置 区 (LA) 和 路 由 区 (RA) 类似， 是 LTE 系统 中 位 置 更 新 和 寻 呼 的 基 
本 单位 。TA 用 TA 码 (Tracking Area Code, TAC) 标识 ,一 个 TA 可 包含 一 个 或 多 个 小 区 ， 
TAC 在 这 些小 区 的 SIB1 中 广播 。 

与 LAC、RAC 类 似 ， 网 络 运营 时 用 TAI 作为 TA 的 唯一 标识 ，TAI 由 移动 国家 号 MCC、 
移动 网 号 MNC 和 跟踪 区 号 TAC 组 成 ,共计 6B。 

TAI list 的 定义 是 : UE 在 附着 时 ，MME 会 为 UE 分 配 一 组 TA list (长 度 1~16 个 ) 并 
发 送 给 UE 保存 ， 当 需要 寻 呼 UE 时 ， 网 络 会 在 TA list 所 包含 的 小 区 内 向 UE 发 送 寻 呼 
消息 。 

TA list 的 标识 为 TAI list, TAI list 长 度 为 8 ~ 98 B， 分 为 三 种 类 型 ， 最 多 可 包含 16 个 
TAIS，TAI list 包含 内 容 见 表 4-6。 











表 4-6 TAI list £ 
8 7 6 5 4 3 2 1 
跟踪 区 列表 
跟踪 区 列表 内 容 长 度 
部 分 跟踪 区 列表 1 
部 分 跟踪 区 列表 2 


























部 分 跟踪 区 列表 p 


UE 附着 时 ，MME 通过 ATTACH ACCEPT 或 TAU ACCEPT 消息 为 UE 分 配 一 组 TAI 
(TAI list) 当 需 要 寻 呼 UE 时 ， 网 络 在 TAI list 所 包含 的 所 有 小 区 内 向 UE 发 送 寻 呼 。 

UE 收 到 TAI list 后 保存 在 本 地 ， 移 动 过 程 中 只 要 进入 新 的 TA 的 TAI 包含 在 TAI list H, 
UE 都 无 需 发 起 TAU 过程， 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 TA 与 TAI list 关系 
通过 合理 规划 TA， 设置 合适 TAI list 的 长 度 和 内 容 ， 通 过 不 断 调整 可 以 实现 寻 呼 和 位 置 
更 新 的 一 个 相对 平衡 ， 进 而 获得 较 优 的 网 络 性 能 。 


4.2.3 TAU 状态 及 流程 


当 移 动 台 由 一 个 TA 移动 到 另 一 个 TA 时 ， 必 须 在 新 的 TA 上 重新 进行 位 置 登记 以 通知 网 
络 来 更 改 它 所 存储 的 移动 台 的 位 置信 息 ， 这 个 过 程 就 是 跟踪 区 更 新 (Tracking Area Update, 
TAU), 

根据 UE 状态 不 同 ，TAU 分 为 : 空闲 态 TAU 与 连接 态 TAU, 

根据 更 新 内 容 不同 ，TAU 分 为 : 非 联合 TAU (更 新 TAI list) 、 联 合 TAU (更 新 TAI list 
+ LAU), 

TAU 的 应 用 场景 分 为 : 

1) 当前 TA 不 在 UE BJ TAI list 里 。 

2) 周期 性 TAU 表明 UE Alive, 

3) 网 络 配 置 、IDLE 或 连接 态 均 强 制 执行 。 

4) MME 负载 均衡 过 程 中 强制 UE 发 起 TAU, 

5) ECM -IDLE 状态 下 UE 的 CERAN 和 UTRAN Radio 能 力 发 生变 化 。 

6) 从 UTRAN PMM Connected 或 GPRS READY 状态 通过 小 区 重 选 进入 E — UTRAN, 

TAU 的 作用 可 分 为 以 下 几 类 

1) 在 网 络 登 记 新 的 用 户 位 置信 息 ， 进 入 新 的 TA,， 其 TAI 不 在 UE 存储 的 TAI list = > 

2) 给 用 户 分 配 新 的 GUTI， 核 心 网 在 同一 个 MME pool 用 GUTI 唯一 标识 一 个 UE, 
TAU 过 程 中 更 换 了 MME pool， 则 核心 网 会 在 TAU ACCEPT 消息 中 携带 新 GUTI 分 配给 

3) 使 UE 和 MME 的 状态 由 EMM - DEREGISTERED 变 为 EMM - REGISTERED, UE 
进入 无 服务 区 后 回 到 覆盖 区 ， 信 和 号 恢复 ， 且 周期 性 TAU 到 期 。 

4) IDLE 态 用 户 可 通过 TAU 过 程 请 求 建立 用 户 面 资源 ，IDLE 下 发 起 TAU 过 程 时 ， 如 果 
有 上 行 数据 或 者 上 行 信 令 (与 TAU 无 关 的 ) 发 送 ，UE 可 以 在 TAU Request 消息 中 设置 
“active” 标 识 ， 来 请 求 建立 用 户 面 资 源 ， 并 且 在 TAU 完成 后 保持 NAS 信 令 连接 。 

UE 在 空闲 态 下 的 IDLE TAU 流程 如 图 4-2 所 示 ，TAU Request 中 含 active 标识 ， 用 户 完 
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(包含 TAU Complete) 19 




















9.UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 TAU Complete) 
一 -| 


步骤 18.19 只 有 TAU Accept 中 携带 有 
GUTLUE 才 需要 回复 TAU Complete 消 息 











22.RRC.Connection Release] 
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又 进入 
IDLE 模 式 








Ts, 6.Initial UE message 
(包含 TAU Request ) 
First Uplink Data 
7.Authentication/Security > >| 
br tp te ask AYAY E aT 
First Downlink Data 20. 更 新 承载 


21.UE CONTEXT RELEASE COMMAND 
te 


23.UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 
| 





UE 通过 读 取 SIB1 知道 当前 TAC 是 


K 











4-2 UE Æ IDLE 态 的 TAU 流程 





否 在 自己 的 TAI List 中 ; 包含 active 标识 或 者 在 ECM 


-CONNECTED 状态 发 起 TAU 时 ，MME 不 会 释放 UU 口 和 sl 口 ， 而 继续 为 UE 保持 无 线 承 
B; TAU 用 户 会 在 request 中 将 GUTI 传 上 去 ， 如 果 GUTI 中 指示 的 MME 在 新 的 TA 中 改变 
需 反 馈 TAU Complete。 如 果 GUTI 没有 变化 ， 


mee 


则 网 络 为 3 


其 分 配 新 的 GUTI 发 给 UE, UE 还 


则 UE 不 用 反馈 这 个 TAU Complete, 
UE 在 连接 态 下 的 CONNECTED TAU 流程 如 图 4-3 所 示 ,， 若 TAU Accept 未 分 配 新 GUTI, 


无 过 
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UE 上 下 文 等 
4.DOWNLINK NAS TRANSPORT 
(包含 TAU Accept 消 息 ) 
5.DL Information Transfer 
(包含 TAU Accept 消 息 ) 
6.UL Information Transfer 
(包含 TAU Complete 消 息 ) 
上 =l 





7.UPLINK NAS TRANSPORT 
(包含 TAU Complete?! Ë.) 





图 4-3 UE Æ CONNECTED 态 的 TAU 流程 


4.3.1 寻 呼 消息 的 发 送 


寻 呼 是 为 了 发 送 寻 呼 消息 给 基 空 闲 态 的 UE， 或 者 系统 消息 变更 时 通知 EMM (EPS Mob- 
ility Management) 注册 态 的 UE。 寻 呼 消息 根据 使 用 场景 既 可 以 由 MME 触发 也 可 以 由 eNo- 
deB 触发 。 

MME 发 送 寻 呼 消息 时 ，eNodeB 根据 寻 呼 消息 中 携带 的 UE 的 TAL 信息 ， 通 过 逻辑 信道 
PCCH 向 其 下 属于 TAL 的 所 有 小 区 发 送 寻 呼 消息 寻 呼 UE。 用 户 寻 呼 空 口 下 发 次 数 可 通过 参 
数 PagingSentNum 配置 ， 以 增加 UE 收 到 寻 呼 消息 的 概率 。 

系统 消息 变更 时 ，eNodeB 将 通过 寻 呼 消息 通知 小 区 内 的 所 有 EMM 注册 态 的 UE， 并 在 
紧 随 下 一 个 系统 消息 修改 周期 中 发 送 更 新 的 系统 消息 。eNodeB 要 保证 小 区 内 的 所 有 EMM 注 
册 态 UE 能 收 到 系统 消息 ， 也 就 是 eNodeB 要 在 DRX 周期 下 所 有 可 能 时 机 发 送 寻 呼 消息 。 

TD - LTE 系统 中 的 寻 呼 消 息 由 网 络 向 空闲 态 或 连接 态 的 UE 发 起 ， 可 参考 3GPP 36. 300 
协议 。 

在 TA 范围 内 ，Paging 消息 会 在 UE 注册 的 所 有 小 区 发 送 ， 有 两 种 触发 方式 。 

UE 在 IDLE 模式 下 ， 当 网 络 需 要 给 该 UE 发 送 数据 (业务 或 者 信 令 ) 时 ， 发 起 S_TMSI 
寻 呼 过 程 ; 当 网 络 发 生 错误 需要 恢复 时 (如 S_TMSI 不 可 用 ) ， 可 发 起 IMSI 寻 呼 ，UE 收 到 
后 执行 本 地 Detach ， 然 后 再 开始 Attach 。 

核心 网 触发 Paging 流程 如 图 4-4 所 示 ， 
eNodeB 触发 为 通知 系统 消息 更 新 以 及 通知 UE 
接收 ETWS 等 信息 。 

在 SIAP 接口 消息 中 ，MME 对 eNB 发 Pa- 
ging 消息 ， 每 个 Paging 消息 携带 一 个 被 寻 呼 UE 
信息 。eNB 读 取 Paging 消息 中 的 TA 列表 ， 并 在 图 4-4 核心 网 触发 Paging 消息 
其 下 属于 该 列表 内 的 小 区 进行 空 口 寻 呼 。 若 之 
前 UE 已 将 DRX 消息 通过 NAS 信 令 上 报 MME， 则 MME 会 将 该 信息 通过 Paging 消息 告 
知 eNB。 

空 口 进行 寻 呼 消 息 的 传输 时 ，eNB 将 具有 相同 寻 呼 时 机 的 UE 寻 呼 内 容 汇 总 在 一 条 寻 呼 
消息 里 。 寻 呼 消息 被 映射 到 PCCH 逻辑 信道 中 ， 并 根据 UE 的 DRX 周期 在 PDSCH 上 发 送 。 


4.3.2 寻 呼 消 息 的 读 取 


TD - LTE 系统 中 UE 寻 呼 消息 的 接收 遵循 DRX 的 原则 ， 如 图 4-5 所 示 。 

1) UE 根据 DRX 周期 在 特定 时 刻 根据 P_RNTI 读 取 PDCCH。 

2) UE 根据 PDCCH 的 指示 读 取 相应 PDSCH， 并 将 解码 的 数据 通过 寻 呼 传输 信道 
(PCH) 传 到 MAC Jš, PCH 传输 块 中 包含 被 寻 呼 UE 标识 (IMSI 或 S_TMSI) ， 若 未 在 PCH 
上 找到 自己 的 标识 ，UE 再 次 进入 DRX 状态 。 

TD -SCDMA 系统 中 UE 也 遵循 DRX 周期 读 取 寻 呼 消息 ， 但 有 专用 的 寻 呼 信道 PICH 物 
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图 4-5 寻 呼 消息 的 读 取 














理 信道 和 PCH 2484538, H. CS 域 和 PS 域 是 一 个 寻 呼 。 而 在 TD - LTE 系统 中 ， 寻 呼 信 息 是 
占用 共享 信道 资源 ， 与 有 专用 寻 呼 信道 有 很 大 的 不 同 。 
4.3.3 空 口 寻呼机 制 

空闲 状态 下 ，UE 以 DRX (Discontinuous Reception) 方 
式 接收 寻 呼 信息 以 节省 耗 电 量 。 寻 呼 信息 出 现在 空 口 的 位 0 
置 是 固定 的 ， 以 寻 呼 帧 (Paging Frame, PF) 和 寻 呼 时 刻 
( Paging Occasion, PO) Pai x 如 图 4-6 所 示 ， 一 个 寻 呼 eee [eef fe | 
帧 是 一 个 无 线 帧 ， 可 以 包含 一 个 或 多 个 PO。 

寻 呼 时 刻 是 寻 呼 帧 中 的 一 个 下 行 子 帧 ， 其 中 包含 P - 
RNTI (Paging Radio Network Temporary Identity) 的 信息 ， 在 
PDCCH 上 传输 。P - RNTI 在 协议 中 被 定义 为 固定 值 。UE 
将 根据 P- RNTI 从 PDSCH 上 读 取 寻 呼 消息 。 PDCCH PDCCH 

PF 的 帧 号 和 PO 的 子 帧 号 可 通过 UE 的 IMSI, DRX 周期 图 4-6， 寻 呼 机制 示意 图 
以 及 DRX 周期 内 PO 的 个 数 来 计算 得 出 。 帧 号 信息 存储 在 
UE 的 DRX 参数 相关 的 系统 信息 中 ， 当 这 些 DRX 参数 变化 时 ，PF 和 PO 的 帧 号 也 随 之 更 新 。 

PF 的 帧 号 SFN 计算 公式 : SFN mod T = (T div N) * (UE_ID mod N), 

PO 的 子 帧 号 i_s 计算 公式 : is = (UE_ID/N) mod N.。 

公式 中 的 相关 参数 如 下 : 

1) 7 是 DRX 周期 ， 由 UE 特定 的 最 短 DRX 周期 所 决定 ， 可 以 由 NAS 层 指 示 ， 也 可 通 
过 参数 默认 DRX 周期 DefaultPagingCycle 决定 。 如 果 NAS 层 指示 了 DRX 周期 ， 则 比较 De- 
faultPagingCycle 与 NAS 层 指示 的 DRX 周期 ，UE 采用 两 者 中 较 小 的 DRX 周期 。 若 NAS 没有 
指示 ， 则 由 参数 DefaultPagingCycle 决定 ， 通 过 系统 消息 下 发 给 UE, 

2) N=min (T, NB), 参数 NB 是 一 个 DRX 周期 内 PO 的 个 数 ， 可 在 eNodeB 侧根 据 实 
际 情况 配置 ， 取 值 可 以 是 47、27、7T、7T/2、T/4、T/8、T/16、7T/32。 

3) N =max(1,NB/T) 。 

4) UE_ID = IMSI mod 1024。 如 果 UE 在 没有 IMSI 的 情况 下 紧急 呼叫 时 ，UE_ID 使 用 默 
认 值 0。MME 触发 的 寻 呼 ，UE_ID 对 应 为 S1 接口 Paging 消息 中 的 信 元 UE Identity Index Val- 
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ue, eNodeB 触发 的 寻 呼 ， 没 有 UE_ID，UE 使 用 默认 UE_ID =0。 

eNodeB 收 到 发 送 寻 呼 消息 指示 ， 从 下 个 PO 开始 ， 在 每 个 PO 上 生成 一 个 寻 呼 消息 ， 填 
Ej System Info Modification ， 持 续 一 个 DRX 周期 ; 或 者 计算 UE 的 最 近 一 个 PO， 生 成 一 个 寻 
呼 消 息 ， 填 写 Paging Record ， 如 果 这 个 PO 上 已 经 有 其 他 UE 的 Paging Record 或 者 System In- 
fo Modification ， 则 进行 合并 再 发 送 。 

UE 使 用 空闲 模式 DRX 来 降低 功 耗 。 在 每 个 DRX 周期 ，UE 只 会 在 自己 的 PO 去 PDCCH 
EER P- RNTI， 根 据 P-RNTI 从 PDSCH 信道 读 取 寻 呼 消息 包 。 而 不 同 的 UE， 可 能 会 有 相 
同 的 PO， 这 样 ， 当 他 们 在 同一 个 DRX 周期 内 被 MME 寻 呼 时 ，RRC 层 需要 将 他 们 的 寻 呼 记 
录 合 并 到 同一 个 寻 呼 消 息 中 。 相 同 的 ， 当 某 些 特定 UE 的 寻 呼 和 系统 消息 改变 触发 的 群 呼 同 
时 发 生 时 ，RRC 层 也 需要 合并 Paging 消息 。 

RRC_IDLE 状态 的 UE 在 每 个 DRX 周期 内 的 PO 子 帧 打开 接收 机 侦 听 PDCCH。UE 解析 
出 属于 自己 的 寻 呼 时 ，UE 向 MME 返回 的 寻 呼 啊 应 将 在 NAS 层 产 生 。UE 响应 MME 的 寻 呼 
体现 在 RRC Connection Request 消息 信 元 Establishment Cause 值 为 mt - Access, 

当 UE 未 从 PDCCH 解析 出 P - RNTI 或 者 UE 解析 出 了 了 P - RNTI， 但 未 发 属于 自己 的 Pa- 
ging Record 时 ， 则 UE 立即 关闭 接收 机 ， 进 入 DRX 休眠 期 以 节省 电力 。 









































4.4 切换 测量 


当 正在 使 用 网 络 服务 的 用 户 从 一 个 小 区 移动 到 另 一 个 小 区 ， 或 由 于 无 线 传输 业务 负荷 量 
调整 、 激 活 操 作 维护 、 设 备 故 障 等 原因 ， 为 了 保证 通信 的 连续 性 和 服务 的 质量 ， 系 统 要 将 该 
用 户 与 原 小 区 的 通信 链 路 转移 到 新 的 小 区 上 ， 这 个 过 程 就 是 切换 。TD -LTE 系统 中 ， 根 据 
切换 目标 的 不 同 ， 切 换 可 分 为 同 频 切 换 、 异 频 切 换 和 异 系统 切换 。 对 于 不 同 区 域 可 能 使 用 不 
同 的 系统 ，LTE 支持 切换 到 不 同系 统 ， 保 证 通信 业务 的 连续 性 和 无 中 晰 性 。 

同 频 切 换 实 现 LTE 系统 中 相同 频 点 的 小 区 间 切 换 过 程 。 异 频 切 换 实现 LTE 系统 中 不 同 
频 点 的 小 区 间 切 换 过 程 ， 不 同 的 区 域 可 能 使 用 不 同 的 频 点 ， 因 此 eNodeB 需要 在 系统 内 支持 
不 同 频 点 间 的 切换 。 异 系统 切换 实现 LTE 到 GSM/TD - SCDMA 系统 的 小 区 间 切 换 过 程 。 

根据 触发 切换 的 原因 不 同 ， 有 以 下 几 种 切换 类 型 。 

1. 基于 覆盖 

当 UE 移动 到 小 区 覆盖 边缘 时 ， 则 触发 基于 覆盖 的 切换 。 在 无 线 的 移动 环境 中 ， 通 过 基 
于 覆盖 的 切换 能 有 效 防止 由 于 小 区 的 信号 质量 变 差 造成 的 掉 话 ， 保 证 UE 在 移动 过 程 中 连接 
到 当前 信号 质量 最 好 的 小 区 ， 保 证 UE 业务 的 连续 性 。 

2. 基于 负载 

每 个 UE 发 起 的 业务 是 随机 且 多 样 的 ， 这 样 可 能 会 造成 一 个 小 区 负载 很 重 ， 甚 至 拥塞 ， 
而 它 的 邻 区 却 负 载 很 轻 ， 所 以 引入 基于 负载 的 切换 来 保证 系统 资源 利用 率 的 最 大 化 。 当 小 区 
负载 较 重 时 ，eNodeB 将 触发 基于 负载 的 切换 。 

3. 基于 业务 

为 保证 LTE 系统 更 好 地 为 高 速率 数据 业务 服务 ， 可 以 根据 需求 使 用 业务 分 层 功 能 。 例 
如 ， 可 以 将 语音 业务 的 UE 切换 到 低 带 宽 的 异 频 / 异 系统 中 接受 服务 ， 提 升 高 带宽 下 LTE 网 
络 的 用 户 数据 业务 体验 。 在 这 种 情况 下 ， 基 于 业务 的 切换 将 识别 语音 业务 的 UE， 使 该 UE 
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切换 到 异 频 / 异 系统 中 。 

4. 基于 距离 

当 网 络 越 区 有 覆盖 严重 ,会 无 法 及 时 触发 异 频 / 异 系统 测量 ， 导 致 启动 异 频 / 异 系统 测量 时 
间 较 晚 ， 规 划 的 邻 区 配置 不 能 满足 实际 邻 区 情况 。 在 这 种 情况 下 ， 无 法 通过 其 他 手段 解决 异 
频 / 异 系统 邻 区 配置 缺失 问题 ， 可 利用 基于 距离 的 异 频 / 异 系统 切换 ， 保 证 及 时 启动 异 频 / 异 
系统 测量 ， 避 免 出 现 邻 区 配置 缺失 导致 的 切换 失败 。 

5. 基于 上 行 链 路 质量 

当 上 行 信号 质量 较 差 时 ， 若 不 能 及 时 触发 切换 ， 则 容易 产生 掉 话 。 在 这 种 情况 下 ， 基 于 
上 行 链 路 质量 的 切换 可 以 使 UE 切换 到 异 频 / 异 系统 中 。 

6. 基于 频率 优先 级 

当 频 段 900 MHz 有 5 MHz 带宽 ， 而 频段 2600 MHz 有 20 MHz 带宽 的 时 候 ， 且 需要 尽量 由 
频段 2600 MHz 承载 业务 ， 而 频段 900 MHz 空闲 以 保证 连续 覆盖 。 在 频段 900 MHz/2600 MHz 
同 站 同 有 覆盖 或 同心 圆 履 六 情况 下 ， 可 以 利用 基于 频率 优先 级 的 切换 来 实现 这 一 目的 。 

不 同 切换 有 不 同 的 触发 原因 ， 如 图 4-7 所 示 ， 切换 流程 包括 切换 测量 、 切 换 决 策 与 切 
换 执行 。 育 切换 不 需要 进行 切换 测量 。 
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图 4-7 切换 触发 原因 及 切换 流程 





切换 测量 : eNodeB 通过 信 令 RRC Connection Reconfiguration 下 发 测量 配置 信息 。 

切换 决策 : eNodeB 根据 UE 上 报 的 测量 结果 进行 评估 ， 决 定 是 否 触 发 同 频 / 异 频 / 异 系 
统 切换 。 

切换 执行 : eNodeB 根据 决策 结果 ， 控 制 UE 切换 到 目标 小 区 ， 完 成 切换 。 

GAP 模式 控制 UE 的 测量 时 间 长 度 与 周期 。 

MRO (Mobility Robustness Optimization) 算法 自动 优化 切换 相关 参数 。 

移动 性 负载 平衡 决定 了 基于 负载 的 切换 的 发 生 。 


4.4.1 切换 测量 对 象 


在 UE 建立 无 线 承载 后 ，eNodeB 根据 连接 态 移动 性 特性 开启 情况 ， 通 过 信 令 RRC Con- 
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nection Reconfiguration 给 UE 下 发 测量 配置 信息 。 测 量 配 置信 息 主 要 由 测量 对 象 、 报 告 配置 
以 及 其 他 参数 构成 。 以 下 章节 将 详细 介绍 测量 配置 信息 的 相关 内 容 。 

测量 对 象 就 是 UE 执行 测量 的 对 象 。 测 量 对 象 主要 包括 目标 系统 、 测 量 频 点 、 测 量 带宽 
和 频率 偏 置 、 目 标 小 区 。 

eNodeB 只 下 发 UE 能 力 支持 测量 的 目标 系统 ，UE 能 力 不 支 持 测 
行 对 应 系统 的 测量 。 测 量 目标 系统 的 选择 如 下 : 

1) 对 于 服务 小 区 的 测量 和 同 频 邻 区 的 测量 ,测量 目标 系统 为 E -UTRAN。 

2) 对 于 异 频 切换 触发 的 异 频 邻 区 测量 ,目标 系统 为 E - UTRAN。 

3) 对 于 异 系统 切换 触发 的 异 系统 邻 区 测量 ， 则 需要 根据 特性 触发 原因 和 UE 的 测量 能 
力 进行 判断 。 如 果 UE 支持 UTRAN 的 测量 ， 则 目标 系统 可 能 包括 UTRAN; 如 果 UE 支持 
GREAN 的 测量 ， 则 目标 系统 可 能 包括 CREAN。 

eNodeB 根据 选择 的 测量 目标 系统 ， 从 相应 的 邻 区 列表 中 获取 测量 频 点 。 若 目标 系统 为 
UTRAN， 在 支持 CS/PS 业务 分 层 特性 的 情况 下 ， 则 仅 下 发 最 高 优先 级 的 频 点 。 

对 于 目标 系统 为 E -UTRAN 时 ， 测 量 对 象 还 包括 频率 偏 置 和 测量 带宽 。 频 率 偏 置 是 针 
对 频 点 配置 ， 用 于 调节 UE 优先 切换 至 特定 频 点 ， 调 节 对 不 同 频 点 的 小 区 切换 难 易 程 度 。 频 
率 偏 置 包含 在 测量 对 象 中 下 发 。 测 量 带宽 规定 了 UE 需要 测量 的 小 区 带宽 ， 如 果 不 配 置 测量 
带宽 ， 则 eNodeB 默认 下 发 服务 小 区 的 下 行 带 宽 给 UE, 

当 测 量 目标 系统 为 E -UTRAN 和 UTRAN 时 ,根据 3GPP 协议 36. 331 规定 ， 测 量 配置 消 
息 中 可 以 携带 测量 小 区 信息 。 对 于 E -UTRAN 来 说 ， 只 有 当 对 应 小 区 的 CIO (Cell Individual 
Offset) 不 为 默认 值 (0dB) 时 ，eNodeB 才 下 发 对 应 的 测量 小 区 ， 否 则 不 下 发 测量 小 区 。 对 
F UTRAN 来 说 ，eNodeB 根据 UTRAN 邻 区 配置 下 发 测量 小 区 。 


4.4.2 测量 上 报 


1. 事件 触发 

事件 触发 上 报 是 3GPP 36. 331 协议 中 为 切换 测量 与 判决 定义 的 一 个 概念 。 报 告 配置 包含 
相应 事件 的 相关 参数 。 目 前 eNodeB 应 用 以 下 事件 触发 相应 动作 : 

1) 事件 Al 表示 服务 小 区 质量 高 于 一 定 门限 ， 当 满足 事件 触发 条 件 时 ，UE 便 上 报 测量 
报告 ，eNodeB 停止 异 频 / 异 系统 测量 。 但 在 基于 频率 优先 级 的 切换 中 ， 事 件 Al 用 于 启动 异 
频 测量 。 

2) 事件 A2 表示 服务 小 区 质量 低 于 一 定 门限 ， 当 满足 事件 触发 条 件 时 ，UE 便 上 报 测量 
报告 ，eNodeB 启动 异 频 / 异 系统 测量 。 但 在 基于 频率 优先 级 的 切换 中 ， 事 件 A2 用 于 停止 异 
频 测量 。 

3) 事件 A3 表示 同 频 / 异 频 邻 区 质量 相 比 服务 小 区 质量 高 出 一 定 门限 ， 当 满足 事件 触发 
条 件 的 小 区 信息 被 上 报时 ， 源 eNodeB 启动 同 频 / 异 频 切 换 请 求 。 

4) 事件 A4 表示 异 频 邻 区 质量 高 于 一 定 门限 ， 满 足 事件 触发 条 件 的 小 区 信息 被 上 报时 ， 
源 eNodeB 启动 异 频 切换 请 求 。 

5) 事件 A5 表示 服务 小 区 质量 低 于 一 定 门限 ， 同 时 异 频 邻 区 质量 高 于 一 定 门 上限， 满足 
事件 触发 条 件 的 小 区 信息 被 上 报时 ， 源 eNodeB 启动 异 频 切 换 请 求 。 

6) 事件 BI 表示 异 系 统 邻 区 质量 高 于 一 定 门限 ,满足 事件 触发 条 件 的 小 区 信息 被 上 报 
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HF, W eNodeB 启动 异 系统 切换 请 求 。 

7) 事件 B2 表示 服务 小 区 质量 低 于 一 定 门限 ， 同 时 异 系统 邻 区 质量 高 于 一 定 门限 ， 
足 事件 触发 条 件 的 小 区 信息 被 上 报时 ， 源 eNodeB 启动 异 系统 切换 请 求 。 

对 于 同一 个 事件 ， 可 以 根据 不 同 的 QCI (QoS Class Identifier) 配置 不 同 的 门限 与 事件 的 
其 他 参数 。 

2. 事件 转 周期 上 报 

第 一 次 事件 被 触发 并 上 报 之 后 将 转 为 周期 上 报 满足 该 事件 的 测量 信息 ， 此 方式 称 为 事件 
转 周期 上 报 。UE 的 测量 结果 通过 事件 转 周 期 的 方式 上 报 给 eNodeB。 周 期 上 报 将 在 事件 取消 
条 件 满足 或 达到 最 大 上 报 次 数 或 UE 收 到 切换 命令 后 取消 。 

事件 转 周 期 上 报 方式 有 如 下 作用 : 

1) 可 有 效 防止 因 测 量 报告 的 遗失 或 内 部 处 理 流程 的 失败 对 切换 造成 影响 。 

2) 对 于 准 入 拒绝 ， 可 以 起 到 重 试 的 作用 。 

3) 测量 报告 中 ， 邻 区 可 能 一 次 报 不 完 。 并 且 随 着 UE 的 移动 ， 会 上 报 不 同 的 邻 区 ， 通 
过 事 转 周期 可 以 得 到 比较 完整 的 测量 结果 。 

3. 迟滞 与 延迟 触发 时 间 

迟滞 与 延迟 触发 时 间 ,， 是 UE 评 佑 事件 是 否 上 报 的 重要 参数 ， 直 接 影响 系统 切换 性 外 
这 两 类 参数 在 测量 配置 消息 中 可 以 针对 相应 事件 进行 配置 。 

迟滞 是 针对 各 个 事件 设置 的 信号 质量 迟 湛 ， 可 减少 由 于 无 线 信和 号 波动 而 导致 的 事件 频繁 
上 报 ， 用 于 事件 触发 和 取消 条 件 的 判决 。 通 过 调整 该 参数 可 改变 触发 事件 的 难 易 程度 。 如 果 
增 大 迟滞 ， 将 增加 事件 触发 的 难度 ， 延 组 切换 ， 影 响 用 户 感受 。 减 小 迟 清 ， 将 使 得 事件 更 容 
易 被 触发 ， 但 容易 导致 误 判 和 乒乓 切换 。 

当 满 足 事件 触发 条 件 时 ， 为 了 防止 不 必要 切换 的 发 生 ，UE 并 非 立 即 上 报 满足 事件 的 小 
区 信息 ， 需 在 延迟 触发 时 间 内 持续 满足 相应 的 事件 触发 条 件 ， 才 将 满足 该 事件 的 小 区 测量 信 
息 向 eNodeB 上 报 。 延 迟 触发 时 间 针 对 各 个 事件 设置 ， 可 有 效 减少 平均 切换 次 数 和 误 切 换 
次 数 。 

4. 触发 量 与 上 报 量 

评价 LTE 小 区 质量 的 有 RSRP ( Reference Signal Received Power) 与 RSRQ (Reference 
Signal Received Quality) 两 种 ，RSRP 和 RSRQ 值 分 别 对 应 于 参考 信号 接收 功率 与 参考 信和 号 
接收 质量 ，RSRQ 在 RSRP 的 基础 上 还 考虑 了 干扰 因素 。 各 个 事件 的 触发 量 与 上 报 量 可 以 通 
过 对 应 参数 分 别 配 置 ， 可 以 是 RSRP 与 RSRQ 的 两 者 其 一 或 两 者 一 起 。UE 根据 eNodeB 下 发 
的 触发 量 信息 ， 当 对 应 的 小 区 信和 号 质量 满足 事件 上 报 条 件 时 ， 则 UE 将 上 报 满足 条 件 的 小 区 
信息 。 

5. 测量 上 报 相 关 参 数 

(1) 测量 滤波 

在 上 报 测 量 报告 之 前 ，UE 将 对 测量 结果 进行 Ll 滤波 与 [3 滤波 。L1 滤波 由 UE 物理 层 
执行 ,不 需要 用 户 配置 ， 主 要 用 于 消除 快 衰落 对 测量 结果 的 影响 。L3 滤波 主要 对 阴影 衰落 

和 少量 快 衰落 毛刺 进行 平滑 滤波 ， 为 事件 判决 提供 更 优 的 测量 数据 。L3 滤波 系数 根据 触发 
Fan 有 RSRP 和 RSRQ 两 个 L3 滤波 系数 。 
UE 按照 如 图 4-8 所 示 的 模型 实现 物理 层 测量 、L3 滤波 以 及 测量 报告 的 评估 。 
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Parameters(a) Parameters(b) 





图 4-8 测量 模型 





测量 模型 的 测量 点 描述 如 下 : 

A 为 物理 层 的 直接 测量 结果 ; B 是 经 过 L1 滤波 的 物理 层 的 测量 结果 ， 即 向 高 层 提供 的 
测量 结果 ; C 是 经 过 L3 滤波 后 的 测量 值 ; C 是 UE 的 其 他 测量 值 ， 如 SINR 与 CQI。 这 些 测 
量 值 与 C 以 同样 的 方式 测量 ， 但 不 需要 通过 13 滤波 ; D 点 为 UE 发 给 eNodeB 的 测量 报告 消 
息 ; Parameters (a) 包含 1L3 滤波 系数 ，Parameters (b) 包含 测量 的 报告 配置 。 

UE 在 测量 事件 判决 和 测量 报告 发 送 之 前 ， 使 用 如 下 公式 对 测量 值 进 行 L3 滤波 : 

F,=(1-a):F, +a ° M, 式 4-5 

M.: 从 物理 层 接收 到 的 第 个 测量 值 ; 

F o: 第 n-1 个 滤波 后 的 测量 值 ; 

F: 第 nn 个 滤波 后 的 测量 值 ，; 

a= 村 : 后 ， 是 当前 测量 量 的 一 个 权重 系数 。# 就 是 对 应 的 13 滤波 系数 。 当 上 为 0， 即 
a =1 时 ， 则 不 进行 L3 滤波 。 

滤波 系数 的 值 越 大 ， 对 信号 平滑 作用 走 
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强 ， 抗 衰落 能 力 越 强 ， 但 对 信号 变化 的 跟踪 能 力 


(2) 测量 GAP 

测量 GAP 就 是 让 UE 离开 当前 频 点 到 其 他 频 点 测量 的 时 间 段 ,测量 CAP 用 于 异 频 测量 
和 异 系统 测量 。 通 常情 况 下 UE 只 有 一 个 接收 机 ， 在 同一 时 刻 只 可 能 在 一 个 频 点 上 接收 信 
号 ，eNodeB 通过 下 发 测量 GAP 配置 ， 让 UE 在 测量 GAP 内 进行 异 频 / 异 系 统 测量 。 当 参数 
HoModeSwitch 中 的 子 开关 AutoGapSwitch 开启 时 ，eNodeB 将 识别 出 支持 自主 CAP 的 UE, 并 
对 这 类 UE 不 下 发 GAP 配置 。 

UE 得 到 eNodeB 下 发 的 测量 CAP 配置 后 ， 将 按照 配置 指示 启动 测量 GAP, Wæ GAP 以 
周期 T ,i 循环 。UE 只 在 GAP width 也 就 是 TGAP 内 进行 测量 。 

当 各 种 切换 原因 的 测量 GAP 同时 存在 时 ，eNodeB 会 根据 不 同 的 触发 原因 ， 记 录 这 些 不 
同 的 测量 ， 这 些 不 同 的 测量 称 为 测量 GAP 的 成 员 。 测 量 GAP 的 成 员 可 共用 测量 GAP 配置 。 

RAHME GAP 的 成 员 全 部 停止 时 ，UE 才 会 停止 测量 CAP。 测 量 GAP 有 模式 1 和 模 
式 2。 模式 1 中 TCAP X 6 ms, 周期 7; 为 40 ms; 模式 2 中 TGAP 为 6ms， 周期 7, 为 
80 ms。 采 用 哪 种 模式 进行 测量 由 参数 GapPatternType 决定 。 

(3) 小 区 特定 偏 置 

小 区 特定 偏 置 (Cell Individual Offset，CIO) ， 每 个 服务 小 区 和 目标 小 区 可 分 别 独 立 配置 
(以 下 文档 中 的 0.. 与 0 分别 是 服务 小 区 和 目标 小 区 的 CIO) 。 当 信号 波动 较 大 ， 需 要 对 某 个 
特定 小 区 调节 切 出 或 切入 的 容易 程度 ， 可 通过 调整 该 参数 实现 ， 由 此 可 减少 掉 话 风险 。CIO 
可 通过 MRO 功能 自动 调整 。 
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CIO 通过 测量 控制 消息 中 的 cellsToAddModList 下 发 。CIO 在 切换 中 起 到 移动 小 区 边界 的 
作用 。 服 务 小 区 的 CIO 越 小 ， 切 出 越 容易 ; 目标 小 区 的 CIO 越 大 ， 切 入 越 容易 。 

6. UE 能 力 配 置 

连接 态 移动 性 管理 过 程 中 ， 需 要 获取 UE 能 力 情 况 进 行 流程 判定 。 例 如 ，UE 支持 的 协 
议 版 本 、 支 持 的 系统 和 频带 信息 、 接 收发 射 能 力 〈 如 单 / 双 工 ， 双 接收 机 ) 、 在 各 系统 的 测 
量 和 切换 能 

eNodeB 支持 Multi - band 场景 下 的 切换 。Multi - band 场景 是 指 一 个 小 区 的 载波 频率 同 
时 属于 多 个 Band， 比 如 Band38 的 频段 范围 为 Band41 的 子 集 ， 那 么 Band38 的 小 区 可 以 配置 
为 Band38 + Band41 的 多 Band 小 区 。 

源 eNodeB 在 选择 测量 频 点 和 目标 小 区 时 ， 需 要 判断 邻 区 所 属 的 Band， 只 会 选择 UE X 
持 的 Band 启动 测量 。 在 判断 邻 区 Band 时 ， 主 Band 和 从 Band 都 需要 判断 。 在 选择 切换 目标 
小 区 时 也 是 如 此 。 在 Multi - band 场景 下 ， 建 议 全 网 主 Band 保持 一 致 。 

UE 能 力 可 以 由 MME 告知 eNodeB ， 当 MME 没有 将 UE 能 力 信 息 告知 eNodeB 时 ，eNo- 
deB 会 在 空 口 发 起 UE 能 力 查询 ，UE 通过 UECapabilityInformation 正 ， 将 自己 的 能 力 告 知 
eNodeB 。 


4.4.3 重 定向 方式 


重 定向 是 一 种 实现 UE 转移 的 策略 ， 是 广义 范围 内 的 切换 方法 中 的 一 种 。 当 需要 执行 切 
换 过 程 时 ， 由 于 设备 原因 导致 无 法 实现 切换 过 程 ，eNodeB 通过 给 UE 下 发 RRC Connection 
Release 消息 ， 同 时 携带 异 频 或 异 系统 邻 区 的 频 点 ， 让 UE 到 异 频 或 异 系统 邻 区 发 起 随机 接 
人 并 重新 进行 业务 ， 达 到 UE 在 小 区 间 转 移 的 目的 。 重 定向 方式 省 略 了 向 邻 区 发 出 切换 请 求 
的 过 程 ， 与 真正 切换 方式 相 比 ， 在 于 处 理 UE 转移 的 方式 不 同 。 

重 定向 方式 分 为 两 种 : 非 切 换 原因 触发 的 重 定向 和 切换 原因 触发 的 重 定 问 。 

1. 非 切 换 原 因 触 发 的 重 定向 

非 切 换 原 因 触 发 的 重 定向 包括 基于 负载 控制 、 基 于 S1 故障 和 基于 MME 过 载 的 重 定向 。 
非 切 换 原因 触发 的 重 定向 通常 是 处 于 紧急 场景 ， 所 以 为 了 减少 测量 时 间 ， 采 用 盲 重 定向 流 
程 。 非 切换 原因 触发 的 盲 重 定 疝 对 目标 系统 和 频 点 选取 ， 与 切换 原因 触发 的 育 切 换 / 育 重 定 
向 流程 不 同 。 

非 切 换 原因 触发 的 盲 重 定向 ， 按 如 下 原则 选择 目标 频 点 : 

如 果 eNodeB 获取 到 UE 的 SPID 信息 ， 则 选取 SPID 配置 中 的 最 高 优先 级 系统 和 频 点 。 
并 在 重 定向 命令 中 携带 专 有 优先 级 (idleModeMobilityControlInfo ) 。 如 果 当 前 服务 小 区 所 在 频 
点 即 为 最 高 优先 级 ， 那 么 选择 次 高 优先 级 的 系统 和 频 点 。 同 时 ， 携 带 的 专 有 优先 级 信息 中 ， 
最 高 优先 级 频 点 和 次 高 优先 级 频 点 优先 级 要 进行 优先 级 交换 。 

如 果 核 心 网 未 下 发 SPID 信息 或 者 基于 SPID 的 频 点 优先 级 未 配置 ， 则 在 其 他 所 有 优先 级 
配置 中 ， 选 取 最 高 优先 级 的 系统 和 频 点 。 如 果 当 前 服务 小 区 所 在 频 点 即 为 最 高 优先 级 ， 那 么 
选择 次 高 优先 级 的 系统 和 频 点 作为 重 定 向 目标 频 点 ， 同 时 将 服务 小 区 频 点 与 次 高 优先 级 频 点 
交换 顺序 ， 重 定向 命令 中 携带 的 专用 优先 级 (idleModeMobilityControlInfo〉 将 包含 交换 后 的 
结果 。 如 果 服 务 小 区 频 点 不 为 最 高 优先 级 频 点 ， 直 接 选 取 最 高 优先 级 频 点 作为 重 定向 目标 频 
点 ， 同 时 不 携带 专用 优先 级 。 空 闲 态 的 频 点 优先 级 配置 信息 ， 请 参见 《空闲 态 管理 特性 参 

88 









































































































































数 描述 》。 

基于 MME 过 载 的 重 定向 选择 目标 频 点 时 ， 只 选择 异 系统 频 点 。 因 为 系统 内 eNodeB 所 
连接 的 MME 可 能 为 同一 个 MME 或 MME Pool， 达 不 到 降低 MME 负载 的 作用 。 

2. 切换 原因 触发 的 重 定向 

切换 的 触发 原因 按照 同 频 、 异 频 和 异 系统 划分 ,详细 描述 可 以 参见 后 文 。 切 换 原因 触发 
的 重 定向 应 用 于 异 频 / 异 系统 切换 流程 。 

异 频 / 异 系统 切换 中 触发 重 定向 的 原因 在 于 设备 支持 能 力 不 足 ,设备 包括 网 络 侧 和 UE. 
如 果 网 络 侧 和 UE 都 支持 异 频 / 异 系统 切换 能 力 时 ， 可 采用 切换 的 方式 实现 异 频 / 异 系统 间 的 
切换 ， 而 不 采用 重 定向 方式 来 实现 。 因 此 切换 触发 的 重 定向 方式 是 一 个 系统 设备 逐渐 成 熟 的 
过 渡 解 决 方案 。 

在 异 系 统 切 换 中 的 对 端 网 络 设 备 ， 如 UTRAN 或 CERAN 等 ,通常 是 部 署 成 熟 的 网 络 ， 
可 能 不 文 持 EE -UTRAN 向 其 进行 切换 ， 就 不 能 采用 切换 方式 实现 异 系统 切换 ， 只 能 采用 重 
定向 方式 来 完成 UE 在 系统 间 的 转移 。 因 此 需 提 前 收集 网 络 侧 能 力 信息 ， 选 择 配 置 使 用 切换 
方式 还 是 重 定向 方式 ， 并 在 参数 HoModeSwitch 开启 相应 的 切换 策略 。 当 切换 方式 和 重 定向 
方式 都 开启 时 ，eNodeB 会 优先 选用 切换 方式 。 

当 异 系统 间 执 行 切 换 时 ， 通 过 UE 能 力 查询 ，eNodeB 判断 出 UE 不 支持 异 系统 测量 或 切 
换 能 力 ， 则 对 UE 下 发 RRC Connection Release 信 令 ， 并 携带 日 标 小 区 的 频 点 信息 ， 采 用 重 
定向 方式 ,使 UE 重 定向 到 目标 频 点 。eNodeB 对 于 UE 测量 和 切换 能 力 的 判定 是 自 适 应 的 ， 
不 需要 进行 配置 。 

在 UE 上 报 的 UECapabilityInformation TE 中 携带 的 FGI (FeatureGroupIndicators ) ， 表 明 
UE 对 于 异 频 / 蜡 系统 的 测量 能 力 和 切换 能 力 。 在 异 频 / 噶 系统 切换 过 程 中 ,， 若 UE 不 支持 异 
频 / 异 系统 测量 能 力 ，eNodeB 可 以 通过 育 切 换 流程 或 育 重 定向 流程 使 UE 转移 到 邻 区 。 

目前 eNodeB 支持 向 UTRAN 和 GERAN 系统 快速 重 定向 功能 ， 此 功能 通过 参数 Redi- 
rectSwitch 开启 。 当 相应 的 子 开关 开启 后 ，eNodeB 会 在 重 定向 命令 中 携带 对 应 系统 目标 小 区 
的 系统 消息 ， 免 去 读 取 小 区 系统 消息 的 时 间 ， 使 UE 更 快 地 接 入 目标 网 络 。 只 有 支持 R9 版 
本 协议 以 上 的 终端 才 文 持 快速 重 定向 功能 。 

















































































































45 同 频 切换 


TD - LTE 系统 内 的 同 频 切 换 可 分 为 以 下 三 个 步骤 : 

1. 切换 测量 

根据 eNodeB 下 发 测量 控制 消息 ，UE 进行 测量 ， 当 同 频 邻 区 质量 满足 所 配置 的 A3 事件 
的 触发 条 件 ，UE 将 向 eNodeB 发 送 测量 结果 。 

2. 切换 决策 

eNodeB 生成 切换 目标 小 区 列表 ， 并 对 测量 结果 进行 评估 判决 。 

3. 切换 执行 

执行 服务 小 区 向 目标 小 区 的 切换 。 

TD -LTE 系统 同 频 切换 触发 的 原因 有 两 个 ， 基 于 覆盖 与 基于 负载 的 同 频 切换 ， 除 了 触 
发 原因 有 所 不 同 外 ， 其 他 流程 都 是 相同 的 。 
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基于 覆盖 的 切换 ， 当 UE 建立 无 线 承 载 时 ，eNodeB 将 向 UE 发 送 Measurement Configura- 
tion 消息 ， 此 消息 包含 同 频 测量 的 相关 配置 ，UE 据 此 执行 相关 测量 。 当 UE 离开 服务 小 区 到 
达 邻 区 时 ,测量 到 同 频 邻 区 质量 高 于 服务 小 区 质量 ， 且 满足 门限 要 求 时 ， 将 触发 基于 和 覆盖 的 
同 频 切 换 。 基 于 窗 盖 的 同 频 切 换 功 能 由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开 关 控 制 。 

基于 负载 的 切换 ， 当 服务 小 区 负载 达到 同 频 负 载 平衡 门限 时 ，MLB 算法 将 修改 CIO, fm 
发 基于 负载 的 同 频 切换 。 修 改 CIO 过 程 如 下 : 服务 小 区 向 目标 小 区 发 送 CIO 修改 请 求 ， 如 
果 目 标 小 区 响应 成 功 ， 则 服务 小 区 与 目标 小 区 同时 修改 CIO. eNodeB 利用 新 的 CIO 和 边缘 
UE 上 报 的 位 置信 息 ， 将 边缘 UE 切换 到 同 频 邻 区 中 。 

基于 负载 的 同 频 切 换 选 择 的 是 小 区 边缘 UE。 边 缘 UE 由 小 区 间 干 扰 协 调 特 性 决定 。 


4. 5.1 同 频 切换 测量 


基于 覆盖 与 基于 负载 的 同 频 切换 ,虽然 触发 原因 不 同 , 但 除 CIO 外 ， 其 他 的 测量 配置 
信息 是 相同 的 。 

同 频 测量 结果 是 eNodeB 判决 是 否 进 行 同 频 切 换 的 依据 。UE 建立 无 线 承 载 时 ，eNodeB 
通过 RRC Connection Reconfiguration 消息 下 发 Measurement Configuration。 在 UE 处 于 连接 态 
或 完成 切换 后 ，eNodeB 判断 对 UE 已 有 的 测量 配置 是 否 进行 更 新 ， 若 需要 则 通过 RRC Con- 
nection Reconfiguration 消息 下 发 更 新 或 部 分 更 新 的 Measurement Configuration; 否则 不 下 发 ， 
沿用 原 测量 配置 信息 。UE 依照 提供 的 测量 配置 信息 开始 对 相应 频 点 上 的 所 有 人 能够 在 UE 测 
量 范 围 的 小 区 进行 测量 ， 者 测量 结果 满足 事件 A3 触发 条 件 ， 并 在 延迟 触发 时 间 内 都 满足 该 
触发 条 件 ，UE 将 测量 结果 进行 上 报 ; 否则 ， 当 测量 结果 满足 事件 A3 触发 条 件 后 ， 由 于 信 
号 质量 下 降 满足 事件 取消 条 件 ， 并 在 延迟 触发 时 间 内 都 满足 该 取消 条 件 ，UE 将 取消 测量 结 
果 的 上 报 。 

1. 同 频 测量 配置 

用 于 同 频 切 换 测 量 配置 的 Measurement Configuration 消息 主要 包含 以 下 基本 测量 配置 

























































































(1) 同 频 测 量 对 象 
同 频 测量 对 象 包含 测量 的 频 点 信息 和 测量 带宽 ( MeasBandWidth)， 以 及 针对 频 点 配置 
的 频率 偏 置 QoffsetFreq 

(2) 报告 配置 

针对 每 个 测量 对 象 ， 配 置 同 频 切 换 事件 A3 的 相关 参数 ， 包 括 : 

D 同 频 邻 区 偏 置 值 (IntraFreqHoA3 Offset) ; 

© SY (IntraFreqHoA3Hyst); 

© 延迟 触发 (IntraFreqHoA3TimeToTrig ) ; 

(Q 触发 量 (IntraFreqHoA3TrigQuan ) ; 

© 最 大 上 报 小 区 个 数 (IntraRATHoMaxRpriCell) ; 

© 事件 转 周 期 报告 间隔 〈IntraFreqHoRprtInterval ) ; 

D 切换 事件 转 周期 报告 次 数 (IntraRATHoRprtAmount ) ; 

®© 上 报 量 (IntraFreqHoA3RpriQuan)。 

在 建立 承载 时 ， 测 量 控制 消息 中 的 IntraFreqHoA3Offset 选择 所 有 QCI 中 最 小 的 值 下 发 ， 
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IntraFreqHoA3Hyst 和 IntraFreqHoA3TimeToTrig 选择 该 QCI 对 应 的 值 下 发 。 再 建立 其 他 新 的 承 
载 时 ， 如 果 该 QCI 所 对 应 的 IntraFreqHoA3 Offset 不 小 于 已 下 发 的 测量 控制 消息 中 的 该 参数 值 
时 ,测量 控制 不 刷新 。 

(3) 测量 量 配 置 

测量 量 配 置 包含 层 三 滤波 系数 EutranFilterCoeffRSRP 和 EutranFilterCoeffRSRQ。 

2. 事件 A3 的 触发 

同 频 切换 通过 事件 A3 触发 ， 且 事件 上 报 方式 采用 事件 转 周 期 的 上 报 方式 。 

事件 A3 的 触发 ， 即 邻 区 质量 高 于 服务 小 区 一 定 偏 置 值 。 参 照 3GPP 协议 36. 331 规定 事 
件 A3 的 判决 公式 。 

触发 条 件 : M + 0, +O. -Hys>M +O, +O + Off 

取消 条 件 : M +O, +O. +Hys<Ms+0, +O + 0ff 

公式 中 的 变 量 有 如 下 定义 : 

有 ,是 邻 区 测量 结果 ; 

0, 是 邻 区 频率 的 特定 频率 偏 置 ， 由 参数 QoffsetFreq 决定 ， 此 参数 在 测量 控制 消息 的 测 
量 对 象 中 下 发 ; 

,是 邻 区 的 特定 小 区 偏 置 ， 由 参数 CellIndividualOffset 决定 。 当 该 值 不 为 零 ， 此 参数 在 
测量 控制 消息 中 下 发 ; 否则 当 该 值 为 零 时 不 下 发 ， 公 式 计算 时 默认 取 值 为 0，eNodeB 将 根 
据 小 区 负载 情况 临时 修改 邻 区 与 服务 小 区 的 CI0， 触 发 基于 负载 的 同 频 切 换 ，; 

有 .是 服务 小 区 的 测量 结 

0 是 服务 小 区 的 特定 频率 偏 置 ， 由 参数 QoffsetFreq 决定 ， 此 参数 在 测量 控制 消息 的 测 
量 对 象 中 下 发 ; 

0. 是 服务 小 区 的 特定 小 区 偏 置 ， 由 参数 CellSpecificOffset 决定 。 此 参数 在 测量 控制 消息 
中 下 发 ; 

Hys 是 事件 A3 迟滞 参数 ， 由 参数 IntraFreqHoA3Hyst 决定 ， 在 测量 控制 消息 中 下 发 ; 

Off 是 事件 A3 偏 置 参数 ， 由 参数 IntraFreqHoA30Offset 决定 。 该 参数 针对 事件 A3 设置 ， 
用 于 调节 切换 的 难 易 程 度 ， 该 值 与 测量 值 相 加 用 于 事件 触发 和 取消 的 评估 。 此 参数 在 测量 控 
制 消息 的 测量 对 象 中 下 发 ， 可 取 正 值 或 负 值 ， 当 取 正 值 时 ， 此 时 增加 事件 触发 的 难度 ， 延 绥 
切换 ; 当 取 负 值 时 ， 此 时 降低 事件 触发 的 难度 ， 提 前 进行 切换 。 

用 于 事件 A3 评估 判决 的 M AI M. 测 量 量 类 型 ， 由 参数 IntraFreqHoA3TrigQuan 决定 ， 该 
值 由 3GPP 协议 36. 331 规定 在 测量 控制 中 的 报告 配置 中 给 出 ， 可 选 类 型 为 RSRP 或 RSRQ。 
如 配置 Hys J 2dB, Off 为 2dB， 通 过 检测 发 现 当 UE 在 源 小 区 和 目标 小 区 间 切 换 时 ， 总 是 出 
现 源 小 区 信和 号 快速 下 降 ， 目 标 小 区 信和 号 很 快 上 升 的 情况 。eNodeB 希望 加 快 切 出 速率 N 
务 小 区 配置 了 0. 为 -1 dB， 对 目标 小 区 配置 了 0,, 为 1 dB， 加 快 切入 速率 。 同 频 切换 无 需 
率 偏 置 即 0 与 0, 取 值 0 dB, RAER A3 事件 触发 判决 公式 为 : M. +0 +1-2>M.+0-1 
+2。 计 算 后 ， 目 标 小 区 仅 比 服务 小 区 高 上 2 dB， 即 可 满足 A3 的 触发 条 件 。 

事件 A3 触发 机 制 原理 如 图 4-9 所 示 ， 当 事件 A3 在 延迟 触发 时 间 In- 
traFreqHoA3TimeToTrig 内 都 满足 触发 条 件 ， 则 UE 对 事件 A3 进行 事件 转 周 期 的 上 报 ， 若 事 
fF A3 在 延迟 触发 时 间 IntraFreqHoA3TimeToTrig 内 满足 取消 条 件 ， 则 取消 对 事件 A3 的 事件 
转 周期 上 报 。 涉 及 上 报 的 相关 参数 有 : 
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同 频 切换 事件 A3 的 上 报 量 (IntraFreqHoA3RpriQuan) ， 即 事件 A3 触发 满足 上 报 条 件 后 
的 小 区 测量 量 上 报 类 型 。 

同 频 切 换 事 件 转 周 期 报告 间隔 (IntraFreqHoRprtInterval) ， 即 A3 事件 触发 满足 上 报 条 件 
后 的 报告 周期 。 该 参数 用 于 控制 UE 上 报 测 量 结果 的 频率 ,减少 空中 信 令 流量 。 

系统 内 切换 满足 事件 条 件 的 最 大 上 报 小 区 个 数 (IntraRATHoMaxRprtCell) ， 即 LTE 系统 
内 同 频 切换 满足 事件 A3 条 件 的 最 大 上 报 小 区 个 数 ， 其 上 报 小 区 按照 事件 A3 触发 量 的 质量 
大 小 进行 排序 。 

系统 内 切换 事件 转 周期 报告 次 数 由 参数 IntraRATHoRprtAmount 决定 。 切 换 事 件 转 周期 
报告 次 数 用 于 限制 报告 次 数 ， 减 少 无 谓 的 重 试 切换 次 数 。 
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图 4-9 事件 A3 触发 机 制 





3. 同 频 切 换 决策 

同 频 切换 决策 是 由 eNodeB 控制 并 执行 ， 主 要 对 UE 上 报 结果 进行 评估 决策 的 过 程 。 当 
eNodeB 接收 到 UE 发 送 的 测量 报告 后 ， 获 取 满 足 事件 A3 条 件 的 小 区 ， 生 成 切换 目标 小 区 列 
表 。 针 对 生成 切换 目标 小 区 列表 进行 小 区 过 滤 ， 对 目标 小 区 列表 中 Intra - eNodeB 和 Inter - 
eNodeB 小 区 测量 结果 相同 情况 下 ， 进 行 Intra - eNodeB 小 区 的 优先 排序 处 理 ， 优 先 实现 Intra 
-eNodeB 小 区 的 切换 ， 以 减少 Inter — eNodeB 切换 时 吾 来 的 信 令 交互 以 及 数据 转发 。 知 是 多 
个 Intra — eNodeB 小 区 测量 结果 相同 ， 则 随机 挑选 小 区 切换 。 

4. 同 频 切换 执行 

同 频 切换 执行 是 由 eNodeB 控制 ，UE 和 eNodeB 共同 完成 路 径 转 换 的 过 程 。 执 行 完 同 频 
切换 ，eNodeB 将 对 切换 目标 小 区 列表 中 质量 最 好 的 小 区 发 起 切换 。 根 据 判断 本 eNodeB 与 目 
标 小 区 所 属 的 eNodeB 是 否 建立 X2 链 路 以 及 是 否 同 属于 同一 MME， 选 择 从 X2 接口 发 起 切 
换 或 S1 接口 发 起 切换 ， 如 果 向 目标 小 区 发 起 切换 成 功 ， 目 标 eNodeB (通过 X2 发 起 切换 ) 
或 MME (通过 S1 发 起 切换 ) 完成 DL Data Forwarding， 且 返回 Release Resource 消息 ， 源 
eNodeB 释放 相关 资源 。 如 果 向 目标 小 区 发 起 切换 失败 ，UE 进行 小 区 选择 ， 再 对 所 选 小 区 发 
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起 RRC 连接 重建 过 程 ， 重 新 接 人 所 选 小 区 。 

5. 切换 失败 重 试 

同 频 切 换 准 入 失败 后 ，eNodeB 重新 尝试 切换 目标 小 区 列表 中 下 一 个 质量 最 好 小 区 。 若 
本 轮 目标 小 区 列表 都 尝试 完 ， 则 等 待 下 一 轮 事件 转 周期 报告 ， 进 行 下 一 轮 目标 小 区 列表 的 切 

尝试 。 在 切换 尝试 过 程 中 ， 将 对 非 资源 准 入 失败 的 小 区 进行 惩罚 ， 不 再 向 惩罚 的 目标 小 区 
发 起 切换 请 求 。 这 样 可 以 提高 切换 成 功率 并 降低 由 于 切换 失败 带 来 的 掉 话 。 

在 切换 过 程 中 ， 由 于 空 口传 输 失败 造成 切换 流程 失败 ，UE 重建 回 源 小 区 时 ，eNodeB 会 
继续 对 UE 新 发 送 的 测量 报告 进行 切换 尝试 。 如 果 切 换 尝 试 为 同一 目标 小 区 ，UE 将 向 这 个 
目标 小 区 进行 切换 重 坛 。 如 果 UE 在 同一 个 目标 小 区 连续 切换 重 试 10 次 ， 都 出 现 空 口传 输 
失败 而 引起 切换 流程 失败 。 对 于 此 UE，eNodeB 将 不 再 向 重 试 的 目标 小 区 发 起 切换 请 求 。 防 
止 由 于 异常 原因 导致 的 掉 话 率 上 升 。 


4. 5.2 同 频 切换 信 令 流程 


TD -LTE 系统 的 切换 依靠 eNB 下 发 的 测量 控制 与 UE 上 报 的 测量 来 执行 ， 同 频 切 换 包 
括 同 eNodeB 切换 ， 同 MME 的 异 eNodeB 切换 ， 跨 MME 的 异 eNodeB 切换 场景 。 对 于 后 两 种 
场景 依据 eNodeB 间 是 否 建 立 X2 接口 ， 切 换 信 令 流 程 略 有 不 同 。 同 MME 的 异 eNodeB 切换 
信 令 流程 如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 同 MME 异 eNodeB 间 的 同 频 切 换 信 令 
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E] MME 异 eNodeB 间 的 同 频 切换 信 令 流程 如 下 : 

1) 在 无 线 承 载 建立 时 ， 源 eNodeB F Z RRC Connection Reconfiguration 至 UE， 其 中 包 
含 源 eNodeB 配置 的 Measurement Configuration ， 用 于 控制 UE 连接 态 的 测量 过 程 。 

2) UE 根据 测量 结果 上 报 Measurement Report, 

3) 源 eNodeB 根据 测量 报告 进行 切换 决策 。 

4) 当 源 eNodeB 决定 切换 后 ， 源 eNodeB 发 出 HandoverRequest 消息 给 目标 eNodeB ， 通 
知 目标 eNodeB 准备 切换 。 

5) 目标 eNodeB 进行 准 入 判断 ， 若 判断 为 资源 准 入 ， 再 由 目标 eNodeB 依据 EPS 的 QoS 
信息 执行 准 入 控制 。 

6) 目标 eNodeB 在 LIZL2 准备 切换 并 对 源 eNodeB 发 送 Handover Request Ack 消息 ， 当 
源 eNodeB 接 到 Handover Request Ack 消息 时 ， 或 当下 行 链 路 中 的 RRC Connection Reconfigu- 
ration 消息 包含 了 Mobility Control Information 时 ， 数 据 开 始 转发 。 

7) W eNodeB F Z RRC Connection Reconfiguration 包含 Mobility Control Information 至 UE, 
指示 切换 开始 。 

8) UE 进行 目标 eNodeB 的 随机 接 和 人 过程， 完成 UE 与 目标 eNodeB 之 间 的 上 行 同步 。 

9) 当 UE 成 功 接 入 目标 小 区 时 ，UE 发 送 RRC Connection Reconfiguration Complete 给 目 
ER eNodeB ， 指 示 切 换 流程 已 经 结束 ， 目 标 eNodeB 可 以 发 送 数据 给 UE 了。 

10) 执行 下 行 数 据 路 径 转 换 过 程 。 

11) 目标 eNodeB 通过 发 送 UE CONTEXT RELEASE 消息 通知 源 eNodeB 切换 成 功 ， 并 触 
发 源 eNodeB 的 资源 释放 。 

12) 收 到 UE CONTEXT RELEASE 消息 ， 源 eNodeB 将 释放 UE 上 下 文 相 关 的 无 线 资 源 与 
控制 面 资源 。 

对 于 无 X2 接口 的 同 MME 的 异 eNodeB 切换 ， 两 eNodeB 间 的 交互 信 令 以 及 缓存 的 转发 
数据 通过 间接 通道 S1 接口 进行 传输 ; 如 果 有 X2 接口 跨 MME 的 异 eNodeB 切换 ， 两 eNodeB 
间 的 交互 信 令 将 由 S1 接口 和 核心 网 间接 传输 ， 数 据 转发 由 X2 接口 进行 。 


4.5.3. 切换 失败 RRC 重建 


当 切 换 失 败 后 ，UE 进行 小 区 选择 ， 再 发 起 RRC Connection Reestablishment 过 程 ， 重 新 
接 入 所 选择 小 区 。 所 选 小 区 为 Prepared cell， 重 建 才 可 能 成 功 。 
重建 流程 按照 结果 分 为 重建 成 功 与 重建 失败 。 重 建成 功 的 具体 流程 如 图 4-11 所 示 。 
UE 向 Prepared cell 所 属 eNodeB 发 送 RRC Connection Reestablishment Request 消息 ， 请 求 
RRC 连接 重建 。eNodeB 向 UE 返回 RRC Connection Reestablishment 消息 ， 同 意 RRC 连接 重 
建 。UE 完成 重建 后 ， 返 回 完 成 指令 RRC Connection Reestablishment Complete。 
若 重 建 失败 ， 则 UE 进入 空闲 态 。 重 建 失败 的 具体 流程 如 图 4-12 所 示 。 
UE 向 Prepared cell 所 属 eNodeB 发 送 RRC Connection Reestablishment Request 消息 ， 请 求 
RRC 连接 重建 。eNodeB 向 UE 返回 RRC Connection Reestablishment Reject 消息 ， 拒 绝 RRC 
连接 重建 。 

94 

































































时 




















RRC Connection Reestablishment Request 












RRC Connection Reestablishment RRC Connection Reestablishment Request 


RRC Connection Reestablishment Reject 


图 4-11 RRC 连接 重建 成 功 信 令 图 4-12 RRC 连接 重建 失败 信 令 


RRC Connection Reestablishment Complete 














4.6 FYHR 


TD - LTE 系统 中 的 异 频 切换 大 致 可 以 分 为 以 下 四 个 步骤 : 

1， 异 频 测量 触发 /停止 阶段 

异 频 切换 中 ， 不 同 的 切换 原因 ， 其 测量 的 触发 与 停止 阶段 不 同 。 

2. 异 频 测量 阶段 

eNodeB 下 发 异 频 测 量 控制 ，UE 进行 异 频 测量 。 当 邻 区 质量 满足 所 配置 的 A3 或 A4 事 
件 的 触发 条 件 ，UE 将 上 报 测量 结果 。 

3. 异 频 切 换 决 策 阶段 

eNodeB 对 测量 报告 内 容 进 行 评 佑 判决 ， 生 成 切换 目标 小 区 列表 。 

4. 异 频 切 换 执 行 阶段 

执行 服务 小 区 向 目标 小 区 的 切换 。 


4.6.1 异 频 测量 的 触发 /停止 


1. 基于 覆盖 的 异 频 测量 

在 UE 处 于 连接 态 时 ，eNodeB 通过 下 发 事件 A2 的 测量 控制 ， 监 控 UE 在 服务 小 区 和 覆盖 
情况 。eNodeB 可 能 给 UE 下 发 两 类 事件 A2。 服 务 小 区 的 质量 低 于 一 定 门限 时 ，UE 上 报 触发 
异 频 测量 的 事件 A2， 将 触发 eNodeB 下 发 异 频 测量 配置 ，UE 开始 进行 异 频 测量 。 当 服务 小 
区 的 信号 质量 进一步 降低 ， 而 UE 还 没有 发 生 切 换 时 ，UE 会 上 报 触发 盲 切换 的 事件 A2, 
eNodeB 认为 服务 小 区 已 经 无 法 进行 业务 ， 将 对 UE 进行 盲 切换 。 基 于 履 盖 的 异 频 切 换 功 能 
由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开关 控制 。 

(1) 事件 A2 触发 异 频 测量 

在 基于 覆盖 的 异 频 切换 中 ， 事 件 A2 用 于 异 频 测量 的 触发 ， 表 示 服 务 小 区 的 质量 已 经 低 
于 一 定 门 限 值 。 当 事件 A2 满足 上 报 条 件 并 上 报 eNodeB 后 ， 将 触发 异 频 测量 配置 的 下 发 。 

3GPP TS 36. 331 中 ， 事 件 A2 的 判决 公式 如 下 。 

触发 条 件 : M, + Hys <Thresh 

取消 条 件 : M, - Hys > Thresh 

公式 中 的 变量 由 如 下 定义 : 

M. 是 服务 小 区 的 测量 结 

Hys 是 事件 A2 迟滞 参数 ， 由 参数 InterFreqHoA1 A2 Hyst 决定 。 

Thresh 事件 A2 的 门限 参数 ， 根 据 事件 Al A2 测量 触发 类 型 mterFreqHoA1A2TrigQuan 
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的 选择 ， 可 分 别 采 用 测量 量 RSRP 和 RSRQ 作为 事件 A2 的 评估 判决 ， 当 测量 触发 类 型 为 
RSRP 时 ， 门 限 由 参数 InterFreqHoA2ThdRSRP 决定 ; 当 测 量 触发 类 型 为 RSRQ 时 ， 门限 由 参 
数 InterF reqHoA2ThdRSRQ 决定 。 

事件 A2 触发 机 制 原理 如 图 4-13 所 示 。 对 于 用 于 异 频 测量 的 事件 A2 针对 RSRP 和 
RSRQ 下 发 两 套 事件 A2 参数 。 当 触发 量 InterFreqHoA1A2TrigQuan 设置 为 Both 时 ， 服 务 小 区 
质量 在 迟滞 时 间 ( InterFreqHoA1 A2TimeToTrig ) 内 一 直 低 于 任 一 门限 值 Inter- 
FreqHoA2ThdRSRP 或 InterFreqHoA2ThdRSRQ 时 ， 并 满足 事件 的 上 报 条 件 ， 将 上 报 事件 A2, 
触发 eNodeB 下 发 异 频 测量 配置 。 当 触发 量 InterFreqHoA1A2TrigQuan 设置 为 RSRP 或 RSRQ 
时 IRI X a E EW ir AF) ( InterFreqHoA1 A2TimeToTrig) 内 一 直 低 于 相应 门限 值 ， 并 满 
足 事件 的 上 报 条 件 ， 将 上 报 事件 A2, 
迟滞 时 间 
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触发 事件 A2 








图 4-13 事件 A2 的 触发 机 制 





当 eNodeB 收 到 异 频 事件 A2 上 报 后， 会 下 发 异 频 测 量 事件 A3 、A4 或 者 Ag eNodeB 可 
能 在 某 些 情况 下 不 下 发 异 频 测量 的 事件 A2 。 

(2) 区 分 目标 设置 异 频 事件 A2 

eNodeB 支持 不 同 运营 商 区 分 不 同 目标 频 点 (FDD 频 点 或 TDD 频 点 ) 设置 不 同 的 事件 
A2， 起 到 优先 向 FDD 频 点 或 TDD 频 点 触发 基于 覆盖 的 切换 目的 。 

FDD 异 频 频 点 RSRP 门限 偏 置 参数 为 FddIfHoA2ThdRsrpOffset，TDD 异 频 频 点 RSRP 门 
限 偏 置 参数 为 TddIfHoA2ThdRsrpOffset。 当 偏 置 参数 FddIfHoA2ThdRsrpOffset 或 TddIf- 
HoA2ThdRsrpOffset 不 为 0 时 ，eNodeB 下 发 的 事件 A2 门限 为 原 事件 A2 门限 与 偏 置 值 之 和 。 

FDD 异 频 频 点 和 TDD 异 频频 点 的 RSRP 门限 偏 置 参数 可 以 分 开设 置 。 当 两 偏 置 值 不 同时 ， 
eNodeB 会 下 发 两 个 异 频 事件 A2 门限 。 当 UE 上 报 FDD 频 点 或 TDD 频 点 对 应 的 事件 A2 时 ， 
eNodeB 下 发 FDD 频 点 或 TDD 频 点 的 异 频 测量 。 当 两 偏 置 值 相同 时 ，eNodeB 只 会 下 发 一 个 异 




















(3) 事件 Al 停止 异 频 测量 
在 基于 窗 羡 的 异 频 切 换 中 ， 事 件 Al 用 于 停止 异 频 测量 ， 表 示 服 务 小 区 的 质量 已 经 高 于 
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一 定 门限 值 。 当 事件 Al 满足 上 报 条 件 并 上 报 eNodeB 后 ， 将 触发 异 频 测量 的 停止 。3CGPP 协 
议 36. 331 中 事件 Al 的 判决 公式 如 下 。 

触发 条 件 : M, - Hys > Thresh 

取消 条 件 : M, + Hys <Thresh 

公式 中 的 变量 由 如 下 定义 : 

M. 是 服务 小 区 的 测量 结 

Hys 是 事件 Al 人 迟滞 参数 ， 由 参数 InterFreqHoA1 A2Hyst 决定 。 

Thresh 事件 Al 的 门限 参数 ， 根 据 事 件 AL、A2 测量 触发 类 型 mterFreqHoA1A2TrigQuan 
的 选择 ， 可 采用 测量 量 RSRP 和 RSRQ 作为 事件 Al 的 测量 触发 类 型 ， 当 测量 触发 类 型 为 
RSRP 时 ， 门 限 由 参数 InterFreqHoA1ThdRSRP 决定 ; 当 测 量 触发 类 型 为 RSRQ 时 ， 门限 由 参 
数 InterF reqHoA1ThdRSRQ 决定 。 

事件 Al 触发 机 制 原理 如 图 4-14 所 示 。 当 触发 量 InterFreqHoA1A2TrigQuan 设置 为 Both 
HJ, IRID X J r fE 35 WJ [3] (InterFreqHoA1A2TimeToTrig) 内 一 直 高 于 任 一 门限 值 Inter- 
FreqHoA1ThdRSRP 或 PnterFreqdHoA1ThdRSRQ ， 并 满足 事件 的 上 报 条 件 ， 都 将 上 报 事件 Al 。 
当 触 发 量 PnterFreqHoA1A2TrigQuan 设置 为 RSRP 或 RSRQ 时 ， 服 务 小 区 质量 在 迟 清 时 间 
(InterFreqHoA1 A2TimeToTrig) 内 一 直 高 于 相应 门限 值 并 满足 事件 的 上 报 条 件 将 上 报 事 
件 Al。 若 RSRP 和 RSRQ 都 曾经 满足 事件 A2 的 条 件 ， 并 上 报 给 eNodeB ， 则 需要 小 区 的 
RSRP 和 RSRQ 同时 大 于 各 自 门限 值 ， 才 能 停止 异 频 测量 。 
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图 4-14 事件 Al 的 触发 机 制 











在 停止 基于 禾 盖 的 异 频 测量 时 ， 并 不 会 停止 其 他 的 测量 GAP， 只 有 当 所 有 测量 GAP 都 
停止 时 ， 才 会 停止 测量 GAP 的 配置 。 

为 了 保证 事件 Al 能 正常 停止 基于 覆盖 的 异 频 测量 ， 事 件 Al 的 门限 应 该 高 于 事件 A2 的 
门限 。 特 别 在 配置 有 FDD 异 频频 点 或 TDD 异 频频 点 RSRP 门限 偏 置 参 数 时 ， 事 件 Al 的 门 
限 不 能 小 于 事件 A2 门限 和 偏 置 参数 之 和 。 
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(4) 事件 A2 fh Bi UJ 

基于 禾 盖 的 异 频 切 换 特 性 中 ，eNodeB 会 下 发 盲 切换 事件 A2， 监 控 服 务 小 区 信号 进一步 
降低 ，UE 没有 及 时 切换 的 情况 。 

当 参 数 HoAlgoSwitch 中 子 开 关 EmclInterFreqBlindHoSwitch 打开 ，UE 上 报 育 切 换 事 件 A2 
时 ，eNodeB 可 以 选择 异 频 目标 ， 否 则 eNodeB 不 选择 异 频 目 标 。 

当 参 数 HoAlgoSwitch 中 子 开 关 EmcBlindHoA1 Switch 打开 时 ，eNodeB 会 下 发 育 切 换 事件 
Al ， 用 于 解除 服务 小 区 信号 进一步 降低 的 情况 。eNodeB 可 以 在 切换 准备 流程 中 记录 UE 上 
| A2， 并 在 切换 准备 失败 后 处 理 。 基 于 覆盖 的 场景 ，eNodeB 在 处 理 育 切 换 流 

旦 前 ， 收 到 UE 上 报 的 育 切 换 事 件 Al ， 将 停止 处 理 育 切换 流程 。 在 下 发 育 切 换 事 件 A2 时 ， 
i ZA FREIRE A, 用 于 解除 服务 小 区 信号 进一步 降低 的 情况 。 基于 和 覆盖 的 
场景 ，eNodeB 在 处 理 讶 切换 流程 前 ， 收 到 UE 上 报 的 讶 切换 事件 Al， 将 停止 事件 A2 测量 。 

育 切 换 事件 A2 RSRP 门限 由 参数 BlindHoA1A2ThdRsrp 决定 ，RSROQ 门限 由 参数 Blind- 
HoA1A2ThdRsrq 决定 ， 盲 切换 事件 Al 参数 门限 取 值 与 盲 切换 事件 A2 参数 门限 取 值 相同 。 

育 切 换 事 件 A2 除了 可 以 触发 异 频 讶 切换 流程 外 ， 还 可 能 触发 异 系统 育 切 换 流程 。 两 者 
共用 盲 切换 事件 A2 门限 参数 。 

育 切 换 事件 A1/A2 的 其 他 参数 由 异 系 统 A1A2 相关 参数 决定 ， 触 发 量 由 参数 InterRa- 
tHoAl A2TrigQuan 次 年 $ AF R r ( Hys) 由 参数 InterRatHoA1 A2Hyst 决 定 ， H [š] iÉ W 
(Time toTrigger) 由 参数 InterRatHoA1 A2TimeToTrig 决定 。 

在 下 面 两 个 场景 ，eNodeB 只 下 发 育 切 换 事 件 A2， 不 下 发 测量 事件 A2: UE 不 支持 异 频 
测量 、 配 置 的 测量 事件 A2 门限 低 于 育 切 换 事 件 A2 门限 。 

由 于 触发 育 切换 的 事件 A2 代表 服务 小 区 不 能 保证 业务 的 紧急 情况 ， 所 以 在 异 频 盲 切换 
流程 中 只 会 选择 重 定 问 流程 。 男 外 ， 当 上 报 盲 切换 事件 A2 的 UE 有 VoIP 业务 时 ，eNodeB 
将 不 执行 蜡 频 重 定向 。 

2. 基于 负载 的 异 频 测量 

触发 与 停止 基于 负载 的 异 频 测 量 是 由 MLB 算法 决定 的 。 当 服务 小 区 负载 达到 异 频 负载 
平衡 门限 时 ，MLB 算法 将 根据 UE 的 频 点 支持 能 力 、ARP 以 及 占用 资源 情况 选择 一 定数 量 
的 UE 进行 基于 负载 的 异 频 测 量 ， 激 活 测量 GAP。 目 标 小 区 也 是 由 MLB 算法 提供 。 源 eNo- 
deB 根据 MLB 算法 提供 的 UE 与 目标 小 区 信息 下 发 测量 配置 消息 。 

在 触发 基于 负载 的 异 频 测量 时 ， 寿 发 现 测量 GAP 已 被 激活 且 包 含 了 其 他 的 测量 GAP, 
则 对 MLB 算法 提供 的 信息 不 做 任何 处 理 ， 否 则 激活 测量 GAP, 

当 基 于 负载 的 测量 GAP 进行 了 较 长 时 间 ， 却 没有 触发 切换 时 ，eNodeB 将 停止 基于 负载 
的 异 频 测量 ， 在 停止 基于 负载 的 异 频 测量 时 ， 并 不 会 停止 其 他 的 测量 CAP， 只 有 当 所 有 测 
量 GAP 都 停止 时 ， 才 会 停止 测量 GAP 的 配置 。 当 育 切 换 开 关 打 开 时 ， 且 目标 小 区 为 盲 切换 
邻 区 时 ， 直 接 进 行 育 切 换 。 育 切换 开关 由 HoModeSwitch 中 的 子 开关 控制 。 

3. 基于 频率 优先 级 

基于 频率 优先 级 的 异 频 切换 用 于 低频 段 (比如 900 MHz) 频 点 向 高 频段 (比如 2600 MHz) 
频 点 的 切换 。 当 低频 段 900 MHz 有 5 MHz 带宽 ， 而 高 频段 2600 MHz 全 20 MHz 带宽 ， 且 希望 尽 
量 由 高 频段 2600 MHz 承载 业务 ， 而 频段 900 MHz 空闲 以 保证 连续 覆盖 。 在 900 MHz/2600 MHz 
同 站 同 覆 盖 或 同心 圆 覆 盖 情 况 下 ， 可 以 利用 基于 频率 优先 级 的 切换 来 实现 这 一 目的 ， 如 
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图 4-15 所 示 。 
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图 4-15 基于 频率 优先 级 的 异 频 切换 


基于 频率 优先 级 的 异 频 切 换 由 参数 FreqPriorityHoSwitch 中 的 子 开关 控制 。 

基于 频率 优先 级 的 异 频 邻 区 配置 中 参数 BlindHoPriority 必须 选取 17 ~ 32， 剩 余 优先 级 0 
~16 用 于 其 他 原因 触发 的 异 频 切换 。 

在 基于 频率 优先 级 的 异 频 切换 测量 的 触发 由 事件 Al 决定 。 当 FreqPriorityHoSwitch 中 的 
子 开关 打开 时 ， 则 eNodeB 下 发 事件 Al 的 相关 参数 。 

基于 频率 优先 级 切换 的 事件 Al 的 触发 量 类 型 由 参数 FreqPriInterFreqHoAlTrigQuan 决 
定 ， 可 采用 测量 量 RSRP 或 RSRQ 作为 事件 Al 的 测量 触发 类 型 ， 当 测量 触发 类 型 为 RSRP 
时 ， 门 限 由 参数 FreqPriInterFreqHoA1ThdRsrp 决定 ; 当 测 量 触 发 类 型 为 RSRQ 时 ， 门限 由 参 
数 FreqPrilnterFreqHoA1 ThdRsrq 决定 。 

基于 频率 优先 级 切换 的 事件 Al 的 其 他 参数 沿用 基于 覆盖 的 事件 Al 的 参数 。 

eNodeB 收 到 事件 Al 的 测量 报告 时 ， 当 基于 频率 优先 级 的 讶 切换 开关 打开 时 ， 盲 切换 开 
关 由 参数 FreqPriorityHoSwitch 中 的 子 开 关 FreqPriorIFBlindHOSwitch 控制 ， 选 择 育 切 换 优 先 级 
最 高 的 邻 区 进行 切换 。 若 基于 频率 优先 级 的 盲 切换 开关 关闭 时 ， 则 下 发 异 频 切 换 触 发 事件 
A4， 与 基于 覆盖 的 切换 类 似 。eNodeB 收 到 基于 频率 优先 级 的 事件 A4 测量 报告 时 ， 若 触发 
切换 的 小 区 育 切 换 优 先 级 为 17 ~32， 则 执行 切换 ; 否则 不 进行 切换 。 

在 下 发 异 频 切换 触发 事件 A4 的 测量 控制 和 GAP 配置 之 前 ，eNodeB 会 检查 测量 GAP 是 
否 已 被 激活 且 包 含 了 其 他 的 测量 GAP。 如 果 是 ， 则 只 下 发 事件 A4 的 测量 配置 ; 如果 不是 ， 
则 同时 下 发 事件 A4 的 测量 配置 和 CAP 配置 。 

在 基于 频率 优先 级 的 异 频 切 换 中 ， 由 事件 A2 来 停止 基于 频率 优先 级 的 异 频 测量 。 事 件 
A2 与 事件 Al 的 触发 量 保持 一 致 ， 并 与 事件 Al 同时 下 发 。 

当 基 于 频率 优先 级 切换 的 事件 A2 测量 触发 类 型 为 RSRP 时 ,门限 由 参数 FreqPrilnter- 
FreqHoA2ThdRsrp 决定 ; 当 测 量 触 发 类 型 为 RSRQ 时 , 门限 由 参数 FreqPrilnter- 
FreqHoA2ThdRsrq 决定 。 

基于 频率 优先 级 切换 的 事件 A2 的 其 他 参数 沿用 基于 覆盖 的 事件 A2 的 参数 。 启 动 测量 
后 ，eNodeB 如 果 收 到 基于 频率 优先 级 的 事件 A2 测量 报告 时 ， 将 停止 基于 频率 优先 级 的 异 频 
测量 。 在 停止 基于 频率 优先 级 的 测量 时 ， 并 不 会 停止 其 他 的 测量 CAP， 只 有 当 所 有 测量 
GAP 都 停止 时 ， 才 会 停止 测量 GAP 的 配置 。 

4. 基于 业务 的 异 频 测量 

基于 业务 的 异 频 切换 ， 应 用 到 LTE 系统 下 异 频 同 覆 盖 场 景 中 ， 实 现 对 业务 进行 分 
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层 。 通 过 此 特性 可 以 根据 业务 类 型 ， 优 先 将 某 个 QCI 业 务 建 立 到 某 个 频 点 上 。 基 于 业 
务 的 异 频 切 换 需 要 运营 商 给 出 QCI 优先 选择 的 频 点 策略 ， 并 配置 某 个 QCI 优先 接 入 的 
频 点 。 

基于 业务 的 异 频 切换 由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开关 ServiceBasedInterFreqHoSwitch 控 
制 。 当 基于 业务 的 异 频 切换 子 开关 开启 ，eNodeB 会 根据 UE 建立 的 最 高 优先 级 QCI 进行 判 
定 。 如 果 UE 建立 的 最 高 优先 级 QCI 配置 了 到 某 个 异 频频 点 的 策略 ， 则 对 应 参数 Inter- 
FreqHoState 为 允许 切换 (PERMIT_HO) ， 并 且 配 置 了 此 蜡 频频 点 的 邻 区 关系 。 

eNodeB 会 下 发 A4 的 测量 控制 。 后 续 处 理 流 程 与 基于 履 盖 的 切换 类 似 。eNodeB 下 发 A4 
测量 控制 的 同时 ， 若 发 现 测 量 GAP 已 被 激活 且 包 含 了 其 他 的 测量 GAP， 则 不 做 任何 处 理 ， 
否则 激活 测量 GAP。 当 基于 业务 的 测量 GAP 进行 了 较 长 时 间 ， 却 没有 触发 切换 时 ，eNodeB 
将 停止 基于 业务 的 异 频 测量 。 

5. 基于 上 行 链 路 质量 

基于 上 行 链 路 质量 的 异 频 切换 是 基于 上 行 信号 质量 触发 的 。 当 上 行 信号 质量 较 差 时 ， 若 
不 能 及 时 触发 切换 ， 则 容易 产生 掉 话 。 基 于 上 行 链 路 质量 的 异 频 切换 ,根据 上 行 信 号 的 
MCS (Modulation and Coding Scheme) 选择 和 1IBLER (Initial Block Error Rate) 的 判定 来 检测 
UE 是 否 发 生 上 行 链 路 质量 受 限 ， 从 而 达到 上 行 信号 质量 检测 的 目的 。 

基于 上 行 链 路 质量 的 异 频 切 换 可 以 减少 因 上 行 链 路 质量 受 限 引起 的 掉 话 ， 其 特性 功能 
关 由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开关 控制 。 当 基于 上 行 链 路 质量 的 异 频 切 换 子 开关 开启 后 ， 
eNodeB 发 现 UE 上 行 链 路 质量 受 限 ， 则 下 发 A4 的 测量 控制 。 

eNodeB 下 发 A4 测量 控制 的 同时 ， 知 发 现 测量 GAP 已 被 激活 且 包 含 了 其 他 的 测量 GAP, 
则 不 做 任何 处 理 ， 否 则 激活 测量 GAP, 

启动 GAP 测量 后 ， 如 果 eNodeB 发 现 UE 上 行 信号 质量 恢复 ， 将 停止 基于 上 行 链 路 质量 
的 异 频 测 量 。 在 停止 基于 上 行 链 路 质量 的 异 频 测 量 时 ， 并 不 会 停止 其 他 的 测量 GAP, RA 
当 所 有 测量 GAP 都 停止 时 ， 才 会 停止 测量 GAP 的 配置 。 

当 eNodeB 发 现 UE 上 行 链 路 质量 进一步 变 差 ， 但 没有 收 到 UE 上 报 A4 测量 报告 时 ， 
eNodeB 会 判决 UE 的 上 行 质量 严重 受 限 ， 可 能 会 产生 掉 话 。 此 时 eNodeB 将 进入 盲 切换 流 
程 。 此 时 育 切 换 流程 只 会 选择 重 定 向 流程 。 


4. 6.2” 异 频 测 量 


当 需 要 进行 异 频 测 量 时 ，eNodeB 将 下 发 包含 异 频 测量 配置 的 Measurement Configuration, 
UE 按照 消息 内 容 执行 异 频 测 量 ， 测 量 触 发 异 频 切换 的 事件 A4 相关 信息 ， 当 满足 事件 A4 fih 
发 条 件 时 ， 则 进行 上 报 。 异 频 测 量 结果 是 eNodeB 判决 是 否 进行 异 频 切 换 的 依据 。 

异 频 测量 主要 包括 : 异 频 测量 配置 、 测 量 GAP 的 激活 和 事件 A4 的 触发 及 上 报 。 

1. 异 频 测 量 配置 

异 频 切换 的 测量 配置 (Measurement Configuration ) 主要 包含 以 下 基本 测量 配置 信息 ， 其 
中 对 于 每 个 频 点 信息 配置 测量 对 象 ， 对 每 个 测量 对 象 可 配置 一 套 或 多 套 报 告 配 置 ; 

(1) 异 频 测量 对 象 

异 频 测量 对 象 包含 测量 的 频 点 信息 DIEarfen 和 测量 带宽 (MeasBandWidth) ， 以 及 针对 
频 点 配置 的 频率 偏 置 ( QoffsetFreq ) 。 
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(2) 报告 配置 

针对 每 个 测量 对 象 ， 配 置 异 频 切换 事件 A4 的 相关 参数 包含 ; 

O 异 频 切 换 门限 ， 由 触发 原因 和 配置 项 确定 ; 

© FMH yr 〈InterFreqHoA4Hyst) ; 

© FHKE (InterFreqHoA4TimeToTrig) ; 

© 触发 量 ， 与 PnterFreqHoA1A2TrigQuan 一 致 ; 

O 测量 上 报 最 大 小 区 数 (IntraRATHoMaxRprtCell) ; 

© 异 频 测 量 报告 上 报 间 隔 (InterFreqHoRprtlnterval ) ; 

@ 测量 报告 上 报 次 数 (IntraRATHoRprtAmount) ; 

A4 测量 报告 上 报 类 型 (InterFreqHoA4RprtQuan ) 。 

(3) 测量 量 配 置 

测量 量 配 置 包含 了 -UTRAN RSRP 高 层 滤波 系数 EutranFilterCoeffRSRP 和 EE - UTRAN 
RSRQ 高 层 滤波 系数 EutranFilterCoeffRSRQ 。 

(4) 测量 GAP 激活 配置 

测量 GAP 模式 的 选择 由 参数 GAPPatternType 决定 。 

2. 测量 GAP 的 激活 

异 频 测量 采用 CAP 辅助 测量 的 方法 。 当 事件 A2 上 报 后 ,测量 GAP 的 相关 配置 将 包含 
在 异 频 测量 配置 的 Measurement Configuration 中 下 发 ，UE 用 以 确定 测量 GAP 的 开始 时 间 、 重 
复 周期 ， 以 及 GAP 的 宽度 ，UE 在 GAP 期 间 对 异 频 进行 测量 。 

测量 GAP 模式 由 参数 GAPPatternType 决定 ， 用 于 指示 测量 GAP 的 重复 周期 以 及 
CAP 的 宽度 ， 若 取 值 为 GAP_PATTERN_TYPE_1， 即 GAP 的 重复 周期 为 40 ms, GAP 的 
宽度 为 6ms; 若 取 值 为 GAP_PATTERN_TYPE_2， 即 GAP 的 重复 周期 为 80 ms, GAP 的 
宽度 为 6 ms。 

测量 GAP, DRX 周期 以 及 半 静 态 调 度 之 间 可 能 会 发 生 冲 突 ， 并 且 测 量 GAP 的 优先 级 最 
高 ,测量 GAP 必须 优先 执行 。 如 果 单 纯 地 优先 执行 测量 GAP， 势 必 会 对 数据 传输 造成 一 定 
影响 。 综 上 所 述 ， 需 要 对 测量 GAPADRX/ 半 静态 调度 进行 联合 设计 ， 来 解决 这 三 者 之 间 的 
冲突 问题 : 通过 调整 测量 GAP 的 起 始 时 间 ， 尽 可 能 避免 或 减少 与 DRX 和 半 静 态 调度 冲突 ， 
同时 保证 测量 CAP 的 及 时 进行 。 

3. 异 频 切换 触发 

基于 履 盖 的 异 频 切换 可 以 通过 事件 A3 、 事 件 A4 或 事件 A5 触发 ， 其 他 原因 触发 的 异 频 
切换 只 能 通过 事件 A4 触发 。 基 于 覆盖 的 异 频 切 换 的 触发 事件 配置 由 参数 InterFreqHoEvent- 
Type 决定 。 事 件 A3 、 事 件 A4 或 事件 A5 采取 事件 转 周 期 的 上 报 方式 。 

(1) 事件 A3 的 触发 

参数 InterFreqHoEventType 控制 由 事件 A3, A4 还 是 A5 触发 异 频 切换 。 事 件 A3 用 于 触 
发 异 频 切换 时 ， 事 件 A3 偏 置 参 数 由 参数 InterFreqHoA3 Offset 决定 ， 频率 偏 置 由 参数 Qoffset- 
Freg 决定 ， 其 他 事件 A3 参数 与 同 频 事件 A3 参数 相同 。 如 果 异 频 切 换 通过 事件 A3 触发 ， 则 
触发 与 停止 异 频 测量 的 测量 类 型 为 RSRP。 其 中 基于 事件 A3 的 异 频 Al RSRP 触发 门限 由 参 
数 A3InterFreqHoA1ThdRsrp 决定 ， 基 于 事件 A3 的 异 频 A2 RSRP 触发 门限 由 参数 
A3InterFreqHoA2ThdRsrp 决定 。 
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(2) 事件 A4 的 触发 

事件 A4 的 触发 ， 即 邻 区 质量 高 于 一 定 门 限 值 。 参 照 3GPP 协议 36. 331 规定 的 事件 A4 
判决 公式 如 下 。 

触发 条 件 : M, +O, +O. -Hys > Thresh 

取消 条 件 : M, +0, +O. +Hys < Thresh 

公式 中 的 变量 有 如 下 定义 : 

MM, 是 邻 区 测量 结 

0, 是 邻 区 频率 的 特定 频率 偏 置 ， 由 参数 QoffsetFreq 决定 ， 此 参数 在 测量 控制 消息 的 测 
量 对 象 中 下 发 。 

0 是 邻 区 的 特定 小 区 偏 置 ， 由 参数 CelllndividualOffset 决定 。 当 该 值 不 为 零 ， 此 参数 在 
测量 控制 消息 中 下 发 ;否则 当 该 值 为 零 时 不 下 发 ， 公 式 计 算 时 默认 取 值 为 0。 

Hys 是 事件 A4 迟 沛 参数 ， 由 参数 InterFreqHoA4Hyst 决定 ， 在 测量 控制 消息 中 下 发 。 

事件 A4 的 时 间 迟 沿 由 参数 InterFreqHoA4TimeToTrig 设置 。 邻 区 质量 在 迟滞 时 间 (In- 
terFreqHoA4TimeToTrig ) 内 一 直 高 于 任 一 门 限 值 ， 并 满足 事件 的 上 报 条 件 ， 将 上 报 事 
件 A4。 

Thresh 是 事件 A4 的 门限 参数 。 根 据 触 发 量 或 者 上 报 量 的 不 同 ， 异 频 切 换 的 门限 对 应 的 
参数 也 不 同 。 参 数 InterFreqHoA4TrigQuan 配置 成 BOTH 时 š 代表 RSRP 和 RSRQ 两 种 测量 量 
同时 下 发 。 参 数 InterFreqHoA4RprtQuan 配置 成 BOTH 时 ， 代 表 RSRP 和 RSRQ 两 种 测量 量 必 
须 同 时 满足 才 触 发 异 频 切 换 。 

事件 A4 触发 机 制 原理 如 图 4-16 所 示 ， 当 测量 量 RSRP 或 RSRQ 中 任何 一 个 触发 事 
件 A4 并 满足 上 报 条 件 ，UE 都 会 上 报 触发 该 事件 的 小 区 人 信息， 确保 异 频 切换 的 及 时 
触发 。 


























RSRQ/RSRP 











t Ë 
触发 事件 A2 触发 事件 A4 de 
图 4-16 事件 A4 触发 机 制 





根据 3GPP 协议 36.331, 事件 A4 转 周期 所 用 相关 参数 将 在 测量 控制 的 报告 配置 中 给 出 . 
异 频 切 换 事件 A4 的 上 报 量 (InterFreqHoA4RpriQuan) ， 即 A4 事件 触发 满足 上 报 条 件 后 
的 小 区 测量 量 上 报 类 型 。 
异 频 切 换 事 件 转 周期 报告 间隔 (InterFreqHoRprtInterval) ， 即 A4 事件 触发 满足 上 报 条 件 
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后 的 报告 周期 。 该 参数 控制 UE 上 报 测量 结果 的 频率 ， 减 少 空 中 信 令 流量 。 

系统 内 切换 满足 事件 条 件 的 最 大 上 报 小 区 个 数 (IntraRATHoMaxRprtCell) ， 即 LTE 系统 
内 异 频 切换 满足 事件 A4 条 件 的 最 大 上 报 小 区 个 数 。 限 制 最 大 上 报 小 区 个 数 ， 可 以 节约 空 口 
资源 。 

系统 内 切换 事件 转 周 期 报告 次 数 由 参数 PntraRATHoRprtAmount 决定 。 切 换 事 件 转 周 期 
报告 次 数 用 于 限制 报告 次 数 ， 减 少 无 谓 的 重 试 切换 次 数 。 

(3) 事件 A5 的 触发 

事件 A5 的 触发 ， 即 服务 小 区 的 质量 已 经 低 于 一 定 门限 值 ， 且 邻 区 质量 高 于 一 和 定 门 
限 值 。 

参照 3CPP 协议 36. 331 规定 的 事件 A5 判决 公式 如 下 。 

触发 条 件 : M, + Hys < Threshl H M, +0, +0. -Hys >Thresh2 

取消 条 件 : M. -Hys > Threshl sk M, +0, +0., + Hys <Thresh2 

事件 A5 用 于 触发 异 频 切换 时 ， 门 限 Threshl 与 基于 覆盖 的 异 频 切 换 事件 A2 门限 相同 ， 
门限 Thresh2 与 基于 履 善 的 异 频 切换 事件 A4 门限 相同 ， 见 表 4-7。 其 他 事件 A5 参数 与 异 频 
事件 A4 参数 保持 一 致 。 








表 4-7 事件 As 门限 列表 








触 发 量 Threshold 1 Threshold 2 
RSRP InterFreqHoA2ThdRSRP InterFreqHoA4ThdRSRP 
RSRQ InterFreqHoA2ThdRSRQ InterFreqHoA4ThdRSRQ 








4.6.3 ” 异 频 切换 决策 


当 基 于 覆盖 的 异 频 换 过 程 中 ，UE 上 报 不 支持 异 频 切换 或 测量 能 力 时 ，eNodeB 通过 下 发 
重 定向 方式 ， 使 UE 转移 到 异 频 邻 区 。 

当 UE 不 支持 异 频 测量 和 切换 ， 并 且 配 置 了 对 应 异 频 邻 区 的 盲 切换 优先 级 邻 区 时 ，eNo- 
deB 会 根据 UE 上 报 的 事件 A2 ， 通 过 下 发 RRC Connection Release 消息 ， 让 UE 育 重 定向 到 蜡 
频 邻 区 。 

当 UE 支持 异 频 测量 但 不 支持 相应 异 频 切 换 时 ，eNodeB 首先 会 下 发 相应 的 A3/A4/A5 事 
件 测量 控制 。 当 满足 A3/A4/A5 事件 触发 条 件 时 ，eNodeB 通过 下 发 RRC Connection Release 
消息 ， 让 UE 重 定 向 到 异 频 邻 区 。 

异 频 的 切换 策略 (方式 ) 可 以 选择 切换 流程 或 重 定向 流程 。 对 于 基于 履 盖 和 基于 上 行 
链 路 质量 触发 的 切换 ， 在 服务 小 区 信和 号 质量 很 差 的 情况 下 直接 触发 育 重 定向 流程 ， 不 能 选择 
育 PSHO 流程 。 

当前 eNodeB 支持 TDDZFDD 小 区 独立 配置 MME 功能 ， 此 功能 要 求 在 进行 TDD 与 FDD 
之 间 切 换 时 ， 需 同步 变更 MME。 如 果 采 用 PSHO 方式 切换 ， 不 能 触发 MME 的 变更 。 因 此 ， 
在 进行 TDD 和 FDD 小 区 之 间 的 切换 时 ， 如 果 检 查 发 现 TDD、FDD 小 区 是 独立 配置 的 MME 
(配置 了 CELLOP 中 的 CelMMECfg 参数 ) ， 那 么 只 能 选择 重 定向 方式 执行 切换 ， 不 能 选择 PS 
HO 方式 执行 切换 。 
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47 RRAV 


TD -LTE 系统 中 的 异 系统 切换 大 致 可 以 分 为 以 下 四 个 步骤 ; 

1. 异 系统 切换 测量 触发 /停止 阶段 

异 系 统 切 换 中 ， 不 同 的 切换 原因 ， 其 测量 的 触发 与 停止 阶段 不 同 。 

2. 异 系统 切换 测量 阶段 

eNodeB 下 发 异 系统 测量 控制 ，UE 进行 异 系 统 测量 。 当 异 系统 邻 区 质量 满足 所 配置 的 
B1/B2 事件 的 触发 条 件 ，UE 将 上 报 测 量 结果 。 

3. 异 系统 切换 决策 阶段 

eNodeB 对 测量 结果 进行 评 佑 判决 ， 生 成 切换 目标 小 区 列表 。 

4. 异 系统 切换 执行 阶段 

执行 服务 小 区 向 目标 小 区 的 切换 。 

基于 覆盖 、 基 于 负载 、 基 于 业务 、 基 于 上 行 链 路 质量 和 基于 距离 的 异 系统 切换 ， 除 了 触 
发 /停止 切换 测量 阶段 有 所 不 同 外 ， 其 他 流程 是 相同 的 。 


4.7.1 异 系统 测量 的 触发 /停止 


1. 基于 覆盖 

在 UE 处 于 连接 态 时 ，eNodeB 通过 下 发 事件 A2 的 测量 控制 ， 监 控 UE 在 服务 小 区 履 
盖 情 况 。eNodeB 可 能 给 UE 下 发 两 类 事件 A2。 服 务 小 区 的 质量 低 于 一 定 门 限时 ，UE 上 报 
触发 异 系统 测量 的 事件 A2， 将 触发 eNodeB 下 发 异 系统 测量 配置 ，UE 开始 进行 异 系统 
测量 。 

当 服 务 小 区 的 信号 质量 进一步 降低 ， 而 UE 还 没有 发 生 切 换 时 ，UE 会 上 报 触 发 言 切换 
的 事件 A2，eNodeB 认为 服务 小 区 已 经 无 法 进行 业务 ,将 对 UE 进行 讶 切换 。 基 于 覆盖 的 异 
系统 切换 功能 由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开关 UtranRedirectSwitch 或 GeranRedirectSwitch 
控制 。 

(1) 事件 A2 触发 异 系统 测量 

在 基于 覆盖 的 异 系统 切换 中 ,事件 A2 用 于 异 系 统 测量 或 讶 切换 的 触发 ， 表 示 服 务 小 区 
的 质量 已 经 低 于 一 定 门限 值 。 当 满足 事件 A2 上 报 条 件 ， 并 上 报 eNodeB 后 ， 将 触发 异 系统 
测量 配置 的 下 发 ， 或 进入 育 切 换 流程 。 根 据 3GPP 协议 36.331 规定 事件 A2 的 判决 条 件 
如 下 。 

触发 条 件 : M, + Hys <Thresh 

取消 条 件 : M, - Hys > Thresh 

公式 中 的 变量 由 如 下 定义 : 

M. 是 服务 小 区 的 测量 结 

Hys 是 事件 A2 迟滞 参数 ， 由 参数 InterRatHoA1 A2 Hyst 决定 。 

Thresh 是 事件 A2 的 门限 参数 ， 根 据 事件 A1/A2 触发 量 InterRatHoA1A2TrigQuan 的 选 
择 ， 可 分 别 采用 测量 量 RSRP 和 RSRQ 作为 事件 A2 的 评估 判决 。 用 于 触发 异 系统 测量 的 事 
件 A2 门限 分 别 为 InterRatHoA2ThdRSRP 和 InterRatHoA2ThdRSRQ。 用 于 育 切 换 的 事件 A2 门 
704 









































限 在 触发 异 系统 测量 的 事件 A2 门限 基础 上 加 上 差 值 BlindHOA2ThdOffset 
触发 言 切换 的 事件 A2 除 门限 值 与 触发 异 系统 测量 的 事件 A2 不 一 致 以 外 ， 其 他 设置 参 
数 与 触发 异 系统 测量 的 事件 A2 保持 一 致 。 事 件 A2 触发 原理 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 异 系统 切换 事件 A2 触发 机 制 








以 触发 异 系统 测量 的 事件 A2 为 例 ， 对 于 用 于 启动 异 系 统 切 换 测量 的 事件 A2 针对 RSRP 
和 RSRQ 下 发 两 套 A2 事件 参数 。 当 触发 量 InterRatHoA1A2TrigQuan 设置 为 Both 时 ， 服 务 小 
区 质量 在 迟滞 时 间 (InterRatHoAl1A2TimeToTrig) 内 一 直 低 于 任 一 门限 值 InterRa- 
tHoA2ThdRSRP 或 InterRatHoA2ThdRSRQ， 满 足 事件 A2 上 报 条 件 进 行 上 报 后 ， 都 将 触发 
eNodeB 下 发 异 系统 测量 配置 。 当 触发 量 InterRatHoA1A2TrigQuan 设置 为 RSRP 或 RSRQ H}, 
服务 小 区 质量 在 迟滞 时 间 (InterRatHoA1A2TimeToTrig) 内 一 直 低 于 相应 门限 值 ， 并 满足 事 
件 的 上 报 条 件 ， 将 上 报 事件 A2 。 

当 eNodeB 收 到 触发 异 系统 测量 的 事件 A2 上 报 后 ， 会 下 发 异 系统 测量 事件 B1。 当 eNo- 
deB 收 到 触发 言 切换 的 事件 A2 上 报 后 ， 进 入 育 切 换 流程 。 由 于 触发 言 切换 的 事件 A2 代表 
服务 小 区 不 能 保证 业务 的 紧急 情况 ， 所 以 在 盲 切换 流程 中 只 会 选择 CCO 流程 或 重 定向 流程 。 

(2) 区 分 目标 设置 异 系统 事件 A2 

eNodeB 支持 不 同 运营 商 区 分 目标 系统 (UTRAN 系统 或 GERAN 系统 ) 设置 不 同 的 事件 
A2， 起 到 优先 向 UTRAN 系统 或 CERAN 系统 触发 基于 覆盖 的 切换 目的 。 

UTRAN 系统 RSRP 门限 偏 置 参数 为 UtranA2ThdRsrpOffset，GERAN 系统 RSRP 门限 偏 置 
参数 为 GeranA2ThdRsrpOffset。 当 偏 置 参数 UtranA2ThdRsrpOffset 或 GeranA2ThdRsrpOffset 不 
为 0 时 ，eNodeB 下 发 的 事件 A2 门限 为 原 事件 A2 门限 与 偏 置 值 之 和 。 

UTRAN 系统 和 GERAN 系统 的 RSRP 门限 偏 置 参数 可 以 分 开设 置 。 当 两 偏 置 值 不 同时 ， 
eNodeB 会 下 发 两 个 异 系统 事件 A2 门限 。 当 UE 上 报 UTRAN 系统 或 GERAN 系统 对 应 的 事件 
A2 时 ，eNodeB 下 发 UTRAN 系统 频 点 或 CERAN 系统 频 点 组 的 异 系统 测量 。 当 两 偏 置 值 相 
同时 ，eNodeB 只 会 下 发 一 个 异 系统 事件 A2 门限 。 当 UE 上 报 事件 A2 时 ，eNodeB 同时 下 发 
UTRAN 系统 和 GERAN 系统 频 点 (组 ) 的 异 系统 测量 。 
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(3) 事件 Al 停止 异 系统 测量 

在 基于 履 盖 的 异 系 统 切 换 中 ， 事 件 Al 用 于 停止 异 系统 测量 ， 表 示 服 务 小 区 的 质量 已 经 
高 于 一 定 门限 值 。 根 据 3GPP 协议 36. 331 (2011 年 3 月 发 布 的 R10 版 本 第 5.5.4.2 章节 ) 
规定 Al 的 判决 条 件 如 下 。 

触发 条 件 : M, - Hys > Thresh 

取消 条 件 : M. + Hys < Thresh 

公式 中 的 变量 由 如 下 定义 : 

M. 是 服务 小 区 的 测量 结 

Hys 是 事件 Al 述 滞 参数 ， 由 参数 InterRatHoA1A2Hvyst 决定 。 

Thresh 是 事件 Al 的 门限 参数 ， 根 据 事件 A1/A2 触发 量 (InterRatHoA1A2TrigQuan) 的 
选择 ， 可 分 别 采用 测量 量 RSRP 和 RSRQ 作为 事件 Al 的 评估 判决 ， 因 此 对 应 门限 分 别 为 In- 
terRatHoA1 ThdRSRP 和 InterRatHoA1ThdRSRQ, 

事件 Al 触发 机 制 原理 如 图 4-18 所 示 ， 当 触发 量 InterRatHoA1A2TrigQuan 设置 为 Both 
时 ， 服 务 小 区 质量 在 触发 时 间 (InterRatHoA1A2TimeToTrig) 内 一 直 高 于 任 一 门限 值 nterRa- 
tHoA1ThdRSRP 或 InterRatHoA1ThdRSRQ ， 并 满足 事件 的 上 报 条 件 ， 都 将 上 报 事件 Al 。 当 触 
发 量 PaterRatHoA1A2TrigQuan 设置 为 RSRP 或 RSRQ 时 ， 服 务 小 区 质量 在 触发 时 间 
tHoA1A2TimeToTrig) 内 一 直 高 于 相应 门限 值 ， 并 满足 事件 的 上 报 条 件 ， 将 上 报 事件 Al 。 
RSRP 和 RSRQ 都 曾经 满足 A2 事件 条 件 ， 并 上 报 给 eNodeB ， 则 需要 小 区 的 RSRP 和 
同时 大 于 各 自 门限 值 ， 才 能 停止 异 频 测量 。 





























> 


RSRQ/RSRP 





Thresh 





触发 事件 Al 
图 4-18 ” 异 系 统 切 换 事件 Al 触发 机 制 











在 停止 基于 禾 羡 的 异 系 统 测量 时 ， 并 不 会 停止 其 他 特性 的 测量 GAP， 只 有 当 所 有 特性 
都 不 使 用 测量 GAP 时 ， 才 会 删除 测量 CAP 的 配置 。 

为 了 保证 事件 Al 能 正常 停止 基于 覆盖 的 异 系统 测量 ,事件 Al 的 门限 应 该 高 于 事件 A2 
的 门限 。 特 别 在 配置 有 UTRAN 系统 或 CERAN 系统 RSRP 门限 偏 置 参数 时 ， 事 件 Al 的 门限 
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不 能 小 于 事件 A2 门限 和 偏 置 参数 之 和 。 

2. 基于 业务 

基于 业务 的 切换 即 eNodeB 根据 UE 的 QCI 业务 类 型 将 UE 切换 到 相应 的 异 系 统 。eNo- 
deB 可 以 分 别 为 各 个 运营 商 CnOperatorld 指定 策略 组 ServiceIrHoCfgGroupId。 对 于 QCI 到 
QCI9 的 业务 ， 可 分 别 配置 是 否 允 许 基 于 业务 切换 的 三 种 模式 ， 包 括 必须 切换 、 不 能 切换 以 
及 允许 切换 。 这 三 种 模式 通过 参数 InterRatHoState 决定 。 

1) 若 某 QCI 的 业务 配置 为 必须 切换 ,说 明 UE 发 起 该 业务 时 ， 将 触发 eNodeB 下 发 基于 
业务 切换 的 测量 配置 信息 。 

2) 若 某 QCI 的 业务 配置 为 不 能 切换 ,说 明 UE 有 该 业务 时 ， 即 使 发 起 必须 切换 的 业务 ， 
也 不 会 触发 eNodeB 下 发 基于 业务 切换 的 测量 配置 信息 。 

3) EA QCI 的 业务 配置 为 允许 切换 ， 说明 UE 发 起 该 业务 时 ， 不 会 触发 eNodeB 下 发 基 
于 业务 切换 的 测量 配置 信息 。 但 在 UE 有 该 业务 的 情况 下 ， 若 发 起 必须 切换 的 业务 ， 则 会 触 
发 eNodeB 下 发 基于 业务 切换 的 测量 配置 信息 。 

例如 ， 运 营 商 计划 VoIP 业务 承载 在 QCH IMS 信 令 承载 在 QCI5， 默 认 承 载 在 QC19。 
并 且 和 希望 只 有 VoIP 业务 的 UE 能 在 异 系统 上 进行 VoIP 业务 ， 以 保证 这 些 用 户 VoIP 业务 的 连 
E, HE AM E -UTRAN 系统 的 资源 。 

参数 InterRatHoState 配置 的 建议 如 下 ， 

QCI 为 1 的 业务 建议 配置 为 必须 切换 。 

QCI 为 2，3, 4, 6, 7, 8 的 业务 建议 配置 为 不 能 切换 。 

QCI 为 5，9 的 业务 建议 配置 为 允许 切换 。 

当 基 于 业务 的 测量 GAP 进行 了 较 长 时 间 ， 却 没有 触发 切换 时 ，eNodeB 将 停止 基于 业务 
的 异 系统 测量 ,删除 基 于 业务 的 测量 GAP, 

在 触发 基于 业务 的 异 系 统 测量 时 ， 硅 发 现 测 量 GAP 已 被 激活 且 包 含 了 其 他 测量 GAP, 
则 不 处 理 基于 业务 的 异 系统 测量 ,否则 激活 测量 CAP。 在 停止 基于 业务 的 异 系统 测量 时 ， 
并 不 会 停止 其 他 的 测量 CAP， 只 有 当 所 有 测量 GAP 都 停止 时 ， 才 会 停止 测量 GAP 的 配置 。 

基于 业务 的 切换 到 UTRAN 和 GERAN 的 功能 均 由 参数 HoAlgoSwitch 中 的 子 开 关 Utran- 
ServiceHoSwitch 和 GeranServiceHoSwitch 控制 。 


4.7.2 寞 系 统 切 换 测 量 


1. 异 系统 测量 配置 

用 于 异 系 统 切 换 测量 控制 Measurement Configuration 消息 主要 包含 以 下 基本 测量 配置 信 
息 ， 其 中 对 于 每 个 系统 的 频 点 配置 测量 对 象 ， 对 每 个 测量 对 象 可 配置 一 套 或 多 套 报告 配置 ， 
每 套 报告 配置 也 可 以 配置 一 套 或 多 套 测 量 对象 : 

1) 异 系统 测量 对 象 。 

UTRAN 小 区 下 行 频 点 UtranDIArfen, UTRAN 小 区 的 频率 偏 置 由 参数 OffsetFreq 决定 。 

GERAN 相 邻 频 点 组 (GERANNFREQGROUP) GERAN 相 邻 频 点 组 的 频率 偏 置 Offset- 
Freqo 

2) 报告 配置 。 

异 系统 切换 测量 上 报 最 大 小 区 数 (InterRATHoMaxRprtCell) ， 异 系统 切换 测量 报告 上 报 

107 















































次 数 (InterRATHoRprtAmount) 作为 异 系统 切换 公共 参数 ， 不 区 分 系统 类 型 。 对 于 QCI 的 异 
系统 切换 ， 不 同 的 系统 类 型 有 不 同 的 配置 参数 。 
针对 每 个 测量 对 象 ， 配 置 异 系统 切换 事件 的 相关 参数 包含 : 
异 系统 切换 门限 ， 由 触发 原因 和 配置 项 确定 。 
异 系统 切换 幅度 迟 清 ， 可 根据 异 系统 类 型 分 别 配置 : UTRAN 系统 InterRatHoUtranB1Hyst, 
GERAN 系统 InterRatHoGeranB1 Hyst。 
异 系统 时 间 迟 清 ， 可 根据 异 系 统 类 型 分 别 配 置 ; UTRAN 系统 InterRatHoUtranBlTimeToTrig， 
GERAN 系统 InterRatHoGeranB1TimeToTrig, 
UTRAN 系统 触发 量 (InterRatHoUtranB1MeasQuan ) 。 
测量 上 报 最 大 小 区 数 (InterRATHoMaxRprtCell) 。 
异 系统 测量 报告 上 报 间 隔 ， 可 根据 异 系统 类 型 分 别 配 置 ; UTRAN 系统 InterRatHoUtran- 
RprtInterval, GERAN 系统 InterRatHoGeranRprtInterval。 
测量 报告 上 报 次 数 (InterRATHoRprtAmount ) 。 
3) 测量 量 配 置 ， 包 含 各 系统 测量 量 和 层 三 滤波 系数 。 
UTRAN FDD 测量 触发 类 型 由 参数 InterRATHoUtranB1 MeasQuan 决定 ， 测 量 滤波 系数 为 
UtranFilterCoeffRSCP 和 UtranFilterCoeffECNO, 
UTRAN TDD 测量 触发 类 型 为 RSCP， 测量 滤 波 系数 为 UtranFilterCoeffRSCP。 
GERAN 测量 触发 类 型 为 RSSI，GERAN 测量 滤波 系数 为 GeranFilterCoeff。 
2， 异 系统 切换 触发 
基于 履 盖 的 异 系统 切换 可 以 通过 事件 B1 或 事件 B2 触发 ， 其 他 原因 触发 的 异 系统 切换 
能 通过 事件 B1 触发， 因为 如 果 使 用 事件 B2 触发 ， 会 导致 中 心 用 户 无 法 上 报 事件 B2 的 测 
量 报告 。 基 于 覆盖 的 异 系统 切换 的 触发 事件 配置 由 参数 InterRatHoEventType 决定 。 
基于 覆盖 的 异 系统 切换 首先 判断 UE 的 Bx 事件 支持 能 力 。 如 果 UE 只 支持 事件 B2 ， 则 
基于 覆盖 的 异 系统 切换 通过 事件 B2 触发 ; 如 果 UE 既 支 持 事件 B2 又 支持 事件 B1 ， 则 基于 
覆盖 的 异 系统 切换 触发 事件 由 参数 InterRatHoEventType 决定 。 
事件 B1 或 事件 B2 采取 事件 转 周期 的 上 报 方式 。 
(1) 事件 B1 的 触发 
B1 事件 的 触发 ， 即 邻 区 质量 高 于 一 定 门限 值 。 参 照 3GPP 协议 36. 331 规定 的 事件 B1 
判决 条 件 如 下 。 
触发 条 件 : M, +O, - Hys > Thresh 
取消 条 件 : M, +O, + Hys < Thresh 
— :有 如 下 定义， 
是 邻 区 测量 2 
Os a IRE 由 OffsetFreq 在 测量 控制 消息 的 测量 对 象 中 下 发 。 
Hys 是 事件 B1 RWA, UTRAN UJG IB EF i InterRATHoUtranB1Hyst, GERAN 切换 
JEF iN Yi InterRATHoGeranB1 Hyst 在 测量 控制 消息 中 下 发 。 
Thresh 是 事件 B1 的 门限 参数 ， 根 据 各 个 系统 的 事件 B1 测量 量 设置 门限 。 事件 B1 触发 
机 制 原理 如 图 4-19 所 示 。 
其 中 事件 A2 H E -UTRAN 中 测量 ， 由 测量 量 RSRPZRSRQ 触发 ， 而 事件 Bl 针对 不 
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` 触发 时 间 触发 时 间 


RSRQ/RSRP 








触发 事件 A2 。 ”触发 事件 BI ne 
图 4-19 异 系统 切换 事件 Bl 触发 机 制 





同系 统 有 不 同 的 测量 量 。UTRAN 的 测量 量 由 参数 InterRATHoUtranB1MeasQuan 决定 ， 有 
RSCP 或 ECNO 两 种 。 当 参数 InterRATHoUtranB1MeasQuan 配置 成 BOTH 时 ,代表 RSCP 和 
ECNO 两 种 测量 量 同 时 下 发 。 

(2) 事件 B2 的 触发 

事件 B2 的 触发 ， 即 服务 小 区 的 质量 已 经 低 于 一 定 门限 值 ， 且 邻 区 质量 高 于 一 定 门限 
值 。 参 照 3GPP 协议 36. 331 规定 的 事件 B2 判决 公式 如 下 。 

触发 条 件 : M. + Hys < Threshl H M +O. +0., - Hys > Thresh2 

取消 条 件 : M. - Hys > Threshl 或 M, + O, +0. + Hys < Thresh2 

事件 B2 用 于 触发 异 系统 切换 时 ， 门 限 Threshl 的 触发 量 和 门限 值 均 与 触发 异 系统 A2 事 
件 相同 ， 门 限 Thresh2 的 触发 量 和 门限 与 基于 覆盖 的 异 系统 切 换 事件 Bl 事件 相同 。 


4.7.3 异 系 统 切换 决策 与 执行 


异 系统 切换 决策 是 由 eNodeB 控制 并 执行 ， 主 要 对 UE 上 报 结果 进行 评估 决策 的 过 程 。 

当 eNodeB 接收 到 UE 发 送 的 异 系 统 切 换 事件 BIL/B2 报告 后 ， 获 取 触 发 事件 B1⁄B2 的 小 区 ， 
生成 切换 目标 小 区 列表 。eNodeB 将 向 切换 目标 小 区 列表 中 质量 最 好 的 小 区 发 起 切换 。 对 于 
不 同 RAT 的 测量 报告 ， 采 取 先 到 先 处 理 的 原则 。 

在 基于 业务 的 异 系统 切换 决策 中 ,在 收 到 测量 报告 时 ， 若 UE 当前 有 不 能 切换 的 业务 类 
型 ， 则 不 能 进行 切换 。 在 基于 覆盖 的 异 系统 切换 过 程 中 ，UE 上 报 不 支持 异 系 统 切换 或 测量 
能 力 时 ，eNodeB 通过 下 发 重 定向 方式 ， 使 UE 转移 到 异 系统 邻 区 。 

当 UE 不 支持 异 系统 测量 和 切换 ， 并 且 配 置 了 对 应 系统 的 讶 切换 优先 级 邻 区 时 ，eNodeB 
会 根据 UE 上 报 的 A2 事件 中 的 测量 量 进行 判定 ， 通 过 下 发 RRC Connection Release 消息 ， 让 
UE 育 重 定向 到 异 系统 邻 区 。 

4 UE 支持 异 系统 测量 但 不 支持 相应 异 系统 切换 时 ，eNodeB 首先 会 下 发 相应 的 B1⁄B2 
事件 测量 控制 。 当 满足 B1/B2 事件 触发 条 件 时 ，eNodeB 通过 下 发 RRC Connection Release 消 
息 ， 让 UE 重 定向 到 异 系统 邻 区 。 

切换 到 异 系 统 的 切换 策略 包括 以 下 几 种 : 
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目标 系统 的 PS 域 ， 保 证 业务 的 连续 性 。 

2) SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) 是 针对 VoIP 语音 业务 的 一 种 策略 ， 将 语 
音 业 务 从 LTE 系统 切 到 目标 系统 的 CS 域 ， 接 受 语音 服务 。 在 执行 向 GU 的 SRVCC 操作 时 ， 
需要 判断 目标 小 区 是 否 支 持 CS + PS 并 发 切换 。 目 标 小 区 是 否 支持 CS + PS 并 发 的 切换 ， 由 
参数 CsPsHOInd 指示 。 若 支持 ， 则 执行 CS + PS 的 SRVCC; 若 不 支持 ， 则 执行 CS only 的 
SRVCC。 

3) CCO/NACC 是 一 种 针对 于 GSM 系统 的 切换 策略 ， 这 种 策略 会 指定 目标 小 区 ， 指 令 
UE 到 GSM 的 目标 小 区 重新 接 入 ， 过 程 简单 ， 但 是 时 延 很 大 。 当 GSM 系统 不 支持 PSHan- 
dover 时 ， 它 是 一 种 替代 方式 。 如 果 CCO 采用 NACC 方式 ， 则 需要 eNodeB 得 到 目标 系统 信 
息 ，eNodeB 将 系统 消息 在 MobilityFromEUTRACommand 消息 中 发 给 UE， 加 快 UE 在 目标 
GSM 小 区 的 接 入 。 采 用 NACC 方式 ， 需 要 开启 CCO 切换 策略 。 

4) 重 定向 方式 是 对 系统 需求 最 低 的 切换 策略 。 协 议 中 也 规定 支持 异 系 统 的 UE， 必 然 
支持 到 对 应 异 系统 的 重 定向 。 

这 几 种 切换 策略 的 选择 由 参数 HoModeSwitch 中 的 子 开关 控制 。eNodeB 根据 HoModeS- 
witch 中 开启 的 切换 策略 、 针 对 UE 无 线 承 载 的 QCI 配置 的 切换 策略 、UE 本 身 的 能 力 和 目标 
系统 ， 确 定 切换 策略 。 切 换 策 略 选取 优先 级 顺序 为 PSHO 、SRVCC、CCOZNACC 、 重 定向 。 
其 中 SRVCC 需要 在 有 VoIP 业务 ， 且 UE 支持 SRVCC 功能 时 才 触 发 。 目 标 系统 对 VOIP、PS 
Handover 以 及 CCOZNACC 的 支持 情况 将 会 使 切换 策略 有 所 不 同 。 
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第 5 t TD -LTE 系统 功率 控制 


本 章 介 绍 TD -LTE 系统 功率 控制 ，E - UTRAN 下 行 采用 OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access， 正 交 频 分 多 址 ) 技术 ， 上 行 采用 SC - FDMA (Single Carrier — Fre- 
quency Division Multiple Access， 单 载波 频 分 多 址 ) 技术 ,小 区 内 不 同 UE 的 子 载波 之 间 是 相 
互 正 交 的 ， 不 存在 小 区 内 UE 之 间 的 相互 干扰 。 因 此 功率 控制 主要 用 于 补偿 信道 的 路 径 损耗 
和 阴影 衰落 ， 并 抑制 LTE 同 频 小 区 间 和 干扰 ， 保 证 网 络 覆 盖 和 容量 需求 。 

按照 功率 控制 的 方向 ，E - UTRAN 功率 控制 分 为 下 行 功 率 控制 和 上 行 功率 控制 。E - 
UTRAN 功率 控制 在 eNodeB 和 UE 的 配合 下 完成 ， 可 实现 如 下 增益 。 

1. 保证 业务 质量 
通过 调整 eNodeB 下 行 发 射 功率 和 UE 上 行 发 射 功率 ，E -UTRAN 功率 控制 使 业务 质量 
刚好 满足 BLER (Block Error Rate， 误 块 率 ) 要 求 ， 避 免 功 率 浪 费 。 

2. 降低 干扰 

E - UTRAN 干扰 主要 来 自 邻 多 ， 通 过 对 本 小 区 的 功率 控制 可 减 小 对 邻 区 的 干扰 。 

3. 降低 能 

上 行 功 率 控制 可 减少 UE 电源 消耗 。 

4. 提升 覆盖 与 容量 

下 行 功率 控制 为 不 同 UE 分 配 不 同 功率 以 满足 系统 覆盖 要 求 ， 扩 展 小 区 覆盖 范围 ; 另 
外 ，eNodeB 通过 最 小 化 分 配 下 行 发 送 给 每 个 UE 上 的 发 射 功率 ， 使 其 刚好 满足 SINR (Signal 
to Interference plus Noise Ratio, fe Fiar) 要 求 ， 提 高 系统 容量 。 

由 于 对 邻 区 的 干扰 主要 来 自 边缘 用 户 ，eNodeB 通过 对 边缘 UE 的 上 行 功率 控制 采用 部 
分 路 径 损耗 补偿 降低 对 邻 区 干扰 ， 提 升 网 络 容 量 。 















































5.1 下 行 功率 控制 





下 行 功率 控制 主要 是 指 对 下 行 物理 信号 、 数 据 信 道 和 控制 信道 的 功率 分 配 。 按 照 下 行 信 
道 的 不 同 ， 下 行 功率 控制 特性 主要 包括 : 小 区 参考 信号 (CRS) 、 同 步 信号 (SS) 、PBCH、 
PCFICH. PHICH, PDCCH. PDSCH 功率 控制 。 

下 行 功率 控制 采用 固定 功率 分 配 和 动态 功率 控制 两 种 方式 。 

其 中 ， 固 定 功 率 分 配 针对 CRS, Synchronization Signal, PBCH, PCFICH 以 及 承载 小 区 公 
共 信 息 指 示 的 PDCCH 和 承载 小 区 公共 信息 的 PDSCH， 其 发 射 功 率 需 保证 小 区 的 下 行 覆 盖 ， 
可 根据 信道 质量 分 配 固定 功率 。 

动态 功率 控制 针对 PHICH、 承 载 UE 专用 信息 指示 的 PDCCH、 和 承载 UE 专用 信息 的 PD- 
SCH 等 信道 ， 其 功率 控制 要 在 满足 用 户 QoS 的 同时 ， 降 低 干扰 、 增 加 小 区 容量 和 禾 盖 ， 采 
用 动态 功率 控制 。 

下 行 信道 及 信号 的 功率 分 配方 式 有 以 下 几 种 。 
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1. 小 区 参考 信号 功率 分 配 

eNodeB 在 所 有 下 行 子 帧 发 射 小 区 参考 信号 ， 用 于 UE 进行 下 行 信道 估计 以 解 调 数 据 。 
小 区 参考 信号 功率 通过 参数 ReferenceSignalPwr 设置 ， 表 示 其 EPRE (Energy Per Resource El- 
ement， 每 能 量 ) 。 

2. 同步 信号 功率 分 配 

同步 信号 用 于 UE 搜索 可 用 小 区 以 及 系统 同步 ， 包 括 P - SCH (Primary Synchronization 
Channel， 主 同步 信道 ) 和 S - SCH (Secondary Synchronization Channel， 辅 同步 信道 ) 。 

P-SCH 和 S -SCH 功率 通过 参数 SchPwr 设置 基于 小 区 参考 信号 功率 的 偏 置 。 

P - SCH 和 S - SCH 的 发 射 功 率 计算 公式 相同 ， 如 下 : 

PowerSCH = ReferenceSignalPwr + SchPwr 























3. PBCH 功率 分 配 

PBCH 每 帧 广播 一 次 ， 用 于 广播 小 区 相关 的 基本 系统 信息 (小 区 带宽 、 天 线 配 置 、 
帧 号 ) 。 

PBCH 功率 通过 参数 PbehPwr 设置 基于 小 区 参考 信号 功率 的 偏 置 。 

PBCH 的 发 射 功率 计算 公式 如 下 : 

PowerPBCH = ReferenceSignalPwr + PbchPwr 

4. PCFICH 功率 分 配 

PCFICH 出 现在 每 个 子 帧 的 第 一 个 符号 上 ， 用 于 承载 该 子 帧 中 用 于 PDCCH 传输 的 OFDM 
符号 数 信息 。 

PCFICH 功率 通过 参数 PefichPwr 设置 基于 小 区 参考 信号 功率 的 偏 置 。 

PCFICH 发 射 功率 计算 公式 如 下 : 

PowerPCFICH = ReferenceSignalPwr + PcfichPwr 


























5.1.1 PHICH 功率 分 配 


PHICH 承载 上 行 HARQ ( Hybrid Automatic Repeat Request， 混 合 自 动 重 传 请 求 ) 的 
ACK/NACK 反馈 信息 。 

如 果 UE 对 PHICH 解 调 错 误 概率 过 高 ， 会 严重 影响 用 户 吞 叶 率 。PHICH 功率 控制 可 使 
每 个 UE 有 相似 的 PHICH 性 能 。 

PHICH 功率 控制 通过 参数 DlPcAlgoSwitch 设置 。 

当 子 开关 PhichInnerLoopPcSwitch 打开 时 ，PHICH 功率 控制 原理 如 下 : eNodeB 首先 由 
CQI (Channel Quality Indicator， 信 道 质量 指示 ) 估算 出 SNRRS ， 然 后 根据 SINRRS 和 SINR- 
Target 的 差异 周期 性 地 调整 PHICH 发 射 功率 ， 适 应 路 径 损 耗 和 阴影 衰落 的 变化 。 

如 果 SINRRS 小 于 SINRTarget， 则 增 大 PHICH 发 射 功率 。 反 之 则 减 小 PHICH 发 射 功率 。 

当 子 开关 PhichInnerLoopPcSwitch 关闭 时 ，PHICH 功率 通过 参数 PwrOffset 设置 基于 小 区 
参考 信号 功率 的 偏 置 。PHICH 发 射 功 率 计 算 公式 如 下 : 

PowerPHICH = ReferenceSignalPwr + PwrOffset 

注意 : PHICH 的 SINRTarget 会 影响 小 区 履 盖 半径 、 功 率 效率 和 小 区 容量 等 指标 ， 现 网 

中 默认 设 为 恒定 值 0。 
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5.1.2 PDCCH 功率 控制 


PDCCH 承载 小 区 公共 消息 在 PDSCH 上 传输 的 指示 时 ，eNodeB 通过 设置 基于 小 区 参考 
言 号 功率 的 固定 偏 置 进行 PDCCH 功率 控制 。 可 以 在 PDSCH 上 传输 的 小 区 公共 消息 包括 
RACH response, Paging messages #l D - BCH 系统 消息 (SIB). 

PDCCH 承载 UE PDSCH 专用 信息 的 传输 指示 时 ，eNodeB 通过 参数 DIPcAlgoSwitch 设置 
PDCCH 功率 。 可 以 在 PDSCH 承载 的 UE 专用 控制 信息 包括 Uplink scheduling (DCI format 0) 、 
Downlink scheduling ( DCI format 1/1A/1B/2/2A) 和 PUSCH/PUCCH TPC commands (DCI for- 
mat 3⁄3A). 

如 果 UE 对 PDCCH 解 调 错 误 概 率 过 高 ， 会 严重 影响 吞吐 率 。PDCCH 功率 控制 可 保证 每 
个 UE 有 相似 的 PDCCH 性 能 。 

PDCCH 承载 UE PDSCH 专用 控制 信息 时 的 功率 控制 通过 参数 DIPcAlgoSwitch 设置 。 

当 子 开关 PdcchPcSwitch 打开 时 ，PDCCH 功率 控制 原理 如 下 : eNodeB 通过 接收 到 的 
DTX 情况 判断 PDCCH 的 发 射 功 率 是 否 能 满足 PDCCH 可 靠 性 的 需求 。 如 不 能 满足 需求 ， 则 
增 大 PDCCH 的 发 射 功率 。 

当 子 开关 PdechPeSwiteh 关闭 时 ，PDCCH 采用 固定 功率 分 配 ， 通 过 参数 DediDciPwrOffset 
设置 基于 小 区 参考 信号 功率 的 偏 置 ， PDCCH 的 发 射 功率 计算 公式 如 下 ; 

PowerPDCCH = ReferenceSignalPwr + DediDciPwrOffset 


5.1.3 PDSCH 功率 控制 





















































1. PDSCH 功率 表示 

下 行 功率 分 配 的 目标 是 在 满足 用 户 接收 质量 的 前 提 下 尽量 降低 下 行 信 道 的 发 射 功 率 , 来 
降低 小 区 间 干 扰 。 在 LTE 系统 中 ， 使 用 每 RE 容量 (Transmit Energy per Resource Element, 
EPRE) 来 衡量 下 行 发 射 功 率 大 小 。 对 于 PDSCH 信道 的 EPRE 可 以 由 下 行 小 区 专属 参考 信和 号 
功率 EPRE 以 及 每 个 OFDM 符号 内 的 PDSCH EPRE 和 小 区 专属 RS_EPRE 的 比值 p, 或 ps, 得到。 

其 中 ， 下 行 小 区 参考 信号 EPRE 定义 为 整个 系统 带宽 内 所 有 承载 下 行 小 区 专属 参考 信号 
的 下 行 资源 单元 (RE) 分 配 功率 的 线性 平均 。UE 可 以 认为 小 区 专属 RS_EPRE 在 整个 下 行 
系统 带宽 内 和 所 有 的 子 帧 内 保持 恒定 ， 直 到 接收 到 新 的 小 区 专属 RS_EPRE。 小 区 专属 RS_ 
EPRE 由 高 层 参 数 Reference - Signal - power 通知 。 

PDSCH 承载 小 区 公共 信息 RACH response, Paging messages 和 DD - BCH 系统 消息 (SIB) 
时 ， 对 PDSCH 的 功率 控制 用 于 保证 覆盖 。 根 据 承 载 的 消息 不 同 ，PDSCH 的 发 射 功率 与 小 区 
参考 信号 功率 的 偏 置 分 别 通过 参数 RaRspPwr 、PchPwr、DbchPwr 进行 设置 。 

PDSCH 承载 UE 专用 信息 时 的 功率 控制 可 有 效 提 高 系统 吞吐 率 和 频谱 效率 。 对 于 PD- 
SCH 功率 控制 来 说 ， 一 个 时 隙 上 的 OFDM 符号 可 以 根据 是 否 有 小 区 参考 信号 分 为 两 类 。 不 
同 符号 相对 小 区 参考 信号 的 EPRE 的 比值 由 p, 和 ps 决定 。 

Ps 用 来 确定 不 包含 小 区 参考 信号 的 OFDM 符号 上 的 PDSCH EPRE, 

对 于 小 区 专属 比值 与 PDSCH 使 用 的 不 同 传输 模式 有 关 ， 当 UE 采用 TMS8 或 TM9 日 没有 
UE 级 专用 导 频 存在 ,或 者 UE 采用 TMI ~ TM7 Hf, UE 对 于 16QAM, 64QAM, 或 者 多 于 一 
层 的 空 分 复 用 或 者 多 用 户 MMO 的 场景 ,p, 根 据 下 面条 件 来 确定 : 
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>4 UE 接收 使 用 4 小 区 特定 天 线 端 口 发 送 分 集 预 编码 传输 的 POSCH 数据 时 (参见 协议 

36.213 中 的 6.3.4.3), 
Pa = Ô power -otsa + Pa + 10logio (2) (5-1) 

其 他 情况 下 ， 有 P, =ô pover -otse + PA (5-2) 

其 中 p, 的 取 值 除了 多 用 户 MMO 传输 时 一 般 为 0， 即 p, = PP 。 在 除了 多 用 户 MIMO 之 外 
的 所 有 传输 模式 中 ，6,。。_ wu 均 为 0; 已 \ 为 高 层 指示 的 UE 特定 参数 。p, 是 一 个 离散 的 枚 举 
值 ， 其 取 值 范围 为 | -6，-4.77，-3，-1.77, 0, 1, 2, 3}, Hit RRC 信 令 下 发 到 UE, 
用 于 PDSCH 解 调 。 

在 已 知 p, 的 情况 下 ，UE 可 以 根据 p/ps 比 值得 到 ps 的 取 值 。 具 体 的 比值 是 根据 高 层 通 
知 的 小 区 专属 参数 以 及 eNodeB 配置 的 天 线 端口 数目 进行 配置 的 。 

ps 用 来 确定 包含 小 区 参考 信号 的 OFDM 符号 上 PDSCH 的 EPRE, 

ps 通过 PDSCH 上 EPRE 的 功率 因子 比率 p/p iE, 不 同 P, 和 天 线 端口 数 配置 下 ， 对 
应 的 ps/p, 取 值 见 表 5-1。 其 中 ，P, 表 示 PDSCH 上 EPRE 的 功率 因子 比率 ps,/p, 的 指示 , 通 
过 参数 P_b 设置 。 

















表 5-1 天 线 端 口 数 1，2，4 H ppp, MÈ 

















PB/PA 
Ps 
单 天 线 端口 2/4 个 天 线 端 口 
0 1 5/4 
1 4/5 1 
2 3⁄5 3⁄4 
3 2⁄5 1⁄2 








一 个 时 隙 内 使 用 p, 或 ps 的 OFDM 符号 索引 见 表 5-2, 
表 5-2 一 个 时 隙 内 使 用 p, 或 ps 的 OFDM 符号 索引 

















I 定义 为 p4 的 OFDM 符号 索引 定义 为 ps 的 OFDM 符号 索引 
天 线 端口 数 l ! 
普通 CP 扩展 CP 普通 CP 扩展 CP 
1 或 2 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 4, 5 0, 4 0,3 
4 2,3,5,6 2,4,5 0, 1,4 0, 1,3 














PDSCH 功率 控制 是 指 通过 调整 站 及 pu ， 来 决定 某 一 个 UE 的 PDSCH 上 不 同 OFDM 符号 
的 EPRE。 因 为 ps 通过 PDSCH 上 EPRE 的 功率 因子 比率 p/p, ME, PA PDSCH 功率 控制 
即 确定 针对 每 个 UE H Pao 

PDSCH 的 两 种 OFDM 符号 对 应 的 数据 RE 发 射 功率 分 别 为 PPDSCH_A 和 PPDSCH_B， 
计算 公式 如 下 : 








PPDSCH_A =p, + ReferenceSignal Pwr 
PPDSCH_B =p, + ReferenceSignal Pwr 
2. PDSCH 功率 控制 方式 
PDSCH 功率 控制 方式 与 下 行 ICIC (Inter - Cell Interference Coordination, ， 小 区 间 干 扰 协 
调 ) 开关 DilcieSwitch 设置 相关 ， 下 行 ICIC 开关 打开 时 PDSCH 不 进行 动态 功率 控制 。 
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PDSCH 功率 控制 通过 参数 DIPcAlgoSwitch 设置 ， 见 表 5$-3。 
表 S-3 PDSCH 功率 控制 方式 



































开关 设置 PDSCH 功率 控制 方式 
此 时 ，PDSCH 不 进行 动态 功率 调整 ，eNodeB 的 PDSCH 发 射 
_ A uU W W plasa 8 w | URU ttita 
下 行 ICIC 开关 打开 ， 即 参数 DilcieSwitch 设置 为 小 区 中 心 用 户 (Cell Center User, CCU) 通过 参数 CecuPa 设 
DilcieDynamicSwiteh_ON _ ENUM 或 DIIcicStaticSwitcn _ ON we 
置 已 \ 值 
_ENUM Š sz ` 
小 区 边缘 用 户 (Cell Edge User, CEU) 通过 参数 CeuPa 设置 
P Ë 





下 行 ICIC 开关 关闭 ， 即 参数 DllcicSwitch 设置 为 
DilcieSwitch_OFF_ENUM 

PDSCH 功率 控制 PA 调整 参数 PdschPaAdjSwitch 设 为 
打开 

下 行 功率 控制 参数 DIPcAlgoSwitch 的 子 开关 、PdschSp- 
sPcSwitch 设 为 打开 














PDSCH 进行 动态 功率 调整 





下 行 ICIC 开关 关闭 ， 即 参数 DllcicSwitch 设置 为 
DilcieSwiteh_OFF_ENUM 

PDSCH 功率 控制 PA 调整 参数 PdschPaAdjSwitch 设 为 
关闭 

下 行 功 率 控制 参数 DIPcAlgoSwitch 的 子 开关 PdschSp- 
sPcSwitch 关闭 


PDSCH 采用 固定 功率 分 配 ， 一 个 时 隙 内 的 两 种 OFDM 符号 
发 射 功率 分 别 为 PPDSCH_A 和 PPDSCH_B，P 通 过 参数 PaP- 
cOff 设置 











3. PDSCH 功率 调整 

PDSCH 功率 调整 的 目的 是 在 业务 的 持续 过 程 中 ， 跟 踪 大 尺度 衰落 (路径 损耗 、 阴 影 衰 
落 ) ， 并 周期 性 地 动态 调整 发 射 功率 ， 以 满足 信道 质量 要 求 。 基 于 PDSCH 上 所 承载 的 业务 
类 型 不 同 ，PDSCH 上 的 调度 方式 分 为 半 静 态 调度 和 动态 调度 。 

当 PDSCH 上 承载 VoIP 业务 时 ， 调 度 方式 采用 半 静 态 调度 。 

当 PDSCH 上 承载 其 他 单 业务 流 、 混 合 业 务 以 及 重 传 业务 时 ， 调 度 方式 采用 动态 

针对 这 两 种 调度 方式 ，PDSCH 功率 控制 采用 不 同 策略 。 

(1) 采用 半 静 态 调 度 时 的 PDSCH 功率 调整 

PDSCH 承载 VoIP 业务 时 采用 半 静 态 调度 ，PDSCH 功率 调整 通过 参数 DIPcAlgoSwitch iZ 
置 ， 仅 针对 使 用 QPSK 调制 的 用 户 。 当 子 开关 PdsehSpsPeSwiteh 打开 时 ， 用 户 的 PDSCH 所 占 
RB 资源 相对 固定 ，MCS 也 相对 固定 。 

eNodeB 根据 VoIP 数据 包 的 IBLER (Initial Block Error Rate， 初 传 误 块 率 ) 测量 值 和 IB- 
LERTarget 间 的 差异 ， 周 期 性 地 调整 PDSCH 发 射 功 率 ， 以 满足 IBLERTarget 要 求 。 

如 果 IBLER 测量 值 小 于 IBLERTarget， 就 减 小 发 射 功率 。 反 之 ， 则 增 大 发 射 功率 。 

(2) 采用 动态 调度 时 的 PDSCH 功率 调整 

PDSCH 承载 其 他 单 业务 流 、 混 合 业务 以 及 重 传 业务 时 采用 动态 调度 ，PDSCH 功率 通过 
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PDSCH 功率 控制 已 ,调整 参数 PdschPaAdjSwitch 设置 。 

当 参 数 PdschPaAdjSwitch 设 为 “ON” 时 ，PDSCH 功率 由 P, 确 定 。eNodeB 通过 更 新 已 
来 动态 调整 PDSCH 发 射 功 率 。 

PDSCH 功率 ， 即 PPDSCH_A 和 PPDSCH_B 设置 过 程 如 下 。 

1) eNodeB 通过 CQI 估算 出 Cell - specific Reference Signal 的 SINRRS 估算 值 。 如 果 此 时 
没有 CQ ER, MEHRA SINRRS_Initial 默认 值 。 

2) 为 了 提高 远 点 用 户 速率 感受 ， 设 置 CQITarget 值 。 为 了 减少 对 邻 区 用 户 的 干扰 和 保 
证 小 区 内 其 他 用 户 感 受 ，CQITarget 取 值 相对 比较 小 ， 对 应 下 行使 用 MCS 0 阶 附近 。 

3) 根据 SINRRS 估算 值 和 CQITarget 初始 值 ， 计 算出 PDSCH 功率 偏 置 初始 值 Po ppscno 

4) 根据 TS 36.331 的 定义 ，P, 是 一 个 离散 的 枚 举 值 ， 其 取 值 范围 为 | -6，-4.77， 
-3, -1.77, 0, 1, 2, 3}, PRH P, posen EITA Pao 

5) eNodeB 根据 P A PIHE PDSCH 发 射 功率 PPDSCH_A 和 PPDSCH_B。 由 于 目标 值 是 
一 个 确定 的 值 ，P, 是 一 个 离散 值 ， 因 此 可 能 存在 反复 调整 已 ,的 情况 。 

P, 初 始 值 设置 过 程 如 图 5-1 所 示 。 














CQI reported from UEi 
Measured 
CQI 
SINRRs estimate 


Po ppspH Estimate Algorithm 


Pa Mapping Algorithm 







C Ql Target 









图 5-1 PA 初始 值 设置 过 程 





当 eNodeB 收 到 UE 上 报 的 CQI 时 ， 与 前 一 次 收 到 的 CQI 值 作 比 较 。 如 果 两 者 相差 较 大 ， 
则 重新 计算 该 用 户 的 P... 


5.2 上行 功率 控制 
上 行 功 控 的 主要 目的 是 在 保证 UE 数据 业务 服务 质量 的 基础 上 ， 尽 可 能 地 降低 对 其 他 用 


户 的 干扰 ， 延 长 终端 电池 的 使 用 时 间 。 按 照 实现 的 功能 不 同 ， 上 行 功 率 控 制 可 以 分 为 小 区 内 
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功率 控制 和 小 区 间 功 率 控制 。 其 中 ， 小 区 内 功率 控制 用 来 补偿 路 损 和 阴影 衰落 以 达到 上 行 传 
输 的 目标 SINR; 小 区 间 功 率 控制 是 基于 邻 小 区 的 负载 信息 调整 UE 的 发 送 功率 ， 从 而 降低 
小 区 间 干 扰 水 平 以 及 干扰 的 拌 动 性 。 

LTE 的 上 行 包括 : 接 入 信道 、 业 务 共享 信道 (PUSCH) 和 公共 控制 信道 (PUCCH), € 
们 都 有 功率 控制 的 过 程 ， 此 外 ， 为 了 便于 eNodeB 实现 精确 的 上 行 信道 估计 ，UE 需要 根据 
配置 在 特定 的 PRB 发 送 上 行 参考 信号 (SRS), H SRS 也 要 进行 功率 控制 。 除 接 人 信道 外 ， 
其 他 2 类 信道 上 的 功率 控制 的 原理 是 一 样 的 ， 主 要 包括 eNodeB 信 令 化 的 静态 或 半 静 态 的 基 
本 开 环 工作 点 和 UE 侧 不 断 更 新 的 动态 偏 移 。 








5.2.1 PRACH 功率 控制 


1. PRACH 功率 表示 

上 行 功率 控制 特性 用 于 控制 上 行 物 理 信 号 、 数 据 信道 和 控制 信道 的 功率 ， 按 照 上 行 信道 
分 类 ， 上 行 功率 控制 特性 主要 包括 : PRACH 、PUSCH 、PUCCH 、SRS 功率 控制 。 

PRACH 功率 控制 目的 是 在 保证 eNodeB 随机 接 入 成 功率 的 前 提 下 ，UE 以 尽量 小 的 功率 
发 射 前 导 ， 降 低 对 邻 区 的 干扰 并 使 得 UE 省 电 。 

每 个 UE 的 PRACH 发 射 功率 计算 公式 如 下 : 

PenacH = min { Pewax s Popre + PL A. an + (N pre -1) A... | 

HR, Poux UE 的 最 大 发 射 功率 ; 

P, 一 一 当 PRACH 前 导 格 式 为 0， 在 满足 前 导 检 测 性 能 时 ，eNodeB 所 期 望 的 目标 功 
率 水 平 。 通 过 参数 PreambImitRevTargetPwr 设置 初始 值 ; 

PL 一 一 UE 估计 的 下 行路 径 损 耗 值 ， 通 过 RSRP (RS Received Power， 参 考 信 号 接收 功 
K) 测量 值 和 小 区 参考 信号 发 射 功率 获得 。 其 中 小 区 参考 信号 发 射 功率 通过 参数 Referenc- 
eSignalPwr 设置 。 对 RSRP 测量 值 进行 滤波 的 alpha 滤波 系数 ， 通 过 参数 FilterRsrp 设置 。UE 
从 SIB 消息 中 获取 这 两 个 参数 值 ; 

4 一 当前 配置 的 前 导 格 式 基于 前 导 格 式 0 之 间 的 功率 偏 置 值 ; 

Nu 一 一 该 UE 发 送 前 导 的 次 数 ， 不 能 超过 最 大 前 导 发 送 次 数 ; 

A 一 一 前 导 功 率 攀 升 步 长 ， 通过 参数 PwrRampingStep 设置 。 

eNodeB 通过 系统 消息 SIB 将 Po per Asp FÆR UE, UE 根据 这 些 信息 以 及 PL 和 记录 的 
NN,. 计 算得 到 随机 接 入 前 导 发 射 功率 P n cu o 

2. eNodeB 设置 PRACH 的 初始 功率 值 

eNodeB 通过 参数 PreamblnitRcvTargetPwr 设置 Pusa 的 值 。 如 果 配 置 过 小 ,会 降低 
PRACH 接 入 成 功率 ; 如 果 配 置 过 大 ， 会 增加 对 邻 区 的 干扰 。 

3. UE 的 PRACH 发 射 功 率 攀 升 

在 达到 最 大 前 导 发 送 次 数 N, 之前， 如 果 UE 随机 接 入 失败 ， 则 进行 PRACH 发 射 功率 
攀升 ， 并 重 发 前 导 。 当 到 达 最 大 前 导 发 送 次 数 N, .后 ，UE 进入 重 入 网 流程 。 

UE 发 射 随机 接 入 前 导 后 的 PRACH 发 射 功率 攀升 过 程 如 下 : 如 果 eNodeB 正确 检测 出 该 
前 导 ， 则 发 送 随 机 接 入 响应 ; 如 果 UE 没有 成 功 接收 到 随机 接 和 响应， 则 对 N,,. 进 行 累 加 ， 
重新 计算 发 射 功率 ， 并 重新 选择 一 个 随机 接 入 前 导 发 射 。 
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5.2.2 PUSCH 功率 控制 


1. PUSCH 功率 表示 
PUSCH 功率 控制 目的 是 降低 对 邻 区 的 干扰 和 提高 小 区 甜 吐 量 ， 保 证 小 区 边缘 用 户 的 
速率 。 
按照 协议 的 规定 ，UE 在 PUSCH 信道 上 第 i 子 帧 的 发 送 功率 为 
PuscH (i) = min | Puax ,10logio (Mpuscu (i) ) + P, pusca (J) +a(j) * PL +A; (i) +fCi) } 





其 中 : 


L 





第 i 个 上 行 子 帧 ; 

Pu 一 一 系统 通过 RRC 信 令 给 UE 配置 的 最 大 发 送 功率 ; 

Msen (i) UE 在 PUSCH 信道 上 第 i 子 帧 时 所 分 配 的 可 以 占用 的 资源 块 的 个 数 ，; 

P, puscn(j) 一 一 一 个 半 静 态 设置 的 功率 基准 值 , j 的 取 值 为 0、1 或 2, j = 0 对 应 于 半 静 
态 调度 授权 的 PUSCH 传输 或 重 传 ; J = 1 对 应 于 动态 调度 授权 的 PUSCH 传输 或 重 传 ; j = 2 
对 应 于 随机 接 入 响应 授权 的 PUSCH 传输 ; 

对 路 径 损耗 的 补偿 量 ， 当 j = 0 或 者 1 时 ,a 为 针对 一 个 eNodeB 由 上 层 配 置 的 3 
个 比特 的 半 静 态 数值 ， 且 ws 10,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}, a(2)=1; 

PL 一 一 UE 估计 得 到 的 下 行路 径 损耗 ; 

f( 让 一 一 不 同 的 MCS 格式 相对 于 参考 MCS 格式 的 功率 偏 置 值 。 如 果 参 数 DeltaMcsEn- 
abled 设置 为 打开 ， 需 要 考虑 Aij(i) 的 影响， 如 果 DeltaMcsEnabled 设置 为 关闭 Apli) X O; 

f( 让 一 一 第 i 子 帧 时 UE 的 PUSCH 发 射 功率 的 调整 量 ， 由 PDCCH 中 的 TPC 信息 映射 
获得 。 

2. eNodeB 设置 PUSCH 初始 功率 

在 UE 接 入 或 切换 入 新 小 区 之 初 ， 功 率 控制 所 需 的 各 个 测量 量 可 能 尚未 准备 好 ， 这 时 根 
据 为 小 区 配置 的 标 称 功率 P, 和 路 径 损耗 补偿 因子 a 设置 PUSCH 初始 发 射 功 率 谱 ， 以 保证 小 
区 边缘 用 户 成 功 接 人 小 区 ， 并 维持 业务 。 

P, 和 路 径 损耗 补偿 因子 设置 过 小 ， 会 影响 用 户 的 接 人 过 程 和 业务 速率 ， 设 置 过 大 ， 会 
降低 用 户 分 配 的 资源 数目 ， 影 响 用 户 业 务 速率 ， 并 对 邻 区 造成 更 大 的 干扰 。 

3. eNodeB 调整 PUSCH 初始 功率 

PUSCH 功率 调整 目的 是 在 业务 的 持续 过 程 中 ， 跟 踪 大 尺度 衰落 (路 径 损耗 、 阴 影 误 
落 ) ， 并 周期 性 地 动态 调整 发 射 功率 谱 ， 以 满足 业务 质量 的 要 求 ， 节 省 发 射 功率 ， 降 低 邻 区 
干扰 ， 提 高 系统 容量 。 

基于 PUSCH 上 所 承载 的 业务 类 型 不 同 ，PUSCH 上 的 调度 方式 分 为 半 静 态 调度 和 动态 调 
度 。 针 对 这 两 种 调度 方式 ，PUSCH 功率 调整 采用 不 同 策略 。 

PUSCH 承载 VoIP 业务 时 采用 半 静 态 调度 ，PUSCH 功率 调整 通过 参数 UlPcAlgoSwitch 设 
置 。 当 子 开关 CloseLoopSpsSwiteh 打开 时 ，eNodeB 根据 测量 到 的 IBLER 与 IBLERTarget 进行 
比较 ， 周 期 性 地 调整 PUSCH 发 射 功率 ， 以 适应 信道 环境 的 变化 。 

当 PUSCH 上 承载 其 他 单 业 务 流 、 混 合 业务 以 及 重 传 业务 时 ， 调 度 方式 采用 动态 调度 。 
PUSCH 功率 调整 通过 参数 UIPcAlgoSwitch 设置 ， 具 体 功 率 调整 过 程 如 下 : 当 内 环 子 开关 In- 
nerLoopPuschSwitch 打开 时 ，eNodeB 估计 用 户 的 发 射 功率 谱 值 ， 然 后 根据 用 户 的 发 射 功率 谱 
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估计 值 与 发 射 功率 谱 目 标 值 的 差异 ， 周 期 性 地 调整 PUSCH 发 射 功率 ， 以 适应 信道 环境 、 业 
务 负载 的 变化 。 

如 果 发 射 功 率 谱 估 计 值 大 于 发 射 功率 谱 目 标 值 ，eNodeB 向 UE 发 送 降 低 功 率 TPC 命令 。 
如 果 发 射 功率 谱 估 计 值 小 于 发 射 功率 谱 目 标 值 ，eNodeB 向 UE 发 送 增 大 功率 TPC 命令 。 当 
存在 系统 外 干扰 时 ， 可 以 将 参数 UIPeAlgoSwitch 的 CloseLoopOptPUSCHSwiteh 设置 为 打开 ， 
保证 存在 系统 外 干扰 时 的 上 行 峰值 吞吐 量 。 
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第 6 章 TD-LTE 系统 无 线 资源 管理 


本 章 介 绍 TD - LTE 系统 无 线 资源 管理 ， 其 目的 主要 是 在 网 络 话 务 量 分 布 不 均匀 、 信 和 道 
特性 因 信道 衰落 和 干扰 而 起 伏 变 化 等 情况 下 ， 灵 活 分 配 和 动态 调整 无 线 传输 部 分 和 网 络 的 可 
用 资源 ， 最 大 限度 地 提高 无 线 频谱 利用 率 ， 防 止 网 络 阻塞 ， 并 保持 尽 可 能 小 的 信 令 负荷 。 

















6.1 调度 


TD - LTE 系统 中 采用 共享 信道 传输 ， 时 频 资源 在 UE 之 间 动 态 共享 。 调 度 是 LTE 系统 
的 基本 功能 ， 调 度 是 选择 小 区 中 合适 的 UE， 并 为 该 UE 分 配合 适 的 系统 资源 以 便 发 送 和 接 
收 数据 。LTE 调度 功能 实体 属于 MAC 子 层 ， 其 基本 功能 是 每 个 子 帧 为 UE 分 配 上 行业 务 信 
道 和 下 行业 务 信 道 的 时 频 资源 ， 选 择 合适 的 MCS 调制 编码 方案 ,根据 HAR 信息 决定 是 否 
进行 数据 重 传 ， 保 证 数据 的 正确 发 送 和 接收 。 调 度 的 基本 资源 单元 是 RB， 频 域 上 包含 12 个 
子 载波 (180 kHz) ， 时 域 上 为 1 AFW (W CP F, 1 个 子 帧 时 域 为 1l ms, 1 ms = 14 个 
OFDM 符号 ) ， 同 一 个 UE 在 一 个 TTI 里 可 以 分 配 多 个 资源 块 ， 资 源 块 个 数 与 系统 带宽 有 关 。 

调度 支持 DL/UL QPSK, DL/UL 16QAM 以 及 DL 64QAM， 根 据 信 道 条 件 提供 不 同 的 调 
制 方式 ， 对 于 信道 质量 好 的 场景 提供 高 阶 的 调制 方式 ， 例 如 ，DL 64QAM 来 提高 系统 的 吞吐 
量 和 频谱 效率 。QPSK 是 将 2 个 信息 比特 调制 成 一 个 调制 符号 ; 16QAM 是 将 4 个 信息 比特 调 
制 成 一 个 调制 符号 ; 64QAM 是 将 6 个 信息 比特 调制 成 一 个 调制 符号 。 调 制 阶 数 越 高 ， 即 每 
个 调制 符号 上 的 信息 比特 数 越 高 ， 传 输 效 率 越 高 。 为 保证 相同 的 误 块 率 (BLER) ， 需 要 的 
信 噪 比 也 越 高 。 

自 适应 调制 和 编码 (AMC) 是 调度 中 的 基本 特性 之 一 ， 它 根据 当前 信道 质量 为 系统 自 
适应 选择 最 优 的 调制 、 编 码 方式 ， 提 高 整个 系统 的 频谱 效率 。AMC 包括 上 行 链 路 根据 eNo- 
deB 测量 的 SINR 选择 最 优 的 MCS， 下 行 链 路 根据 UE 上 报 的 CQI 选择 最 优 的 MCS, 

LTE 系统 中 ， 每 个 用 户 会 配置 有 其 独 有 的 无 线 网 络 临时 标识 (Radio Network Temporary 
Identifier, RNTI), eNodeB 通过 用 UE 的 RNTI 对 授权 指示 PDCCH 进行 掩 码 来 区 分 用 户 ， 对 
于 同一 个 UE 的 不 同类 型 的 授权 信息 ， 可 能 会 通过 不 同 的 RNTI 进行 授权 指示 。 如 对 于 动态 
业务 ，eNodeB 会 用 UE 的 小 区 无 线 网 络 临时 标识 (C - RNTI) 进行 掩 码 ， 对 于 半 静 态 调度 
业务 ,使 用 半 静 态 小 区 无 线 网 络 临 时 标识 (SPS -C - RNTI) 等 。 


6.1.1 下 行 调度 


下 行 调度 位 于 LTE 系统 的 MAC 层 ， 主 要 负责 为 UE 分 配 物 理 下 行 共享 信道 (PDSCH) 
上 的 资源 ， 并 选择 合适 的 MCS 用 于 系统 消息 或 用 户 数据 的 传输 。 下 行 调度 支持 基本 的 调度 
算法 、 最 大 载 干 比 调度 算法 (Max CZT) 、 轮 询 调度 算法 (RR) 和 比例 公平 算法 (PF), 
调度 器 调度 用 户 并 给 用 户 分 配 资源 时 会 考虑 信道 质量 信息 ， 包 括 RPMI/CQI。RI/ 
PMI/CQI 都 是 UE 基于 瞬时 的 下 行 信道 质量 估计 的 。 
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RI (Rank Indication ， 秩 指示 ) 在 空间 复 用 传输 模式 下 ， 由 UE 上 报 给 eNodeB ， 为 eNo- 
deB 提供 信道 的 秩 信 息 〈 最 优 的 空间 传输 层 数 ) ， 供 下 行 调度 器 使 用 。 

PMI (Precoding Matrix Indication, JL WB ER EIR) 在 闭环 空 分 复 用 传输 模式 下 由 
UE 上 报 给 eNodeB ， 为 eNodeB 提供 建议 使 用 的 预 编码 矩阵 ， 供 下 行 调度 器 使 用 。 

CQI (Channel Quality Indicator, 信道 质量 指示 ) 是 一 个 索引 指示 ,由 UE 上 报 给 eNo- 
deB， 它 为 eNodeB 提供 下 行 的 信道 质量 信息 ， 供 下 行 调度 器 做 链 路 自 适应 使 用 。 

HARQ 的 ACK/NACK 反馈 是 调度 器 的 输入 之 一 ， 指 示 新 传 数 据 和 重 传 数 据 的 传输 正确 
性 。 在 HUAWEI 实现 中 ，HARQ 重 传 有 最 高 的 调度 优先 级 ， 仅 次 于 信 令 传输 和 半 静 态 业 务 
传输 。 

下 面 介绍 的 是 LTE 中 常用 的 几 种 动态 资源 调度 算法 。 

(1) 轮 询 调度 算法 

轮 询 调度 算法 (Round Robin, RR) 假设 所 有 用 户 具 有 相同 的 优先 级 ， 保 证 以 相等 的 机 
会 为 系统 中 所 有 用 户 分 配 相同 数量 的 资源 ， 使 用 户 按照 某 种 确定 的 顺序 占用 无 线 资 源 进 行 通 
信 。 其 主要 思想 是 ， 以 牺牲 吞吐 量 为 代价 ， 公 平地 为 系统 内 的 每 个 用 户 提 供 资 源 。 由 于 轮 询 
调度 算法 不 考虑 不 同 用 户 无 线 信道 的 具体 情况 ， 虽然 保 证 了 用 户 时 间 公 平 性 ， 但 吞吐 量 是 极 
低 的 。 通 常 RR 调度 算法 的 结果 被 作为 时 间 公 平 性 的 上 界 。 

(2) 最 大 载 干 比 调度 算法 

最 大 和 载 干 比 调度 算法 (Maximum Carrier to Interference, Max C/1) 保证 具有 最 好 链 路 条 
件 的 用 户 获 得 最 高 的 优先 级 。 

无 线 信道 状态 好 的 用 户 优先 级 高 ， 使 得 数据 正确 传输 的 几率 增加 ， 错 误 重 传 的 次 数 减 
少 ， 从 而 使 整个 系统 的 吞吐 量 得 到 了 提升 。 通 常 Max C/I 的 结果 被 作为 系统 吞吐 量 的 上 界 。 

(3) 比例 公平 算法 

比例 公平 算法 (Proportional Fair, PF) 给 小 区 内 每 个 用 户 分 配 一 个 相应 的 优先 级 ， 小 区 
中 优先 级 最 大 的 用 户 接 受 服务 。 该 算法 中 ， 第 i 个 用 户 在 1 时刻 的 优先 级 R(t) 定 义 如 下 : 
(C/D,,(t) 

A(t) 
PHI ( C/D (E i THE: ARF, m a O AHP EDA £ 为 结尾 的 时 间 窗 内 
的 吞吐 量 。 显 然 ， 在 覆盖 多 个 用 户 的 小 区 中 ， 当 用 户 连 续 通信 时 ，A; OO 逐渐 变 大 ， 从 而 使 
该 用 户 的 优先 级 变 小 ， 无 法 再 获得 服务 。 比 例 公 平 算法 是 用 户 公 平 性 和 系统 吞吐 量 的 折 中 ， 
但 是 没有 考虑 业务 的 QoS 信息 ， 无 法 保证 用 户 的 业务 感受 。 

下 行 CQI 调整 可 实现 下 行 调 度 功能 增强 ， 其 中 包括 根据 下 行 信道 质量 及 HARQ 反馈 调 
整 下 行 的 MCS 选择 ， 提 升 下 行 的 容量 ， 增 强 下 行业 务 QoS 的 保证 。 当 UE 上 报 的 CQI 不 能 
真实 反映 调度 时 的 信道 质量 ， 系 统 按 照 UE 上 报 的 CQI 进行 数据 包 MCS 的 选择 ， 初 传 误 块 
率 (IBLER) 不 能 收敛 于 最 优 值 ，CQI 上 报 至 少 存在 W 个 TT 的 时 延 (N 和 eNodeB 处 理 能 
力 、 空 口传 输 时 延 及 CQI 上 报 周期 有 关 ) 。 当 CQI 上 报时 延 超 过 信道 的 相干 时 间 ， 将 导致 上 
报时 刻 的 CQI 与 调度 时 的 信道 质量 不 能 匹配 。 

CQI 的 上 报 周 期 远大 于 调度 周期 ， 上 报时 刻 的 CQI 与 调度 时 的 CQI 已 经 有 了 差距 ， 所 以 
需要 根据 HARQ -ACK 判断 上 报 的 CQI 与 实际 信道 质量 的 偏离 程度 ， 对 上 报 的 CQI 进行 
调整 。 


















































R(t) = (6-1) 
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下 行 CQI 调整 算法 控制 下 行 数 据 包 MCS 选择 的 过 程 如 下 : 当 调度 器 选择 的 MCS 高 于 当 
前 信道 质量 传输 能 力 时 ， 数 据 包 的 误 块 率 会 增加 ， 根 据 反馈 的 NACK 下 调调 整 后 的 CQI; `“ 
调度 器 选择 的 MCS 低 于 当前 信道 质量 传输 能 力 时 ， 数 据 包 的 误 块 率 会 降低 ， 根 据 反馈 的 
ACK 上 调调 整 后 的 CQI， 使 系统 初 传 误 块 率 收敛 于 设 定 的 目标 值 ， 提 升 系统 的 吞吐 量 。 


6.1.2 上 行 调度 


上 行 调度 算法 位 于 LTE 系统 的 MAC 层 ， 主 要 负责 为 用 户 分 配 物理 上 行 共 享 信道 
(PUSCH) 上 的 资源 ， 并 选择 合适 的 MCS 用 于 用 户 数据 的 传输 。 上 行 调度 算法 和 下 行 调度 
类 似 ， 不 同 的 是 ， 下 行 调度 输入 的 信道 质量 信息 为 UE 上 报 的 CQI 信息 ， 上 行 调度 输入 的 信 
道 质量 信息 为 系统 测量 的 上 行 SINR。 

上 行 调度 器 调度 用 户 并 给 用 户 分 配 资源 时 需要 考虑 用 户 的 信道 质量 信息 (SINR) ， 上 行 
的 信道 质量 信息 通过 SRS (Sounding Reference Signal ， 探 测 用 参考 信号 ) 和 DMRS (Demod- 
ulation Reference Signal， 解 调 参考 信和 号) 测量 获得 。 

PHR (Power Headroom Report， 功 率 余 量 报告 ) 指示 UE 功率 的 使 用 率 ， 指 示 UE 上 行 
最 大 发 送 功率 和 UE 上 行 已 经 使 用 的 发 射 功 率 的 差 值 ， 并 上 报 给 eNodeB， 包 括 周期 和 事件 上 
报 两 种 模式 。 

BSR (Buffer Status Report， 绥 存 状 态 报告 ) 指示 上 行 数据 缓存 区 包含 的 数据 的 大 小 ， 并 
上 报 给 eNodeB。 

SR (Scheduling Request， 调 度 请 求 ) 通过 1 bit 信息 通知 eNodeB, UE 有 数据 需要 发 送 ， 
需要 为 数据 信道 分 配 上 行 资源 。 

1. 上 行 调度 的 基本 功能 

上 行 调度 的 基本 功能 主要 包括 : 

优先 级 计算 (Priority Calculation): 基于 调度 的 输入 信息 ， 完 成 调度 的 Radio Bearer 优先 
级 、 调 度 用 户 的 确定 ， 保 证 用 户 QoS 的 同时 ， 最 大 化 系统 吞吐 量 。 

MCS 选择 (MCS Selection); 基于 调度 的 输入 信息 ， 确 定 要 调度 用 户 的 MCS, 

资源 分 配 (Resource Allocation): 根据 用 户 数据 量 和 信道 质量 ， 确 定 要 调度 用 户 需要 的 
RB 数 ， 并 为 用 户 确定 RB 位 置 。 

2. 上 行 TTI 调度 流程 

eNodeB 首先 对 Msg3 用 户 进 行 资 源 分 配 ; 当 上 行 TTIBundling 和 上 行 半 静态 调度 功 
能 打开 时 ， 上 行 调度 器 首先 为 TTI Bundling 和 上 行 半 静态 调度 预 留 资源 ; 当 有 上 行 可 用 
PUSCH 资源 时 ， 依 次 调度 处 理 HARQ 重 传 、 有 控制 平面 数据 的 用 户 、 上 报 调度 请 求 
(SR) 的 用 户 、GBR 速率 未 满足 的 用 户 及 未 达到 AMBR 的 用 户 ; 最 后 进行 上 行 CoMP 
模式 的 判决 。 

3. 上 行 调度 资源 获取 

获取 上 行 调度 资源 主要 是 获得 上 行 PUSCH 可 用 的 资源 。 由 于 PUSCH、PUCCH、PRACH 
共享 上 行 带宽 ， 上 行 可 用 PUSCH 资源 即 扣 除 PUCCH 和 PRACH 占用 的 资源 。 其 中 ，PUCCH 
占据 整个 频带 的 最 低 端 和 最 高 端 ， 其 实际 占用 的 RB 个 数 受 下 行动 态 调度 ACK/NACK 反馈 、 
下 行 CQI 反馈 、 系 统 半 静态 调度 用 户 数 和 SRI (Scheduling Request Indication ， 调 度 请 求 指 
示 ) 资源 的 影响 ，PRACH 的 周期 可 通过 参数 进行 设置 ， PRACH 占用 上 行 6 个 RB 资源 。 
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4. 上 行 调度 用 户 MCS 的 确定 
上 行 调度 用 户 MCS 的 选择 分 为 SINR 调整 、MCS 初 选 和 MCS 调整 三 个 部 分 ， 具 体 流 程 
及 输入 输出 如 图 6-1 所 示 。 













上 行 传输 是 
否 为 Msg3 

















户 调度 带宽 上 调整 后 的 


的 等 效 SINR 








图 6-1 上 行 调度 用 户 MCS 选择 





SINR 调整 算法 通过 UlSchSwitch 进行 设置 。 当 UE 移动 时 ， 由 于 信道 衰落 的 影响 ， 上 报 
时 刻 的 SINR 和 调度 时 刻 的 SINR 相 比 ， 可 能 已 经 有 较 大 的 变化 ， 因 此 建议 默认 打开 SINR 的 
调整 功能 。 基 站 通过 统计 上 行 数据 的 ACK/NACK 来 调整 SINR， 从 而 纠正 SINR 的 测量 误差 ， 
使 用 户 的 IBLER 收敛 于 目标 值 ， 保 证 系统 吞吐 量 。 上 行 IBLER 的 收敛 目标 值 由 参数 SinrAd- 
justTargetIbler 设置 。 系 统 默 认 IBLER 的 目标 值 为 10% ， 不 同 的 场景 最 优 IBLER 可 能 不 同 ， 
用 户 可 以 根据 场景 进行 配置 。 

MCS 初 选 主要 根据 用 户 带宽 上 测量 的 SINR 和 eNodeB 的 解 调 性 能 进行 比较 ， 选 择 合适 
的 调制 编码 阶 数 进 行 传输 。 为 了 保证 初始 接 入 的 性 能 ， 华 为 采用 静态 低 阶 进行 Msg3 的 
传输 。 

MCS 调整 ，eNodeB 完成 上 行 MCS 的 初 选 后 ， 根 据 UE 调度 上 行 RB 是 否 遇 到 小 区 级 
SRS 子 帧 、 随 路 信 令 及 根据 UE 能 力 进 行 MCS 的 调整 。 调 整 的 原因 如 下 : 小 区 级 SRS 子 帧 
符号 发 送 SRS 信号 ， 随 路 信 令 占据 数据 信道 资源 进行 传输 ， 都 将 导致 PUSCH 实际 的 数据 传 
输 码 率 提升 ， 进 而 导致 数据 初 传 误 码 升 高 ， 因 此 系统 需要 对 这 两 种 情况 进行 MCS 的 调整 ， 
保证 当前 调度 数据 的 正确 解 调 。 调 整 后 的 MCS 将 根据 UE 能 力 进行 MCS 的 调整 (不 同 UE 
能 力 ， 支 持 的 最 高 MCS 不 一 致 ) ， 输 出 最 终 选择 的 MCS。 






































6.2 准 入 拥塞 控制 


TD - LTE 系统 中 的 准 入 拥塞 控制 包括 准 入 控制 和 拥塞 控制 两 部 分 。 准 入 控制 是 指 eNo- 
deB 根据 PRB 利用 率 和 CBR 业务 QoS 满意 率 来 决定 是 否 允 许 GBR 业务 (新 业务 或 切换 业 
务 ) 准 入 。 拥 塞 控制 是 指 eNodeB 根据 拥塞 控制 算法 对 系统 负载 进行 控制 ， 确 保 业 务 整体 
QoS 满意 度 得 到 保证 和 系统 稳定 。 

负载 控制 的 目的 在 于 最 大 化 资源 利用 率 的 同时 ， 通 过 拒绝 业务 或 释放 业务 保持 系统 稳 
定 。 负 载 控 制 通 过 控制 小 区 的 负载 来 保证 已 接 入 业务 的 QoS， 为 独立 的 连接 提供 系统 要 求 的 
QoS 和 保证 系统 容量 的 最 大 化 。 


6.2.1 负载 监测 


负载 监测 是 对 小 区 各 类 资源 进行 检测 ， 如 PRB 利用 率 、GBR (Guaranteed Bit Rate， 保 

证 比特 率 ) 业务 QoS 满意 率 以 及 各 类 资源 受 限 指示 ， 以 此 评估 小 区 当前 的 状态 ， 为 准 入 控 
制 和 拥塞 控制 决策 提供 重要 依据 和 人 参考。 负载 监测 通过 数据 测量 ， 跟 踪 无 线 承 载 的 激活 、 修 
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改 和 释放 情况 ， 估 计 系 统 时 频 资源 消耗 情况 ， 进 而 评估 系统 负载 状态 。 

1. PRB 利用 率 监 测 

eNodeB 通过 监测 PRB 利用 率 和 GBR 业务 QoS 满意 率 来 判断 小 区 负载 高 低 ， 准 入 控制 和 
拥塞 控制 据 此 决定 准 入 或 拒绝 GBR 业务 ,或 释放 低 优先 级 业务 。 其 他 资源 使 用 情况 由 各 资 
源 分 配 算法 提供 资源 受 限 指示 给 负载 监测 。 

当 UE 接收 能 力 有 限 ， 或 下 行 信道 质量 差 时 导致 下 行 发 射 功率 受 限 ，UE 不 一 定 能 够 使 
用 所 有 的 时 频 资源 。 此 时 若 在 小 区 内 用 户 很 少 ，GBR 业务 QoS 满意 率 就 会 依据 这 些 UE 得 
出 。 这 样 就 容易 误 判 ， 导 致 下 行 有 很 多 空闲 PRB 而 新 业务 无 法 准 入 的 情况 。 因 此 补充 进行 
下 行 PRB 利用 率 检查 。 当 下 行 PRB 利用 率 低 且 发 射 功率 不 受 限 时 ， 直 接 准 人 ; 当下 行 PRB 
利用 率 低 且 发 射 功率 受 限 时 和 当下 行 PRB 利用 率 高 ， 采 用 基于 QCI 的 GBR 业务 满意 率 来 进 
行 准 入 判决 。 
通过 监测 高 调度 优先 级 业务 的 PRB 利用 率 可 以 了 解 小 区 时 频 资源 的 使 用 情况 ， 初 步 判 
断 系统 负载 高 低 情 况 。 高 调度 优先 级 业务 包含 GBR 业务 以 及 调度 优先 级 高 于 GBR 业务 的 其 
他 业务 或 信 令 ， 例 如 ， 重 传 、SRB (Signaling Radio Bearer， 信 令 无 线 承载 )、SR (Schedule 
Request, 调度 请 求 ) PRB 利用 率 计算 是 由 MAC 统计 完成 。 

计算 所 得 的 PRB 利用 率 分 别 与 上 /下 行 PRB 利用 率 门 限 DIRbHighThd、DIRbLowThd、 
UIRbHighThd 和 UIRbLowThd 进行 对 比 ， 从 而 判定 PRB 利用 率 的 高 低 。 如 下 行 方向 ，PRB 利 
用 率 若 高 于 下 行 PRB 利用 率 高 门限 DIRbHighThd， 则 表明 下 行 PRB 利用 率 高 ; 低 于 下 行 
PRB 利用 率 低 门 限 DIRbLowThd， 则 表明 下 行 PRB 利用 率 低 。 通 过 设置 高 低 门限 ， 可 以 避免 
乒乓 效应 。 

2. GBR 业务 QoS 满意 率 监 测 

GBR 业务 QoS 满意 率 反映 了 小 区 已 接 入 GBR 业务 的 QoS 是 否 得 到 保证 ， 可 作为 判断 小 
区 负载 高 低 的 依据 之 一 。 

QCI 反映 了 业务 QoS 等 级 ， 不 同 QCI 有 不 同 的 QoS 参数 ， 通 过 协议 得 出 LTE QoS 机 制 
中 的 各 种 业务 特点 及 其 QoS 满意 度 评价 标准 。 

对 于 下 行 ， 是 基于 QCI 对 应 的 逻辑 信道 的 满意 率 进行 评价 。 

由 于 上 行 发 送 的 数据 缓存 在 UE 侧 ，eNodeB 不 能 估计 UE 侧 每 个 逻辑 信道 的 发 送 数据 组 
存 ， 同 时 为 了 节省 信 令 资源 ,减少 BSR (Buffer Status Report， 绥 存 状态 报告 ) ， 因 此 对 于 上 
行 ， 采 用 和 下 行 不 同 的 满意 率 评 价 标准 : 按 逻辑 信道 分 组 评价 满意 率 。 逻 辑 信道 分 组 定义 为 
一 组 QoS 属性 类 似 的 无 线 承 载 。 

在 上 下 行 方向 根据 QCI 计算 CBR 业务 满意 率 ， 同 时 为 每 个 QCI 设置 不 同 的 准 入 门限 。 
即 QCI 之 间 的 差异 化 准 入 通过 为 每 个 QCI 设置 不 同 的 准 入 门限 来 体现 。 

(1) 下 行 满意 率 评价 

对 于 QCI =1 承载 的 VoIP 语音 ，QCI = 1 业务 的 满意 率 为 小 区 内 VoIP 业务 的 平均 下 行 满 
意 率 ， 即 小 区 内 各 VoIP 业务 的 下 行 满意 率 之 和 与 小 区 内 VoIP 业务 总 数 的 比例 。 

QCI=2 ~4 对 应 GBR 业务 ， 其 满意 率 评价 需要 考虑 数据 量 和 GBR 速率 ， 即 QCI =x(x = 
2 ~4) 的 所 有 业务 已 调度 的 数据 总 量 占 此 QCI 所 有 业务 需要 传输 的 数据 总 量 的 比例 。 被 调度 
的 数据 越 多 ,或 缓存 中 的 数据 量 越 少 ， 则 表明 满意 率 越 高 。 
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(2) 上 行 满意 率 评 价 

对 于 QCI =1 承载 的 VolP 语音 ，QCI = 1 业务 的 满意 率 为 小 区 内 VoIP 业务 的 平均 上 行 满 
意 率 ， 即 小 区 内 各 VoIP 业务 的 上 行 满意 率 之 和 与 小 区 内 VoIP 业务 总 数 的 比例 。 

上 行 QCIL=2 ~4 的 GBR 业务 按照 逻辑 信道 分 组 进行 满意 率 的 评价 。 即 逻辑 信道 分 组 的 
满意 率 是 由 已 传输 的 数据 与 需要 传输 的 数据 进行 比较 得 出 ， 已 传输 的 数据 越 多 ， 则 满意 率 
越 高 








s 


QCI = 1 -4 可 映射 到 对 应 的 逻辑 信道 分 组 ， 即 若 QCI =2 ~4 映射 到 逻辑 信道 分 组 2， 则 
QCI =2 ~4 的 满意 率 都 由 逻辑 信道 分 组 2 的 满意 率 表示 。 

3. 资源 受 限 指示 

对 于 准 和 算法 中 需要 用 到 的 其 他 资源 ， 负 载 监测 收集 资源 受 限 指示 并 反馈 到 准 人 控制 ， 
然后 进行 准 入 的 判断 。 下 面 是 准 入 控制 算法 中 收 到 的 一 些 资源 受 限 指示 。 

(1) 下 行 功率 受 限 

当 eNodeB 下 行 发 射 功率 很 高 时 ， 易 引起 功率 受 限 。 这 种 情况 不 一 定 代表 小 区 拥塞 ， 因 
此 eNodeB 不 会 直接 拒绝 准 入 。eNodeB 是 否 还 允许 新 业务 准 入 还 需 结合 QoS 满意 率 来 判断 。 

功率 是 否 受 限 的 判断 可 以 由 调度 和 功率 控制 算法 决定 。 当 下 行 功 率 都 被 用 完 ， 但 是 下 行 
RB 还 有 剩余 〈 如 用 户 都 在 小 区 边缘 时 候 ) ， 说 明 下 行 功率 受 限 。 当 下 行 功率 没有 被 用 完 ， 
但 是 下 行 RB 已 经 没有 剩余 ， 说 明 下 行 功率 不 受 限 (如 用 户 都 在 小 区 中 心 ) 。 功 率 不 受 限 且 
RB 利用 率 低 则 足以 说 明 系 统 有 充足 的 下 行 资源 。 

(2) PUCCH 资源 受 限 

PUCCH 资源 是 根据 已 经 接 入 网 络 的 业务 数 和 QoS 需求 来 进行 分 配 的 。 一 旦 PUCCH WA 
资源 不 足以 分 配 而 又 无 法 获得 更 多 的 PUCCH 资源 ， 则 发 出 指示 给 准 入 控制 ,不 再 准 入 任何 
业务 。 

(3) 传输 层 资源 受 限 

传输 层 (如 Sl 接口 可 用 带宽 ) 资源 拥塞 时 ， 则 根据 传输 资源 是 否 允 许 抢占 进行 相应 
处 理 。 

(4) 小 区 拥塞 指示 

系统 拥塞 指示 由 拥塞 控制 发 出 ， 指 示 Uu 接口 资源 (BI PRB 和 下 行 功率 资源 ) ME, 
拥塞 指示 有 “上 行 拥 塞 ， 下 行 不 拥塞 ”、“ 下 行 拥塞 ， 上 行 不 拥塞 ”、“ 上 下 行 同 时 拥塞 ”， 
以 及 “拥塞 解除 ”四 种 指示 。 

若 当 前 请 求 业务 为 GBR 业务 ， 则 根据 拥塞 指示 ， 只 要 有 上 下 行 任 一 方向 发 生 拥 塞 ， 就 
不 准 入 GBR 业务 (新 业务 或 切换 业务 ) 。 

若 当 前 请 求 接 入 的 业务 为 Non - GBR 业务 ， 则 按 Non - GBR 业务 准 入 规则 进行 判断 。 

若 小 区 开启 了 抢占 开关 ， 则 新 业务 可 执行 抢占 。 


6.2.2 ”拥塞 控制 


拥塞 控制 用 于 处 理 传输 资源 拥塞 和 空 口 资源 拥塞 ， 通 常情 况 下 ， 准 人 控制 可 保证 已 接 人 
用 户 的 Qos， 防 止 系统 拥塞 。 但 如 下 两 种 情况 可 能 导致 拥塞 ， 

1) 业务 多 样 且 某 些 业 务 速率 不 是 恒定 的 ， 而 是 时 高 时 低 ， 因 此 业务 数据 量变 化 对 负载 
必然 产生 影响 。 
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2) 由 于 用 户 移动 所 导致 的 无 线 信道 条 件 变化 ， 同 一 个 业务 ， 相 同 的 数据 速率 ， 在 不 同 
的 时 刻 对 于 无 线 资源 的 影响 是 不 同 的 。 

因此 ， 即 使 无 线 通 信 系 统 内 的 用 户 数 不 发 生 任何 变化 ， 仅 任 上 述 两 个 因素 也 会 导致 小 区 
负载 变化 ， 进 而 影响 已 建 业 务 的 QoS$。 当 上 述 情 况 出 现 导 致 小 区 拥塞 时 需要 拥塞 控制 进行 
处 理 。 

系统 拥塞 时 ， 释 放 低 优先 级 GBR 业务 作为 拥塞 控制 的 第 一 选择 。 通 过 释放 GBR 业务 ， 
系统 可 以 释放 一 部 分 资源 ， 使 接 人 系统 的 其 他 业务 的 QoS 可 以 得 到 保证 。 
通过 释放 低 优先 级 GBR 业务 可 以 释放 该 部 分 业务 所 占用 的 资源 ， 达 到 降低 系统 负载 的 
目的 。 为 保证 紧急 呼叫 的 连续 性 和 稳定 性 ，eNodeB 不 会 释放 紧急 呼叫 。 

1. 负载 状态 判断 
通过 监控 PRB 利用 率 、QoS 业务 满意 率 和 下 行 功率 ， 可 评估 系统 负载 状态 。 小 区 有 两 
个 状态 : 拥塞 状态 和 正常 状态 。 

(1) 拥塞 状态 

当 一 个 或 多 个 QCI 对 应 业务 的 下 行 QoS 满意 率 低 于 拥塞 门限 值 时 ， 则 判定 小 区 处 于 下 
行 拥塞 状态 

当 一 个 或 多 个 QCI 对 应 业务 的 上 行 QoS 满意 率 低 于 拥塞 门限 值 且 小 区 上 行 PRB 利用 率 
高 时 ， 或 者 当 一 个 或 多 个 QCI 对 应 业务 的 上 行 QoS 满意 率 低 于 拥塞 门限 值 且 VoIP 上 行 调度 
等 待 时 间 过 长 时 ， 则 判定 小 区 处 于 上 行 拥塞 状态 

小 区 处 于 拥塞 状态 时 ， 将 通知 准 入 控制 ， 禁止 业务 准 入 ， 并 触发 拥塞 控制 来 降低 负载 
当 所 有 QCI 对 应 业务 QoS 满意 率 恢复 时 ， 即 满意 率 高 于 业务 拥塞 门限 与 CongRelOffset 之 和 ， 
则 小 区 恢复 正常 状态 。 业 务 拥塞 门限 按 QCI =1 ~4 来 定义 ， 即 QeilCongThd 、Qci2CongThd、 
Qci3CongThd 和 Qci4CongThd, 

每 个 QCI 对 应 的 QcixCongThd 加 上 CongRelOffset 必须 小 于 QcixHoThd (x =1~4)。 

(2) 正常 状态 

当 所 有 QCI 对 应 业务 的 QoS 满意 率 均 高 于 各 自 对 应 的 拥塞 门限 值 ， 即 QeixCongThd (x 
=1 ~4) 时 ， 小 区 处 于 正常 状态 。 

2. 释放 低 优先 级 GBR 业务 

当 小 区 拥塞 时 ， 拥 塞 控制 从 当前 已 接 和 人 的 业务 中 选择 低 优先 级 GBR 业务 集合 中 排序 最 
前 的 业务 进行 释放 。 若 该 业务 所 在 UE 拥有 的 唯一 的 GBR 业务 被 释放 且 开 启 重 定向 时 ， 系 
统 将 重 定向 UE 到 其 他 频 点 或 者 异 系统 ， 提 升 其 重新 接 人 的 成 功率 。 

释放 GBR 业务 后 ， 系 统 将 等 待 并 判断 GBR 业务 满意 率 是 否 恢复 。 若 GBR 业务 满意 率 
没有 恢复 ， 将 重新 进行 以 上 GBR 业务 释放 过 程 ， 直 到 系统 拥塞 解除 。 
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第 7 盖 TD -LTE 无 线 参 数 优化 


LTE 无 线 网 络 设备 的 参数 庞大 而 繁杂 ， 真 正 影响 网 络 性 能 、 用 户 感知 且 日 常 优化 需要 用 
到 的 参数 相对 较 少 ， 本 章 对 于 3GPP 规范 中 出 现 的 参数 进行 梳理 ， 结 合 组 网 策略 、 网 络 结 
构 、 信 令 流 程 对 网 络 优化 中 较 重要 的 参数 进行 介绍 。 








7.1 TD-LTE 无 线 参 数 分 类 


无 线 参数 数目 众多 ， 为 了 便于 深入 理解 以 及 更 好 地 将 参数 优化 手段 应 用 到 实际 优化 
工作 中 ， 需 要 归 类 进行 标签 化 整理 ， 同 时 以 便于 日 常 参数 管理 。 从 主流 设备 三 家 的 实现 
角度 分 类 ， 可 以 分 为 3GPP 公共 参数 以 及 厂家 私有 参数 实现 ，3GPP 公共 参数 相对 较 常 见 ， 
而 后 者 更 多 地 结合 了 三 家 的 私有 算法 以 及 功能 实现 ; 从 性 能 评估 的 角度 分 类 ， 可 以 划分 
为 影响 性 能 的 参数 ( 例如， 功率 、 接 入 类 、 功 率 类 等 ) 和 评估 性 能 的 参数 (例如 ,干扰 
带电 平 设置 ) 两 类 ; 从 参数 功能 的 角度 ， 可 以 划分 为 功率 类 、 接 人 类 、 寻 呼 类 、 重 选 类 、 
切换 类 、 定 时 器 类 参数 等 ， 而 在 这 些 类 别 参数 中 ， 有 些 需 要 差异 化 设置 以 契合 不 同 的 网 
络 场景 ， 而 有 些 〈 例 如， 定时 器 类 ) 则 可 考虑 在 建 网 初期 进行 统一 化 的 设置 ， 杜 绝 美化 
网 络 指标 情况 出 现 。 

LTE 3GPP 无 线 参 数 大 致 分 七 类 ， 分 别 为 功率 配置 及 功率 控制 类 参数 、 小 区 选择 类 参数 、 
系统 内 移动 性 管理 类 参数 、 系 统 间 互 操作 类 参数 、 定 时 器 和 常量 类 参数 、 小 区 标识 类 参数 以 
及 与 资源 调度 相关 的 参数 ， 其 中 前 五 类 参数 与 无 线 网 络 优化 相关 ， 是 本 章 的 研究 重点 。 


























7.2 TD -LTE 主要 公共 参数 


7.2.1 功率 配置 及 功 控 类 参数 


功率 类 参数 是 开 网 优化 阶段 ， 乃 至 后 续 优 化 调整 阶段 中 较 重 要 的 一 类 参数 ， 由 于 该 类 参 
数 变动 直接 导致 网 络 覆盖 、 干 扰 的 变化 ， 因 此 需要 根据 不 同 的 网 络 结构 规划 ， 以 及 射频 设备 
能 力 ， 对 该 类 参数 进行 统筹 考虑 。 

1. 下 行 功率 配置 类 参数 

下 行 功 率 配 置 类 参数 主要 包括 1p_a,p_b,referenceSignalPower } 三 个 参数 ， 协 议 中 规定 
这 三 个 参数 取 值 范围 如 下 。 

1) referenceSignalPower: 取 值 范围 为 整 型 ( -60, +, 50), 为 下 行 小 区 级 参数 ， 该 参 
数 定 义 为 在 带宽 内 所 有 小 区 级 参考 信号 功率 的 线性 平均 ， 可 以 认为 是 参考 信号 的 每 RE 能 量 
(Energy Per Resource Element，EPRE ) ， 该 参数 具体 取 值 与 射频 设备 支持 能 力 息息相关 。 

2) pb: 取 值 范围 为 整 型 (0，…，3) ， 为 下 行 小 区 级 参数 。 该 参数 本 身 取 值 代表 索引 
值 ， 见 表 5-1 。 
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3) pa: 取 值 范围 为 枚 举 型 1dB -6, dB -4dot77, dB -3, dB —1dot77, dBO, dB1, dB2, 
dB3| ， 其 中 dB -6 意味 着 -6dB，dB -4dot77 意味 着 -4.77 dB 等 ， 为 下 行 用 户 级 参数 。 
因此 ， 通 过 以 上 三 个 参数 的 组 合 就 可 以 得 到 PDSCH 中 非 RS 信号 的 EPRE 以 及 同一 个 
OFDM 符号 中 CRS 信号 的 EPRE， 二 者 比例 (JE RS 信号 EPRE/CRS EPRE) 既 可 以 是 p 也 
可 以 是 p ,具体 由 OFDM 符号 索引 确定 ， 详 见 表 7-1。 
表 7-1 PDSCH EPRE/CRS EPRE 取 值 为 p 或 者 p 时 所 对 应 的 时 隙 中 OFDM 符号 索引 

















PDSCH EPRE/CRS EPRE HEW p. 时 PDSCH EPRE/CRS EPRE 取 值 为 P, 时 
天 线 端口 数量 所 对 应 的 时 隙 中 OFDM 符号 索引 所 对 应 的 时 隙 中 OFDM 符号 索引 
普通 循环 前 级 扩展 循环 前 级 普通 循环 前 级 扩展 循环 前 绥 
1 或 者 2 1, 2,3,5,6 1⁄2; 4; 5 0, 4 0,3 
4 2,3,5,6 2,4,5 0,1,4 0, 1,3 














在 信 令 交互 中 参数 配置 的 具体 逻辑 关系 如 下 : 

SystemJnformationBlockType2 — RadioResourceConfigCommonSIB — PDSCH_ConfigCommon : 
(referenceSignalPower;p_b) 

PhysicalConfigDedicated—ConfigDedicated—PDSCH—>ConfigDedicated: p_a 

MobilityControll Info 一 RadioResourceConfigCommon 一 PDSCH_ConfigCommon : ( referenceSig- 
nalPower;p_b) 

现 网 一 般 宏 站 都 是 双 端 口 情况 ， 因 此 如 果 p_b 取 值 为 0、2、3 ， 则 理论 上 都 会 或 多 或 少 
地 造成 PDSCH 的 功率 元 余 或 者 不 足 ， 因 此 现 网 推荐 p_b 取 值 为 1， 同 时 为 了 避免 宏 站 间 PD- 
SCH 与 CRS 信道 的 互 扰 以 及 提高 功率 利用 效率 ，p_a 建议 取 值 为 dB -3， 即 -3 dB。 对 于 室 
分 系统 中 ， 如 果 是 双 天 线 端口 的 ， 设 置 原则 同 宏 站 。 如 果 是 单 天 线 端 口 的 ，p_b PRENO, p_a 
建议 取 值 为 4B0， 即 0dB。 根 据 各 个 主 设备 厂家 的 射频 能 力 ， 以 及 综合 与 3G 共 RRU 升级 等 
现 网 情况 ， 推 荐 referenceSignalPower 设置 值 为 15. 2 dBm。 

2. 上 行 功率 类 参数 

由 于 LTE 主要 采用 同 频 组 网 ， 小 区 内 不 同 用 户 占 用 频率 资源 不 同 ， 因 此 LTE 下 行 信道 
不 涉及 功率 控制 ， 只 有 上 行 信道 有 功率 控制 。 功 率 控 制 随 着 用 户 容量 的 攀升 ， 对 于 邻 小 区 干 
扰 进 行 有 效 的 规避 ， 因 此 对 于 不 同上 行 信道 的 功率 控制 策略 以 及 设置 值 需要 进行 特别 的 关 
注 ， 由 于 涉及 上 行 功率 类 参数 众多 ， 本 书 只 对 一 些 对 网 络 优化 较 重 要 的 参数 进行 介绍 ， 有 兴 
趣 的 读者 可 以 进一步 参考 相关 资料 。 

3. PRACH 信道 随机 接 入 

(1) P_Max 

消息 块 P_Max 用 来 限制 UE 在 载波 频率 最 大 上 行 发 射 功率 ， 同 时 用 来 计算 参数 Peompen- 
sation 值 ( 详 见 TS36. 304 中 定义 )。 该 消息 块 等 同 于 Puwx 和 Pemaxe (TÉ DL TS36. 101), UE 
在 服务 小 区 中 的 上 行 传输 功率 不 应 该 超过 该 服务 小 区 配置 最 大 UE 传输 功率 ( 详 见 
TS36. 101) ， 该 消息 块 分 别 由 系统 消息 SIB1 、SIB3 、SIB5 、SIB6 、SIB7 进行 下 发 。 

1) 由 SIB1 FÈ: 参数 名 称 为 p_Max， 取 值 范围 为 整 型 ( -30，…，33) ， 单 位 为 dBm， 
标识 限定 驻 留 UTRA 小 区 上 行 最 大 发 射 功率 ， 如 果 该 值 不 配置 ， 则 最 大 发 射 功 率 取决 于 终端 
射频 能 力 ; 
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2) 由 SIB3 FÈ: 参数 名 称 为 p_Max， 取 值 范围 为 整 型 ( -30，…，33) ， 单 位 为 dBm, 
标识 限定 同 频 UTRA 邻 区 上 行 最 大 发 射 功率 ， 如 果 该 值 不 配置 ， 则 最 大 发 射 功率 取决 于 终端 
射频 能 力 ; 

3) 由 SIB5 下 发 : 参数 名 称 为 p_Max， 取 值 范围 为 整 型 ( -30，…，33 ) ， 单 位 为 dBm， 
标识 限定 异 频 UTRA 邻 区 上 行 最 大 发 射 功率 ， 如 果 该 值 不 配置 ， 则 最 大 发 射 功率 取决 于 终端 
射频 能 力 ; 

4) 由 SIB6 FÈ: 参数 名 称 为 p_MaxUTRA， 取 值 范围 为 整 型 ( -55，…，33) ， 单 位 为 
dBm, RRE 3G 邻 区 上 行 载波 最 大 发 射 功率 ; 

5) 由 SIB7 下 发 : 参数 名 称 为 b_MaxGERAN ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，39) ， 单 位 为 
dBm， 标 识 限定 2G 邻 多 上 行 载波 最 大 发 射 功率 ， 如 果 该 值 不 配置 ， 则 最 大 发 射 功率 取决 于 
终端 射频 能 

6) 当前 协议 规定 终端 都 是 功率 等 级 3 的 终端 ， 因 此 根据 终端 发 射 能 力 ， 建 议 p_Max 取 
值 设 为 23 dBm, 

(2) 初始 前 导 码 接收 功率 

初始 前 导 码 接收 功率 ( preamblelnitialReceivedTargetPower) ， 单 位 为 dBm， 协 议 规定 取 值 
范围 为 枚 举 型 | dBm - 120,dBm - 118 ,dBm - 116,dBm -114,dBm - 112 ,dBm - 110 , dBm - 
108 ,dBm - 106 , dBm - 104, dBm - 102 , dBm - 100 , dBm — 98, dBm - 96, dBm — 94, dBm - 92, 
dBm -901 ， 该 参数 可 以 用 来 与 其 他 参数 协同 进行 随机 接 人 前 导 码 组 的 选择 ， 开 网 建议 值 
-100 ~ -104dBm。 

(3) 功率 坡度 因子 

功率 坡度 因子 (powerRampingStep ) ， 单 位 为 dB， 协 议 规定 取 值 范围 为 枚 举 型 | apo , 
dB2 ,dB4 ,dB6 | 。 

以 上 该 两 参数 (初始 前 导 码 接收 功率 和 功率 坡度 因子 ) 结合 在 一 起 表征 上 行 随机 接 入 
时 需要 的 目标 接收 功率 ， 即 PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER = preamblelnitialRe- 
ceivedTargetPower + DELTA _PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) * 
powerRampingStep ， 开 网 建议 值 为 dB4。 

(4) 前 导 码 最 大 传输 次 数 

前 导 码 最 大 传输 次 数 (preambleTransMax) ， 取 值 为 整数 ， 协 议 规定 取 值 范围 为 枚 举 型 
1n3 ,n4,n5 ,n6 ,n7 ,n8 ,nl10 ,n20,n50 ,nl100 ,n200| ， 开 网 建议 值 为 n10。 

(5) 随机 接 人 响应 窗 长 度 

随机 接 入 响应 窗 长 度 (ra_ResponseWindowSize ) ， 取 值 单位 为 子 帧 ， 协 议 规定 取 值 范围 
为 枚 举 型 | sP ,sf3 ,sf4 ,sf5 ,sf6 ,sf7 ,sf8 ,sf101 ， 开 网 建议 值 为 sf8 。 

以 上 五 个 参数 结合 在 一 起 决定 着 随机 接 入 响应 的 成 功率 ， 与 功 控 不 同 的 是 ， 每 次 的 随机 
接 入 都 是 以 powerRampingStep 为 固定 的 步 长 将 功率 向 上 抬升 的 ， 直 到 成 功 接收 随机 接 入 响应 
(TS36. 321.5.1.4), ， 如 果 在 随机 响应 窗 内 没有 接收 到 随机 响应 或 者 接收 到 的 随机 响应 前 导 
人 码 标 识 与 发 送 的 随机 接 入 前 导 码 不 匹配 ， 则 随机 接 入 响应 不 成 功 ，UE 会 继续 以 固定 步 长 拾 
升 功率 直到 前 导 码 传输 计数 器 (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER) 达到 前 导 码 最 大 
传输 次 数 (preambleTransMax) +1 终止。 如果 初 始 前 导 码 功率 与 功率 坡度 因子 设置 过 大 的 
话 ， 可 能 导致 在 业务 量 密集 区 域 用户 在 随机 接 入 过 程 中 产生 较 大 的 干扰 ， 反 之 ， 如 果 设 置 过 
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小 可 能 导致 随机 接 入 响应 成 功率 变 低 ， 或 者 增加 不 必要 的 随机 接 入 尝试 次 数 ， 潜 在 也 可 能 带 
来 干扰 的 拾 升 ; 男 外 前 导 码 最 大 传输 次 数 以 及 随机 接 入 响应 窗 长 也 会 间接 影响 随机 接 入 响应 
成 功率 与 其 他 网 络 指标 的 关系 例如， 如 果 前 导 码 最 大 传输 次 数 设置 过 大 ， 可 能 导致 随机 接 
入 功率 抬升 过 大 ， 增 加 网 内 干扰 ; 设置 次 数 过 小 则 可 能 导致 随机 接 入 响应 不 成 功 。 随 机 接 入 
窗 长 设置 过 大 可 能 导致 随机 接 入 时 延 过 大 ， 反 之 设置 过 小 则 可 能 带 来 随机 接 入 响应 成 功率 的 
降低 。 由 于 这 四 个 参数 与 LTE 开 网 放 号 之 后 的 业务 容量 及 用 户 行为 息息相关 ， 因 此 初期 给 
出 经 验 值 ， 后 续 应 随 着 网 络 结构 以 及 用 户 容量 的 改变 而 进行 同步 更 新 。 
这 四 个 参数 在 信 令 协议 栈 中 逻辑 关系 如 下 : 


RadioResourceConfigCommon—>rach — ConfigCommon 一 (preambleImitialReceivedTargetPower; 








powerRampingStep ; preambleTransMax ;ra_ResponseWindowSize ) 。 

上 行 功率 控制 实际 控制 着 各 个 上 行 物理 信道 的 发 射 功 率 。 

4. PUCCH 功率 控制 

参数 p0_NominalPUCCH 为 PUCCH 标 称 功率 Pu， 单 位 为 dBm， 协 议 规定 取 值 范围 为 整 
型 (-127，…，-96)。 

对 于 UE 在 子 帧 ;中 的 上 行 物 理 控制 信道 (PUCCH) 发 射 功率 Pyicon 定 义 如 下 : 

Ppuccu ( i) = min | Powax ,Po puceu + PL + h( NCOI suARqQ ) +A, ue (F) +g(i) } [dBm] 

其 中 

Pewx 一 UP 配置 传输 最 大 功率 P Max; 

À, pucu (F) 由 高 层 提供 ， 对 应 这 PUCCH 的 不 同 格式 的 功率 补偿 ， 其 中 PUCCH 
不 同 格式 具体 见 表 7-2; 











表 7-2 PUCCH 不 同 格 式 功率 补偿 情况 列表 



































参数 英文 名 中文 含义 功能 含义 a a ru a | — 
deltaF_PUCCH_Formatl — 格式 1 We o a | deltaF -2 ，deltaF0 deltaF2 | 0 
deltaF_PUCCH_Formatlb |, A 格式 人 CH Q I lehaF1, deltaF3, deltaF5 | 3 
Jak DGC Foma | i 
deltaF_PUCCH_Format2a ee 格式 2a | deltaF -2 ，deltaF0 ，deltaF2 | 2 
deltaF_PUCCH_Format2b 2b pen 格式 oo cH | deltaF ~2, deltaF0, deltaF2/ 2 























ZE, nuar WIRE HARQ 的 比特 个 数 ， 其 中 对 于 PUCCH 格式 1、1a 和 1b, h(neo,nnaro) =0， 





negi =4 


negr 
而 对 于 正常 循环 前 缀 的 PUCCH 格式 2、2a 和 2b, h(nca,nuvno) = N wenl 4 ) ; 
0 其 他 
PI 一 一 是 终端 侧 计 算 的 下 行路 径 损 耗 预 舍 ，PL = referenceSignalPower — higher layer fil- 
tered RSRP， 其 中 referenceSignalPower 由 高 层 提 供 ; 
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P opucca 一 一 分 别 由 高 层 提供 的 7, 小 区 级 参数 P 0_NOMINAL_ PUCCH 及 用 户 级 参数 P 0_UE_PUCCH 之 和 
决定 ; 

Speca 是 用 户 级 的 校正 值 ， 结 合 PDCCH 中 的 TPC 命令 标识 获取 。 该 参数 决定 着 
g(i) 取 值 ， 详 见 TS. 36. 213 5.1.2.1, 

现 网 中 Pu Now puceu 、Ar puccn (F) 等 参数 决定 着 功 探 过 程 中 的 起 始 发 射 功 率 ， 如 果 
值 设置 过 大 ， 在 建 网 初期 业务 量 较 小 的 情况 下 ， 可 能 提升 单 用 户 的 PUCCH 上 行 起 始 发 射 功 
率 ， 从 而 提升 该 用 户 以 及 该 小 区 内 的 上 行 否 吐 量 ,但 是 随 着 网 络 用 户 规模 的 提升 ， 可 能 对 周 
边 邻 区 边缘 用 户 带 来 干扰 ， 因 此 建议 在 满足 小 区 边缘 用 户 功 控 基本 需求 前 提 下 ， 尽 量 将 该 值 
设置 低 一 些 ， 目 前 建议 该 值 设置 在 -100 ~ -105 dBm 左右 ，PUCCH 不 同 格式 的 功率 补偿 建 
议 值 参见 表 7-2 。 另 外 ， 为 了 使 得 上 行 发 射 功率 收敛 ， 从 而 达到 降低 网 内 干扰 的 目的 ， 应 
建议 现 网 各 设备 厂家 结合 该 参数 设置 并 打开 闭环 功 控 开 关 。 

5. PUSCH 功率 控制 

(1) pO_NominalPUSCH 

该 参数 为 PUSCH 标 称 功率 Pu， 单 位 为 dBm， 协 议 规定 取 值 范围 为 整 型 ( - 126，…， 
24), 














(2) Alpha 

该 参数 为 计算 系数 ， 协 议 规定 取 值 范围 为 枚 举 型 |al0, al04, al05, al06, al07, al08, 
al09，all | ， 例 如 ，al08 意味 着 该 参数 取 值 为 0.8 ，all 意味 着 该 参数 取 值 为 1。 

(3) deltaMCS_Enabled 

该 参数 为 计算 系数 ， 协 议 规定 取 值 范围 为 枚 举 型 | en0 ，enl1} ，en0 对 应 着 取 值 0， 意 味 
着 状态 关闭 enl 对 应 着 取 值 1.25. 

对 于 UE 在 子 帧 ;中 的 上 行 物理 控制 信道 (PUSCH) 发 射 功率 Prusoa 定 义 如 下 : 

Ppuscu (i) = min | Pcuax ,10 logio (Mpuscn (i) ) + Po pusca (j) +a (j) + PL +A; (i) +f(i) 1 
[dBm] 
其 中 ， 

Peyax UE 配置 传输 最 大 功率 P Max; 

Miuscu (i) KET W 震中 分 配给 用 户 的 PUSCH 信道 所 占 的 资源 块 (RB) 数量 ; 

P; | (7 一 一 对 于 /为 0 和 1， 该 变量 分 别 由 高 层 提供 的 小 区 级 参数 Pu sovna pusen (7) 
及 用 户 级 参数 Pu us wsea G) 之 和 决定 。 当 j=0 时 ，PUSCH 传输 对 应 半 静 态 调度 模式 ， 当 7 
=1 时 ，PUSCH 传输 对 应 动态 调度 模式 ， 当 j=2 时 ，PUSCH 对 应 随机 接 入 响应 模式 ， 此 时 ， 
Po vs puscn (2) =0 并 且 Po nommar puscn (2) = Po pre + Å PREAMBLE ws > 这 里 初始 前 导 码 接收 功率 
(Popre) 以 及 ApnpawBrm mse 均 由 高 层 提供 ; 

Qa( 门 一 一 当 j 为 0 或 者 1 时 ， 该 参数 为 一 由 高 层 提供 的 3 bit 的 小 区 级 参数 ， 且 按 协议 规 
定 取 值 范 围 为 we |40,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1} ， 当 j=2 时 , a(j)=1. 

PL 一 一 终端 侧 计算 的 下 行路 径 损 耗 预 估 ，PL = referenceSignalPower - higher layer filtered 
RSRP， 其 中 referenceSignalPower 由 高 层 提 供 ; 

A... (i) 当 K, = 1. 25 即 deltaMCS — Enabled 置 为 enl Hf, ACi) =10 log ( (203 SS _ 
107841), `á K, =0 即 deltaMCS - Enabled 置 为 en0 PF, Ai (i) =0; 

f( 让 一 一 涉及 具体 的 功 控 算 法 ,具体 由 TPC 命令 标识 以 及 PDCCH 下 发 的 DCI 格式 决 
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定 ， 详 见 TS. 36. 213 5.1.1.1。 

现 网 中 pO - NominalPUSCH Alpha 以 及 deltaMCS_Enabled 等 参数 决定 着 功 控 过 程 中 的 起 
始 发 射 功率 ， 如 果 这 些 参数 设置 值 过 大 ， 在 建 网 初期 业务 量 较 小 的 情况 下 ， 可 能 提升 单 用 户 
PUSCH 的 上 行 起 始 发 射 功率 ， 从 而 显著 提升 该 用 户 以 及 该 小 区 内 的 上 行 吞 吐 量 ， 但 是 随 着 网 
络 用 户 规模 的 提升 ， 可 能 对 周边 邻 区 边缘 用 户 带 来 干扰 ， 因 此 建议 在 满足 小 区 边缘 用 户 吞 叶 量 
基本 需求 的 前 提 下 ， 尽 量 将 这 些 值 综 合 考虑 ， 并 设 定 在 合理 范围 内 ， 建 议 的 一 组 取 值 为 
( -87，al08，en0), 同时 建议 各 设备 厂家 应 开启 闭环 功 控 开 关 以 达到 功率 控制 收敛 的 目的 。 


7.2.2 小 区 选择 类 参数 


小 区 选择 类 参数 通过 系统 消息 下 发 ， 该 类 参数 涉及 终端 接 入 网 络 的 门限 ， 因 此 调整 该 类 
参数 直接 时 s. — o 响 。 该 类 参数 在 进行 网 络 优 
化 时 可 以 根据 特殊 场景 进行 局 部 调整 ， 但 是 站 在 参数 管理 的 角度 ， 该 类 参数 应 该 进行 统一 设 
置 管 理 ， 和 避免 由 于 参数 设置 的 干 差 万 别 ， 导 致 美化 指标 以 及 掩盖 网 络 问题 的 情况 出 现 。 

小 区 选择 准则 (S 准则 ) 的 介绍 如 下 。 

如 果 进 行 小 区 选择 ， 类 似 UMTS ， 首 先 需 要 满足 S 准则 ， 即 

>0 FH Sua >0 


Se qua 












































其 中 
Daa Qara” ( Qevnin + Q, lewninottset ) =P compensation 
S gual = Q aualmeas z ( Q qualmin + Q saminoftset ) 
其 中 各 参数 含义 见 表 7-3。 
表 7-3 小 区 选择 S 准则 参数 含义 






































Srlev 小 区 选择 接收 电 平 值 (dB) 
Sual 小 区 选择 质量 值 (dB) 
Q rievu 测量 小 区 接收 电 平 值 (RSRP) 
Q iiei 测量 小 区 质量 值 ( RSRQ) 
Qevnin 小 区 最 小 接收 电 平 ( dBm) 











小 区 最 小 接收 质量 (dB) 
当 驻 留 VPLMAN 时 ， 对 于 更 高 优先 级 PLMN 进行 周期 搜索 时 的 Own 的 偏 移 量 


当 驻 留 VPLMAN 时 ， 对 于 更 高 优先 级 PLMN 进行 周期 搜索 时 的 0 的 偏 移 量 







































































max( Pgmax — Ppowerclass 0)(dB) 
区 内 上 行 终端 最 大 发 射 功率 (dBm) ， 详 见 TS 36.101 
据 终端 功率 等 级 定义 在 最 大 射频 功率 (dBm), FEN TS 36. 101 








= 
x 





Pgmax 


Ri erClass 











= 





(1) q _RxLevMin 

该 参数 由 系统 消息 SIB1 、SIB3 、SIB5 、SIB6 SIB7 分 别 下 发 ， 下 面 针 对 不 同系 统 消息 
块 中 下 发 的 该 参数 进行 分 别 说 明 。 

1) SIBI 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 本 系统 小 区 选择 时 的 驻 留 门限 ， 取 值 范 围 为 整 型 ( -70， 
…，-22) ， 实 际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 *2[dBm]。 

2) SIB3 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 同 频 邻 区 ， 取 值 范围 为 整 型 ( -70，…，-22)， 实 
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际 值 = 消息 块 (IE) 值 *2[dBm]。 











3) SIB5 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 异 频 邻 区 ， 取 值 范围 为 整 型 ( -70，…，-22)， 实 
PME = 消息 块 (IE) 值 *2[ dBm]。 
4) SIB6 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 3G 小 区 选择 ， 取 值 范 围 为 整 型 ( -60, =, -13), 


实际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 *2 +1[dBm] ， 该 值 与 3G 中 的 Q 的 取 值 保持 一 致 。 

5) SIB7 消息 下 发 : 该 参数 表示 GSM 小 区 中 的 最 小 接收 电 平 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…， 
45) ， 实 际 值 = (消息 值 *2) -115。 

(2) q_RxLevMinOffset 

该 参数 由 系统 消息 块 SIBI 下 发 ， 类 型 为 可 选 ， 取 值 范围 为 整 型 (1，…，8 ) ， 实 际 值 
= 消息 块 值 *2[ dB] ， 如 果 缺 省 时 ， 则 终端 默认 该 值 为 0dB ， 该 偏 置 影响 小 区 允许 最 小 接收 
电 平 。 

(3) q_QualMin 

该 参数 由 系统 消息 SIB1 、SIB3 、SIB5 、SIB6 分 别 下 发 ， 下 面 针 对 不 同系 统 消息 块 中 下 
发 的 该 参数 进行 分 别 说 明 。 

1) SIB1 消息 下 发 : 该 参数 用 来 指示 E - UTRA 小 区 选择 / 重 选中 所 需要 的 最 小 接收 



































RSRQ， 取 值 范围 为 整 型 ( -34，…，-3)。 如 果 消 息 块 cellSelectionInfo - v920 没有 出 现 ， 
UE 默认 该 参数 取 值 为 负 无 穷 。 

2) SIB3 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 同 频 邻 区 ， 取 值 范围 为 整 型 ( -34，…，-3)， 如 果 
该 参数 没 在 系统 消息 里 出 现 ， 则 UE 默认 Own 为 负 无 穷 。 

3) SIB5 消息 下 发 : 该 参数 适用 于 异 频 邻 多 ， 取 值 范 围 为 整 型 ( -34，…，-3)， 如 果 
该 参数 没 在 系统 消息 里 出 现 ， 则 UE 默认 Qami WALA o 

4) SIB6 消息 下 发 : 该 参数 与 TS 25. 304 中 定义 的 Quam ~, REMF FDD UTRA 小 





区 ,实际 值 = 消息 块 (IE) 值 [dB] ， 取 值 范围 为 整 型 ( -24，…，0) 。 

(4) q_QualMinOffset 

该 参数 由 系统 消息 块 SIB1 下 发 ， 类 型 为 可 选 ， 取 值 范 围 为 整 型 (1，…，8 ) ， 实 际 
值 = 消息 块 值 (dB) , 如 果 消 息 块 cellSelectionInfo — 20 没有 出 现 ，UE 默认 该 参数 取 值 为 
0dB。 

由 于 终端 芯片 测量 计算 RSRQ 的 能 力 差别 很 大 ， 因 此 一 般 接 入 门限 的 选取 均 与 RSRP 相 
关联 ， 这 里 可 以 不 配置 q_Qualmin，UE 默认 该 参数 取 值 为 负 无 穷 。 为 了 尽量 使 得 UE 驻 留 在 
LTE 网 络 ， 可 以 将 q_RxLevmin 适当 调 低 。 对 于 一 些 局 部 地 区 网 内 干扰 较 严 重 的 特殊 场合 
可 以 适当 将 该 接 入 门限 提高 以 保证 部 分 用 户 接 入 感知 ， 但 进行 该 参数 调整 不 和 g 作 为 网 络 优化 
的 常规 手段 ， 更 不 能 通过 接 入 门限 的 参数 调整 美化 网 络 指标 ,剥离 用 户 真实 感知 。 现 网 该 参 
数 一 般 取 值 -120 ~ -124 dBm， 对 应 配置 在 SIB1 下 发 的 消息 块 值 为 -60 ~ -62。 


7.2.3 系统 内 移动 性 管理 参数 


在 通信 网 络 中 由 于 用 户 的 移动 性 ， 因 此 系统 内 涉及 对 用 户 进行 移动 性 管理 ， 包 括 空闲 态 

下 的 重 选 以 及 业务 连接 态 下 的 切换 ， 与 之 相关 的 重 选 参数 以 及 切换 参数 需要 进行 研究 。 同 
EJ, HF LTE 系统 内 存在 不 同 频段 ， 对 于 组 网 策略 的 不 同 ， 移 动 性 管理 参数 的 选择 也 有 所 
不 同 ， 系 统 内 异 频 之 间 的 移动 性 管理 也 是 重要 的 一 个 考量 维度 ， 因 此 本 节 按 照 同 频 或 相同 优 
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先 级 异 频 移动 性 管理 和 不 同 优先 级 异 频 移动 性 管理 两 部 分 进行 曾 述 。 

1. 同 频 或 相同 优先 级 异 频 空闲 态 重 选 相 关 的 参数 

(1) Skaseac 

同 频 起 测 门 限 ， 该 值 表征 UE 对 同 频 邻 区 的 起 测 门限 ， 该 参数 由 系统 消息 SIB3 下 发 ， 
类 型 为 可 选 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 (IE) 值 *2[dB]， 如 果 不 
配置 该 参数 或 者 与 之 相关 的 s_IntraSearchP 也 不 配置 ， 则 该 值 默 认为 无 穷 。 

(2) 二 

异 频 ( 异 系统 ) 起 测 门限 ， 该 值 表 征 UE 对 异 频 (或 异 系统 ) 邻 区 的 起 测 门限 ， 该 参 
数 由 系统 消息 SIB3 下 发 ， 类 型 为 可 选 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31)， 实际 值 = 消息 块 
(IE) 值 *2[dB]， 如 果 不 配 置 该 参数 或 者 与 之 相关 的 Sussup 也 不 配置 ， 则 该 值 默 认为 
无 穷 。 

(3) CellReselectionPriority 

区 别 于 3G 系统 中 终端 仅 靠 电 平 门限 差异 进行 重 选 ，LTE 引入 了 小 区 选择 绝对 优先 级 的 
概念 辅助 进行 重 选 。 不 同 频率 之 间 以 及 异 系统 之 间 都 可 以 引入 不 同 优先 级 。 对 于 系统 内 重 
选 ， 该 参数 分 别 由 SIB3 (服务 小 区 ) 、SIB5 ( 异 频 小 区 ) 下 发 ， 类 型 为 可 选 ， 取 值 范围 为 整 
型 (0，…, 7), 0 意味 着 优先 级 最 低 。 

(4) q_OffsetCell 

小 区 偏 置 ， 该 参数 表示 两 个 小 区 的 偏 置 ， 分 别 由 SIB4 ( 同 频 邻 区 ) SIB5 ( 异 频 邻 区 ) 
下 发 ， 取 值 范围 为 枚 举 型 dB -24,dB -22 ,dB -20,dB -18,dB -16,dB -14,dB -12,dB - 
10,dB -8,dB -6,dB -5,dB -4,dB -3,dB -2,dB -1,dB0,dB1,dB2,dB3,dB4,dB5,dB6， 
dB8 ,dB10 ,dB12 ,dB14 ,dB16 ,dB18 ,dB20 ,dB22 ,dB24} ， 单 位 为 dB。 

(5) q_OffsetFreq 

频率 偏 置 ， 该 参数 表示 相同 优先 级 的 频率 之 间 的 偏 置 ， 由 SIB5 下 发 ， 取 值 范围 为 枚 举 
型 | dB -24,dB -22,dB -20,dB -18,dB -16,dB -14,dB -12,dB -10,dB -8,dB -6,dB -5， 
dB -4,dB -3,dB -2,dB -1 ,dBO ,dB1 ,dB2 ,dB3 ,dB4,dB5 ,dB6,dB8 ,dB10,dB12 ,dB14 ,dB16， 
dB18 ,dB20 ,dB22 ,dB24} ， 单 位 为 dB。 

(6) q_Hyst 

小 区 重 选 迟滞 ， 该 参数 由 系统 消息 块 SIB3 下 发 ， 取 值 范围 为 枚 举 型 |dB0 ,dB1, dB2 ， 
dB3 ,dB4 ,dB5 ,dB6 ,dB8 ,dB10 ,dB12 ,dB14 ,dB16 ,dB18 ,dB20 ,dB22 ,dB24} ， 单 位 为 dB。 

(7) t_Reselectiont UTRA (T_Reselection) 

小 区 重 选 时 长 ， 对 于 系统 内 的 重 选 ， 该 参数 分 别 由 SIB3 (系统 内 同 频 重 选 ) SIB5 (£ 
统 内 异 频 重 选 ) 下 发 ， 取 值 范 围 为 整 型 (0，…，7) ， 单 位 为 秒 。 该 参数 可 基于 系统 内 不 同 
频率 进行 分 别 设置 。 

2. 同 频 或 相同 优先 级 异 频 小 区 重 选 准则 (R 准则 ) 

由 于 不 同 优先 级 的 异 频 重 选 流 程 以 及 涉及 的 参数 与 相同 优先 级 的 异 频 重 选 不 同 ， 而 与 异 
系统 重 选 是 一 套 参 数 ， 因 此 本 节 针 对 相同 优先 级 的 异 频 重 选 进行 说 明 ， 不 同 优先 级 的 异 频 重 
选 在 下 面 小 节 进 行 说 明 。 这 里 R 准则 适用 于 同 频 小 区 以 及 相同 优先 级 的 异 频 小 区 重 选 ，R 
准则 如 图 7-1 所 示 。 
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图 7-1 小 区 重 选 R 准则 











其 中 ，R 准则 所 涉及 的 参数 含义 见 表 7-4。 


表 7-4 小 区 重 选 R 准则 参数 含义 





















































Ors 于 小 区 重 选 的 平均 RSRP 测量 值 (分 别 对 服务 小 区 以 及 邻 区 进行 测量 ) 
区 

















对 于 同 频 邻 
则 为 0 
对 于 异 频 邻 区 : 如 果 频 率 偏 置 Qoffsettsuuee 在 系统 消息 进行 了 配置 ， 则 该 值 等 于 小 区 偏 置 Qoff- 








: 如 果 小 区 偏 置 Qoffset ,， 在 系统 消息 进行 了 配置 ， 则 该 值 等 于 小 区 偏 置 值 ， 否 
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set, ,+ BEBE Qofset s ， 否 则 该 值 只 等 于 频率 偏 置 值 Qoffset,_ 














当 S prtov < Snmsuup ( Saa < Sammuseuup) 时， 对 于 同 频 〈 同 优先 级 异 频 ) 邻 区 的 测量 
0 将 开始 启动 , 因此 ,起 测 门限 不 能 设置 过 低 ， 否 则 将 会 引发 重 选 不 及 时 导致 的 接续 或 
者 寻 呼 失败 ， 为 了 保证 测量 及 时 以 及 准确 性 ， 一 般 建 议 O.。<- 82 dBm 时 启动 测量 ， 即 
Ñkrasearchp E, Snontntrasearenp E ELN — -82 - (On + Qami a) — P compensation 29 ~ 42 dB (协议 IE 
值 =19 ~21)。 

对 于 同 频 邻 区 以 及 相同 优先 级 异 频 邻 区 ， 终 端 根 据 R 准则 对 本 小 区 以 及 邻 区 进行 计算 ， 
并 将 计算 值 进行 小 区 排序 列表 ， 列 表 中 计算 值 最 高 的 最 好 小 区 将 作为 待 重 选 的 备 选 小 区 ， 如 
果 该 小 区 在 小 区 重 选 时 长 内 (Treselectingr) 始终 高 于 服务 小 区 基于 R 准则 的 计算 值 ， 则 
终端 执行 向 该 小 区 的 重 选 ， 值 得 注意 的 是 终端 每 次 的 重 选 触发 至 少 要 保证 在 原 服务 小 区 驻 留 
1s 以 上 。 对 于 系统 内 小 区 重 选 ， 目 的 是 既 要 保证 触发 重 选 的 及 时 性 ， 同 时 也 要 确保 重 选 的 
准确 性 ， 即 避免 育 目 重 选 带 来 的 乒乓 效应 。 另 外 由 于 重 选 参数 的 设置 与 不 同 小 区 的 实际 网 络 
履 盖 情况 紧密 结合 ， 因 此 对 于 基于 小 区 的 个 性 参数 Qoffset 建议 在 实际 网 络 优化 予以 体现 ， 
综合 上 述 原则 ， 并 结合 现 网 测试 结果 ， 建 议 Qu 设置 为 1 ~2dB，Qoffset 设置 为 1 ~2dB, 同 
时 Treselection um 建议 设置 为 1~2s。 

3. 同 频 或 相同 优先 级 异 频 连 接 态 下 的 切换 

系统 内 的 切换 都 是 基于 测量 事件 上 报 的 ， 测 量 命令 通过 RRC 连接 重 配置 消息 下 发 ，EU- 
TRA 测量 报告 事件 如 下 : 

Event A1; 服务 小 区 电 平 优 于 绝对 门限 。 

Event A2; 服务 小 区 电 平 差 于 绝对 门限 。 

Event A3 : 邻 小 区 电 平 高 于 服务 小 区 电 平 一 定 的 偏 置 。 

Event A4: 邻 小 区 电 平 高 于 绝对 门限 。 

Event A5: 服务 小 区 电 平 差 于 绝对 门限 同时 邻 小 区 电 平 优 于 绝对 门限 。 

Event A6: 邻 小 区 电 平 高 于 辅 小 区 电 平 一 定 的 偏 置 。 

这 里 并 不 对 每 个 测量 报告 事件 进行 逐一 详细 介绍 ， 根 据 前 面 介绍 的 系统 内 同 频 或 者 同 优 
先 级 异 频 重 选 的 策略 ， 建 议 与 之 对 应 的 切换 策略 保持 一 致 ， 即 采取 基于 “最 优 小 区 ”的 测 
量 报告 事件 (Event A3) 方式 进行 上 报 。 涉 及 A3 事件 的 参数 如 下 。 
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(1) a3_Offset (Off) 

该 偏 置 值 作为 触发 A3 事件 的 条 件 ， 实 际 值 = 消息 块 值 ( 正 值 ) x0.5dB， 取 值 范 围 为 整 
型 ( -30，…，30) ， 该 参数 表示 同 频 或 同 优先 级 异 频 切 换 中 邻 区 电 平 (RSRP) 高 于 服务 
小 区 的 偏 置 值 ， 用 来 确定 邻近 小 区 与 服务 小 区 的 边界 ， 该 值 越 大 ， 表 示 需 要 目标 小 区 有 更 好 
的 服务 电 平 才 会 发 起 切换 。 

(2) offsetFreq (Ofp) 

频率 偏 置 ， 与 Q_OffsetRange 取 值 范围 保持 一 致 ， 即 取 值 范围 为 枚 举 型 |dB -24,dB - 
22,dB -20,dB -18,dB -16,dB -14,dB -12,dB -10,dB -8,dB -6,dB -5,dB -4,dB -3,dB 
-2,dB -1,dB0, dBl, dB2, dB3, dB4, dB5 , dB6 , dB8 , dB10, dB12 , dB14, dB16, dB18 , dB20 ， 
dB22 ,dB24} ， 单 位 为 dB ， 默 认 值 为 dB0。 

(3) celllndividualOffset (Ocp) 

小 区 偏 置 ， 与 Q_OffsetRange 取 值 范围 保持 一 致 ， 即 取 值 范围 为 枚 举 型 |dB -24,dB - 
22,dB -20,dB -18,dB -16,dB -14,dB -12,dB -10,dB -8,dB -6,dB -5,dB -4,dB -3,dB 
-2,dB - 1, dB0, dB1 , dB2, dB3, dB4 , dB5 , dB6 , dB8 , dB10, dB12 , dB14, dB16, dB18 , dB20, 
dB22 ,dB24! ， 单 位 为 dB。 

(4) Hysteresis ( Hys) 

A3 事件 中 的 迟滞 值 ， 该 参数 作为 事件 触发 的 起 始 以 及 终止 条 件 ， 实 际 值 = 消息 块 值 (IE 
值 ) x0.5dB， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，30) 。 作 为 切换 事件 的 迟 清 ， 该 参数 可 减少 由 于 无 
线 信号 波动 (衰落) 导致 的 对 小 区 切换 评估 的 频繁 解除 与 触发 ， 降 低 乒 乓 切换 以 及 误 判 ， 
该 值 越 大 越 容易 防止 乒乓 切换 和 误 判 。 
(5) timeToTrigger 
触发 测量 报告 需要 满足 A3 事件 准则 的 持续 时 间 ， 该 参数 表示 同 频 切 换 测量 事件 的 时 间 
延迟 。 当 A3 事件 满足 触发 条 件 时 并 不 立即 上 报 ， 而 是 该 参数 在 指定 的 时 间 内 始终 满足 事件 
触发 条 件 才 上 报 该 事件 ， 取 值 范 围 为 枚 举 型 | ms0 , ms40 , ms64 , ms80 , ms100 , ms128 , ms160, 
ms256 ,ms320 ,ms480 ,ms512 ,ms640 ,ms1024 ,ms1280 ,ms2560 ,ms5120} ， 单 位 为 毫秒 。 

对 于 UE 开始 A3 事件 测量 ， 需 满足 如 下 公式 定义 的 条 件 ; 

M, +0, +0, -Hys>M +O, +O. + Off 
同样 ， 对 于 UE 终止 A3 事件 测量 ， 则 需 满 足 如 下 公式 定义 的 条 件 : 

M +O, +O. +Hys <M. +O. +O + Off 
HoP, Mn, Ms 分 别 为 邻 小 区 与 服务 小 区 的 电 平 值 (RSRP) 。A3 测量 事件 迟滞 Hys 在 开始 
事件 测量 以 及 终止 事件 测量 条 件 中 算术 符号 不 同 ， 表 明 开 始 与 终止 A3 测量 事件 门限 不 同 。 
随 着 迟滞 的 增加 ， 表 明 进 入 A3 事件 测量 的 条 件 越 苛刻 ， 而 一 旦 进入 后 离开 A3 事件 测量 的 
条 件 也 并 不 宽松 ， 这 其实 说明 测量 上 报 的 精准 性 、 重 棒 性 随 之 提高 ， 避 免 由 于 快 衰 等 小 概率 
因素 对 于 测量 事件 上 报 的 影响 ， 有 效 降 低 切换 误 判 以 及 乒乓 切换 。 但 另 一 方面 ， 如 果 该 值 过 
大 ， 则 有 可 能 增加 切换 的 难度 ， 导 致 切换 不 及 时 ， 从 而 影响 用 户 感知 。 同 时 ， 对 于 触发 测量 
事件 上 报 难 易 程 度 同 时 要 结合 偏 置 (Off) 来 进行 考量 ， 该 值 与 迟 小 结合 用 于 事件 触发 和 取 
消 的 评估 ， 增 加 该 参数 ， 将 增加 A3 事件 触发 的 难度 ， 延 缓 切换 ; 减 小 该 参数 ， 则 降低 A3 
事件 触发 的 难度 ， 提 前 进行 切换 。 另 外 ， 对 于 切换 指标 的 影响 而 言 ， 触 发 A3 事件 的 持续 时 
间 也 相当 重要 ， 延 迟 触 发 时 间 的 设置 可 以 有 效 减少 平均 切换 次 数 和 误 切 换 次 数 ， 防 止 不 必要 
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WREE, RARER, 平均 切换 次 数 越 小 ， 但 延迟 触发 时 间 的 增 大 会 增加 掉 话 的 
风险 。 结 合 现 网 情况 ， 在 没有 特殊 场景 需要 特别 优化 调整 频率 偏 置 以 及 小 区 偏 置 的 情况 下 ， 
建议 这 组 影响 现 网 切换 性 能 的 参数 | 0ff，O0fp，Ocp，Hys，timeToTrigger| 建议 取 值 为 11 ~ 
2dB, 0dB, 0dB, 1 ~2dB, 320 ~640 ms} 。 

4. 不 同 优先 级 异 频 空闲 态 重 选 相关 的 参数 

涉及 不 同 优先 级 异 频 空闲 态 重 选 的 参数 ， 除 了 之 前 定义 的 Sjiwwwsowew，CellReselectionPri- 
ority ， 对 于 从 高 优先 级 的 频 点 重 选 到 低 优先 级 的 频 点 ， 还 有 如 下 相关 参数 ， 这 些 参数 其 实 与 
异 系统 重 选 是 一 套 参数 ， 这 里 对 异 频 重 选 设置 进行 介绍 ， 异 系统 重 选 放 在 下 一 节 进 行 说 明 : 

(1) threshServingLow (ThreshServing, LowP) 

本 系统 门限 值 ， 该 值 表示 对 异 频 重 选中 的 本 系统 判决 门限 ， 该 参数 由 系统 消息 SIB3 下 
发 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 (还) 值 x2[ dB] 

(2) threshX_Low (ThreshX, LowP) 

低 优先 级 异 频 门 限 值 ， 该 值 表示 对 异 频 重 选中 的 低 优先 级 异 频 判 决 门限 ， 该 参数 由 系统 
消息 SIB5 下 发 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 x2[dB]。 

(3) t_ReselectionEUTRA (T_Reselection) 

小 区 重 选 时 长 ， 对 于 系统 内 的 重 选 , 对 于 异 频 重 选 由 SIB5 下 发 ， 取 值 范 围 为 整 型 (0， 
…，7) ， 单 位 为 秒 。 该 参数 可 基于 系统 内 不 同 频率 进行 分 别 设置 。 

当 S$ <Sausuup 时 ， 启 动 异 频 小 区 的 测量 ， 如 果 本 小 区 的 Su. < ThreshServing， 
LowP 并 且 低 优先 级 异 频 小 区 的 S... > threshX_Low， 且 持续 了 t_ReselectionEUTRA， 同 时 UE 
在 当前 服务 小 区 已 经 至 少 驻 留 了 1 s 以 上 ， 则 UE 将 执行 当前 服务 小 区 向 低 优先 级 小 区 的 重 
选 。 对 于 这 类 参数 的 设置 值 应 结合 现 网 具体 的 组 网 以 及 驻 留 策略 来 制定 。 例 如 ， 一 般 认 为 
LTE 室 分 系统 需要 尽量 承载 吸收 业务 ， 因 此 室 分 系统 40 频段 在 建 网 初期 可 设置 为 高 优先 级 ， 
相对 而 言 ，LTE 的 宏 站 35. 38 频段 可 设置 为 低 优先 级 ， 因 此 ThreshServing 、LowP 可 设置 为 
-116 dBm (系统 消息 下 发 下 值 为 4) ThreshX, LowP 可 设置 为 -106 ~ -108 dBm (系统 消 
息 下 发 正 值 8 或 9)，TreselectionEUTRA 可 设置 为 1 ~2s。 

(4) threshX_High 

高 优先 级 异 频 门限 值 ， 该 值 表示 对 蜡 频 重 选中 的 高 优先 级 异 频 判决 门限 ， 该 参数 由 系统 
消息 SIB5 下 发 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 x2[dB]。 由 于 协 
议 规定 ， 对 于 高 优先 级 的 异 频 UE 会 始终 测量 ,一 旦 当 测 量 满足 条 件 Su > ThreshX，HighP， 
且 持续 T_Reselection 时 长 ， 则 触发 向 高 优先 级 的 重 选 。 为 了 预防 重 选 到 高 优先 级 频率 的 乒 
乓 重 选 ， 该 值 不 能 设置 过 低 ， 一 般 可 比 ThreshServing，LowP 设置 稍 高 2 ~ 4dB。 

5. 不 同 优先 级 异 频 连接 态 下 的 切换 

不 同 优先 级 异 频 连接 态 下 的 切换 参数 与 切换 事件 的 选择 密切 相关 ， 而 切换 事件 的 选取 又 
与 组 网 策略 联系 紧密 。 具 体 切 换 事件 的 下 发 由 RRC 连接 重 配 下 发 ， 逻 辑 关 系 为 : 

RRC Connection Reconfiguration 一 MeasConfig 一 ReportConfigToAddModList 一 ReportConfi- 
gEUTRA 

与 切换 事件 相关 的 参数 如 下 。 

(1) gapOffset 

GAP 偏 置 ， 该 参数 对 应 不 同 GAP 格式 (GAP Pattern 0/1) 下 的 偏 置 ，UE 通过 measGap- 
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Config 消息 块 下 发 进行 配置 。 例 如 ， 每 个 测量 GPA 开始 的 SFN 号 以 及 子 帧 号 要 满足 如 下 
条 件 : 

SFN mod7 = FLOOR ( gapOffset⁄/10) ; 

子 帧 号 = gapOffset mod 10; 
其 中 ,了 = MGRP/10 

GAP 测量 是 eNB 在 UE 连接 态 配置 周期 性 的 空 亲 时间， 让 UE 去 测量 指定 频率 上 的 小 区 
信号 质量 。 分 为 模式 1 和 模式 2。 模 式 1 测量 时 间 为 6ms， 周 期 为 40 ms; 模式 2 测量 时 间 为 
6ms， 周 期 为 80 ms， 在 测量 GAP 期 间 ，UE 不 发 送 任何 数据 , 并 且 在 此 期 间 并 不 调整 回 原 服 
务 小 区 频率 ， 即 下 行 数据 也 无 法 接收 ， 该 参数 的 改变 对 测量 GAP 周期 造成 波动 ， 进 而 影响 
测量 精度 ， 具 体 GAP 格式 配置 参见 表 7-5。 

表 7-5 当前 UE 支持 的 GAP 不 同 格式 配置 说 明 

每 480 ms 中 最 小 


可 用 于 异 频 / 异 系统 测量 时 间 测量 目标 
(Tinterl )/ms 





测量 GAP 长 度 | 测量 GAP 循环 周期 
(MGL， 个 ) (MGRP)/ms 

















GAP 格式 标识 











异 频 下 - UTRAN FDD 、TDD， 昼 
0 6 40 60 系统 UTRAN FDD, GERAN, LCR 
TDD, HRPD, CDMA2000 1x 





Wi E -UTRAN FDD 、TDD， 昼 
1 6 80 30 系统 UTRAN FDD, GERAN, LCR 
TDD, HRPD, CDMA2000 1x 














(2) Hysteresis ( Hys) 

切换 事件 中 的 迟滞 值 ， 该 参数 作为 不 同事 件 触发 的 起 始 以 及 终止 条 件 可 以 分 别 单独 配 
置 ， 实 际 值 = 消息 块 值 ( 正 值 ) x0.5 dB， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，30) 。 作 为 切换 事件 的 
迟滞 ， 该 参数 可 减少 由 于 无 线 信号 波动 (衰落) 导致 的 对 小 区 切换 评估 的 频繁 解除 与 触发 ， 
降低 乒乓 切换 以 及 误 判 ， 该 值 越 大 越 容 易 防 止 乒乓 切换 和 误 判 。 

(3) timeToTrigger 

触发 测量 报告 需要 满足 切换 事件 准则 的 持续 时 间 ， 该 参数 作为 不 同 切 换 测量 事件 的 时 间 
延迟 可 以 分 别 单独 配置 。 当 切换 事件 满足 触发 条 件 时 并 不 立即 上 报 ， 而 是 该 参数 在 指定 的 时 
间 内 始终 满足 事件 触发 条 件 才 上 报 该 事件 ， 取 值 范围 为 枚 举 型 | ms0 , ms40 , ms64 , ms80 , 
ms100 ,ms128 ,ms160 , ms256 ,ms320 , ms480 , ms512 , ms640 , ms1024 , ms1280 , ms2560 ,ms5120 | , 
单位 为 毫秒 。 

(4) al_Threshold( Thresh ) 

该 门限 作为 触发 Al 测量 事件 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 (0，…，97)， 实际 值 ( RSRP) 
= 消息 块 值 ( 正 值 ) -140 dBm。 开 始 Al 事件 条 件 : M, -Hys > Thresh, 终止 Al 事件 条 件 : 
M. + Hys < Thresh, 

(5) a2_Threshold (Thresh ) 

该 门限 作为 触发 A2 测量 事件 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 (0,，…，97)， 实际 值 ( RSRP) 
= 消息 块 值 ( 正 值 ) -140 dBm。 开 始 A2 事件 条 件 : M. + Hys < Thresh, 终止 A2 事件 条 件 : 
M. - Hys > Thresh, 
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(6) a4 -Threshold(Thresh ) 

该 门限 作为 触发 A4 测量 事件 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 (0，…，97)， 实 际 值 ( RSRP) 
= 消息 块 值 ( 太 值 ) -140dBm。 开 始 A4 事件 条 件 , M, +0, +O. -Hys > Thresh, 终止 A4 事 
件 条 件 . M +O, +O. + Hys < Thresh, 

(7) a5- Thresholdl (Thresh1 ) / a5 — Threshold2 (Thresh2 ) 

这 两 个 门限 作为 触发 A5 测量 事件 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 (0，…，97)， 实际 值 
(RSRP) = 消息 块 值 (下 值 ) - 140dBm。 开 始 A5 事件 条 件 : M, + Hys <Threshl #l M. +0, + 
0O. -Hys > Thresh2, 终止 A5 事件 条 件 : M, -Hys > Threshl FIM, +0, + O, + Hys <Thresh2。 

对 于 触发 切换 的 事件 选取 协议 并 没有 严格 规定 ， 目前 主要 取决 于 各 个 设备 厂家 的 实 
o 不 同 于 空闲 态 重 选 测量 流程 ， 协 议 没 有 在 连接 态 对 于 启动 异 频 或 者 异 系统 测量 

条 件 进行 明确 定义 ， 对 于 基于 覆盖 电 平 的 异 频 以 及 异 系 统 测量 的 触发 条 件 ， 普 遍 选取 
Al e A2 事件 进行 触发 。 异 频 或 者 异 系统 测量 不 同 于 同 频 测量 ， 在 测量 期 间 UE 会 停止 与 
基站 间 的 数据 交互 ， 测 量 门限 如 果 设 置 不 合理 ， 可 能 会 造成 测量 过 于 频繁 或 者 测量 时 间 
较 长 ， 影 响 小 区 吞吐 率 ， 同 时 也 会 增加 UE 的 功 耗 开销 。 因 此 ,一般 选择 基于 服务 小 区 频 
率 测量 的 A2 事件 作为 异 频 或 异 系统 测量 的 触发 条 件 ， 选 择 基 于 服务 小 区 频率 测量 的 Al 
事件 作为 异 频 或 异 系统 测量 的 终止 条 件 。 综 合 以 上 情况 ， 对 于 有 具体 Thresh 值 的 设置 可 遵 
循 如 下 原则 : 

1) 对 于 网 内 干扰 较 小 的 同 优先 级 异 频 测量 应 适当 降低 Al 和 A2 的 门限 (如 D1 、D2 异 






























































频 组 网 ) 。 
2) 对 于 网 内 干扰 较 大 的 同 优先 级 异 频 测量 应 适当 提高 Al 和 A2 的 门限 (H F. D 异 频 
插花 组 网 ) 。 


3) 对 于 不 同 优先 级 的 双 层 网 ，Al 和 A2 的 门限 应 结合 高 优先 级 网 络 的 性 质 进行 设 定 
(HHF. D 双 频 组 网 ，D 频段 如 果 配 置 为 高 优先 级 ， 则 Al 和 A2 门限 可 以 适当 降低 ; F 频段 
如 果 配 置 为 高 优先 级 ， 则 Al 和 A2 门限 可 以 适当 提高 ) 。 

对 于 作为 切换 触发 条 件 的 测量 事件 选取 可 遵循 如 下 原则 ; 

1) 测量 事件 的 选取 应 与 不 同 优先 级 的 异 频 重 选 策略 保持 对 应 关系 。 

2) 作为 低 优先 级 频率 向 高 优先 级 频率 切换 的 触发 条 件 可 以 选择 A4 测量 事件 ， 门 限 应 

适当 降低 ， 且 为 了 避免 乒乓 效应 ，A4 Thresh 应 略 大 于 A5 Threshl 。 

3) 作为 高 优先 级 频率 向 低 优先 级 频率 切换 的 触发 条 件 可 以 选择 A5 测 P A5 
Thresh! 可 以 适当 降低 ， 另 为 了 避免 优先 触发 异 系统 互 操 作 ，A5 Thresh2 不 建议 调整 过 


7.2.4 ”系统 间 互 操作 参数 


由 于 在 网 络 建设 初期 4G 网 络 由 于 网 络 覆 盖 不 足 需 要 和 现 网 (2G、3G 网 络 ) 进行 互 
操作 ， Ws i 因此 ， 异 系统 互 操作 是 LTE 网 络 优化 中 相当 重要 
5 . 3G. 4G 互 操作 中 涉及 的 互 操 作 参 数 需要 根据 实际 网 络 履 盖 、 
干扰 、 结 构 、 a rs pi A EE 和 用 户 体 验 最 佳 。 本 节 分 别 对 空闲 
eh ts 

1. 系统 间 空 闲 态 重 选 参数 

涉及 系统 间 空 闲 态 的 重 选 参数 与 系统 内 蜡 频 重 选 参数 以 及 重 选 策略 很 相似 ， 很 多 参数 名 
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称 几 乎 一 致 ， 甚 至 就 是 一 套 参 数 ， 如 Siwssowos 、threshServingLow， 对 于 从 高 优先 级 向 低 优 
先 级 的 重 选 ， 除 了 这 两 个 参数 ， 还 有 threshX_High 和 t_ReselectionRAT， 这 两 个 参数 取 值 范 
围 与 异 频 一 样 ， 只 不 过 对 于 向 3G 和 26G 重 选 的 门限 可 以 单独 配置 ， 并 分 别 在 SIB6 、SIB7 中 
下 发 。 对 于 从 低 优先 级 向 高 优先 级 重 选 ， 则 分 别 存在 如 下 参数 。 

(1) QrxlevminEUTRA (3G) 

该 参数 为 EUTRA 小 区 选择 时 的 驻 留 门限 ， 该 参数 可 根据 不 同 频率 分 别 进行 配置 并 由 扩 
展 系 统 消息 SIB19 下 发 ， 取 值 范围 为 步 长 为 2 的 整 型 ( -140，-138，…，-42、-44)， 
单位 [dBm]。 

(2) Thresh, ng (3G) 

EUTRA 重 选 测量 触发 门限 值 ， 该 值 表示 对 异 系 统 重 选中 的 高 优先 级 的 EUTRA 判决 门 
限 ， 该 参数 可 根据 不 同 频率 分 别 进行 配置 并 由 扩展 系统 消息 SIB19 下 发 ， 取 值 范围 为 整 型 
(0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 x2[dB]。 

(3) t_Reselection, (3G) 

该 参数 为 小 区 重 选 时 长 ， 对 于 系统 间 的 重 选 , 对 于 异 频 重 选 由 SIB3 下 发 ， 取 值 范围 为 
整 型 (0，…，31) ， 单 位 为 秒 。 

(4) E -UTRAN_QRXLEVMIN (2C) 

该 参数 为 EUTRA 小 区 选择 时 的 驻 留 门限 ， 该 参数 可 根据 不 同 频率 分 别 进行 配置 并 由 系 
统 消 息 SI2quater 下 发 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，31)， 对 应 取 值 为 ( -140, -138,…, -80， 
-78)[dBm|。 

(5) THRESH_EUTRAN (2G) 

该 参数 为 EUTRA 重 选 测量 触发 门限 值 ， 该 值 表示 对 异 系统 重 选 中 的 高 优先 级 的 EUTRA 
判决 门限 ， 该 参数 可 根据 不 同 频率 分 别 进行 配置 并 由 系统 消息 SI2quarter 下 发 ， 取 值 范围 为 
整 型 (0，…，31) ， 实 际 值 = 消息 块 ( 正 ) 值 *2[ dB]. 

(6) T_reselection (2G) 

该 参数 为 触发 异 系统 小 区 重 选 的 时 间 迟 滞 ， 该 参数 可 根据 不 同 频率 分 别 进 行 配置 并 由 系 
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图 7-2 3GPP E - UTRA 状态 图 以 及 异 系统 互 操作 流程 
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统 消息 SI2quater 下 发 ， 取 值 范围 为 整 型 (0，1，2，3) ， 对 应 的 时 间 为 (5，10，15 ，20) 
s， 默 认 值 为 0， 即 5s。 

系统 间 重 选 机 制 与 系统 内 不 同 优先 级 异 频 重 选 一 致 ， 即 高 优先 级 向 低 优 先 级 重 选 的 触发 
条 件 需 要 同时 满足 服务 小 区 低 于 某 门限 以 及 目标 小 区 高 于 某 门 限 ， 而 低 优 先 级 向 高 优先 级 重 
选 的 触发 条 件 只 需要 满足 目标 小 区 高 于 某 一 门限 即 可 ， 因 此 对 于 系统 间 空 闲 态 重 选 参数 门限 
的 设 定 需要 结合 异 频 重 选 的 参数 设置 整体 考虑 ， 可 遵循 以 下 原则 : 

1) 终端 优先 驻 留 4G 网 络 ， 室 内 场景 中 优先 驻 留 室 分 小 区 。 

2) 为 避免 引起 乒乓 重 选 ， 低 优先 级 小 区 向 高 优先 级 小 区 重 选 的 目标 门限 Threshx, high 
应 比 从 高 优先 级 小 区 重 选 至 低 优先 级 小 区 的 服务 小 区 门限 ThreshServing, Low HE o 

3) 为 了 确保 终端 在 室内 场景 中 优先 驻 留 4G 室 分 小 区 ， 可 将 室 分 了 频段 设置 为 最 高 优 
先 级 7， 同 时 为 了 在 丰 频段 室 分 边缘 弱 场 (如 窗户 边 、 大 得 门口 ) 仍 尽量 使 得 终端 驻 留 4G 
网 络 (uh F. D 频段 小 区 ) ， 可 以 将 ThreshX、LowRAT 尽量 设置 高 一 些 (由 于 ThreshServ- 
ing, Low 对 于 不 同 优先 级 异 频 重 选 以 及 异 系统 重 选 是 一 套 参 数 ) 。 

4) 对 于 4G 宏 站 双 层 网 组 网 策略 (室外 为 D+F 共 址 建设 双 层 网 /D 连续 覆盖 单 层 网 /F 
连续 覆盖 单 层 网 ) ， 可 以 将 低 优 先 级 的 宏 站 频率 ， 如 下 频段 网 络 配 置 异 系统 (36/26) 邻 
区 ,而 DD 频段 网 络 只 配置 下 频段 作为 异 频 邻 多 ， 基 于 这 样 配 置 ,，F 频段 的 ThreshServing、 
Low 可 以 比 D 频段 ThreshServing、Low 设置 略 低 一 些 。 

2. 系统 间 连 接 态 互 操作 参数 

根据 图 7-2， 严 格 意义 上 3GPP 的 异 系统 间 的 互 操作 流程 只 有 切换 或 者 小 区 改变 命令 
(Cell Change Oder, CCO) ， 该 流程 只 涉及 与 2G 系统 间 互 操作 ， 由 于 现 网 大 量 设备 涉及 改造 
升级 ， 改 造 工 程 复 杂 ， 且 终端 芯片 支持 能 力 有 待 进一步 成 熟 ， 因 此 ， 现 网 选择 另 一 种 系统 间 
流程 文 持 连 接 态 下 的 系统 间 互 操作 ， 即 小 区 重 定 向 ， 值 得 注意 的 是 2G 连接 态 到 4G 则 采用 
基于 NCO 的 小 区 重 选 流 程 。 从 4G 向 2/3G 的 重 定向 同样 也 是 基于 测量 事件 上 报 触 发 的 ， 测 
量 命令 通过 RRC 重 配置 命令 中 的 测量 控制 消息 下 发 (RRC Connection Reconfiguration 一 
MeasConfig 一 ReportConfigToAddModList 一 ReportConfigmterRAT ) 4G 重 定 向 测量 报告 事件 
如 下 。 

Event B1: 邻 小 区 电 平 高 于 绝对 门限 。 

Event B2; 主 小 区 电 平 差 于 绝对 门限 同时 邻 小 区 电 平 高 于 绝对 门限 。 

从 4G 向 3G 或 2G 重 定向 涉及 的 参数 如 下 : 

(1) offsetFreq (Op) 

频率 偏 置 ， 与 Q_OffsetRange 取 值 范围 保持 一 致 ， 即 取 值 范围 为 枚 举 型 |dB - 24, dB - 
22,dB -20,dB -18,dB -16,dB -14,dB -12,dB -10,dB -8,dB -6,dB -5,dB -4 ,dB -3,dB 
-2,dB -1,dB0,dBl1,dB2, dB3, dB4 , dB5 , dB6,dB8, dB10, dB12, dB14, dB16, dB18 , dB20， 
dB22 ,dB24} ， 单 位 为 dB ， 默 认 值 为 dB0 ， 该 参数 可 基于 不 同 频率 进行 配置 。 

(2) Hysteresis ( Hys) 

切换 事件 中 的 迟滞 值 ， 该 参数 作为 不 同事 件 触发 的 起 始 以 及 终止 条 件 可 以 分 别 单独 配 
置 ， 实 际 值 = 消息 块 值 (IE 值 ) *0.5dB， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，30) 。 作 为 切换 事件 
的 迟滞 ， 该 参数 可 减少 由 于 无 线 信 号 波动 (衰落 ) 导致 的 对 小 区 切换 评估 的 频繁 解除 与 触 
发 ， 降 低 乒 乓 切换 以 及 误 判 ， 该 值 越 大 越 容易 防止 乒乓 和 误 判 ， 该 参数 可 基于 不 同事 件 进行 
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配置 。 

(3) timeToTrigger 

触发 测量 报告 需要 满足 切换 事件 准则 的 持续 时 间 ， 该 参数 作为 不 同 切换 测量 事件 的 时 间 
延迟 可 以 分 别 单独 配置 。 当 切换 事件 满足 触发 条 件 时 并 不 立即 上 报 ， 而 是 该 参数 在 指定 的 时 
间 内 始终 满足 事件 触发 条 件 才 上 报 该 事件 ， 取 值 范 围 为 枚 举 型 | ms0 , ms40 , ms64 , ms80 , 
ms100 ,ms128 ,ms160 ,ms256 ,ms320 ,ms480 , ms512 ,ms640 ,ms1024 , ms1280 , ms2560 ,ms5120 | ， 
单位 为 毫秒 ， 该 参数 可 基于 不 同时 间 进 行 配置 。 

(4) bl_ThresholdUTRA 

该 门限 作为 触发 B1 测量 事件 (3G) 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 ( -5，…，91) ， 实 际 值 
(RSCP) = 消息 块 值 (IE 值 ) -115 dBm。 开 始 B1 事件 条 件 : M. +O, -Hys > Thresh, 终止 B1 
事件 条 件 : M. +O, + Hys < Thresh。 

(5) bl_ThresholdGERAN 

该 门限 作为 触发 B1 测量 事件 (2G) 的 条 件 , 取 值 范 围 为 整 型 (0，…，63 ) ， 实 际 值 
(RxLev) = 消息 块 值 (IE 值 ) - 110dBm。 开 始 B1 事件 条 件 : M, +O, -Hys > Thresh, 终止 B1 
事件 条 件 : M, +O, + Hys < Thresh。 

(6) b2_Thresholdl (Threshl ) 

该 门限 作为 触发 B2 测量 事件 (EUTRA) 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 (0，…，97) ， 实 际 
值 ( RSRP) = 消息 块 值 ( 正 值 ) -140 dBm. 

(7) b2_Threshold2UTRA (Thresh2 ) 

该 门限 作为 触发 B2 测量 事件 (3G) 的 条 件 , 取 值 范围 为 整 型 ( -5，…，91) ， 实 际 值 
(RSCP) = 消息 块 值 ( 正 值 ) -115 dBm, 

(8) b2_Threshold2CERAN (Thresh2 ) 

该 门限 作为 触发 B1 测量 事件 (26) 的 条 件 ,， 取 值 范围 为 整 型 (0，…，63 ) ， 实 际 值 
(RxLev) = 消息 块 值 (IE 值 ) -110 dBm. 

开始 B2 事件 条 件 : M, + Hys < Threshl 和 M +O, — Hys > Thresh2, 终止 B1 事件 条 件 : 
M. - Hys > Threshl 或 M, + O, + Hys <Thresh2， 满足 其 一 即 终 目 。 

对 于 重 定向 的 方式 ， 主 设备 厂家 一 般 提供 育 重 定向 以 及 基于 测量 的 重 定向 。 顾 名 思 
义 ， 育 重 定向 仅 关注 本 系统 覆盖 电 平 情况 ， 而 基于 测量 的 重 定向 则 要 兼顾 本 系统 覆盖 电 
平和 异 系统 覆盖 电 平 。 由 于 B1 、B2 事件 分 别 涉及 异 系统 测量 ,主流 设备 厂家 一 般 采 取 前 
面 提 到 的 A2 事件 作为 触发 异 系统 测量 的 条 件 ， 即 触发 测量 BI 、B2 事件 的 条 件 ， 同 时 既 
可 以 选择 B1 事件 也 可 以 选择 B2 事件 作为 触发 测量 重 定向 的 判决 门限 。 一 般 推 荐 选择 B2 
事件 ， 通 过 调整 hp2_Threshold1 可 使 得 UE 尽量 驻 留 4G 网 络 。 对 于 采取 Bl 事件 作为 触发 
测量 重 定向 的 判决 门限 ， 可 以 适当 将 A2 事件 门限 降低 以 达到 同样 的 目的 。 对 于 盲 重 定 
向 ， 可 以 采取 A2 事件 作为 触发 判决 门限 ， 触 发 育 重 定向 的 A2 事件 本 系统 判决 门限 可 比 
B2 事件 本 系统 判决 门限 略 低 ， 但 需 高 于 4G 网 络 下 最 小 接 入 电 平 ( 0.6) ， 以 防止 用 户 
在 4G 网 络 下 脱 网 。 

对 于 从 低 优先 级 (3G) 向 高 优先 级 (4G) 的 重 定向 方式 ， 现 网 建议 采取 基于 测量 的 重 
定向 方式 ， 相 比 言 重 定向 而 言 可 以 有 效 地 避免 乒乓 效应 。 现 网 3G 主 设备 厂家 可 以 基于 3A 
或 3C 事件 作为 触发 测量 重 定向 的 判决 门限 ， 见 表 7-6。 
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表 7-6 3G 一 4G 测量 重 定向 事件 说 明 





















































类 型 计算 公式 建议 门限 参 ğ 
thresholdOtherSystem 
3C 触发 重 定向 判决 | LTE 邻 区 RSRP > thresholdOtherSys- RSRP 116dB Hysteresis 
门限 (3C 事件 ) tem + Hysteresis/2 — CIO ` agi CIO 
TimeToTrigger 
thresholdOwnSystem 
LTE $B. RSRP > thresholdOtherSys- thresholdOtherSystem 
3A 触发 重 定向 判决 jtem + Hysteresis/2 — CIO R.3G 服务 小 | RSRP : -116 dBm, RSCP Hyetereei 
门限 (3A 事件 ) 区 RSCP < thresholdOwnSyste — Hyster- 取 最 大 值 JARS 
esis/2 CIO 
TimeToTrigger 














系统 间 重 定向 的 参数 具体 设置 可 以 参考 系统 间 重 选 参数 设置 ， 例 如 ，B2 事件 本 系统 判 
决 门限 可 与 4G 到 3G/2G 重 选 的 本 系统 判决 门限 保持 一 致 ，3C 事件 的 异 系统 判决 门限 ,与 
3G 到 4G 重 选 的 异 系统 判决 门限 保持 一 致 。 若 3G 到 4G 重 定向 测量 事件 采用 3A，3A 事件 
参数 中 异 系统 判决 门限 同 3C 事件 异 系统 判决 门限 ， 本 系统 判决 门限 可 取 最 大 值 。 


7.2.5 ”定时 器 和 常量 类 参数 


定时 器 类 参数 和 常量 类 参数 在 网 络 优化 中 的 意义 相当 重要 ， 本 书 仅仅 对 层 三 信 令 涉及 的 
定时 器 以 及 常量 类 参数 进行 讨论 ， 如 涉及 一 些 底 层 参 数 ， 请 参阅 相关 文献 。 

信 令 的 启动 、 交 互 、 传 递 、 终 止 都 是 靠 一 系列 的 定时 器 以 及 常量 类 参数 进行 组 合 控制 
的 ， 因 此 ， 在 微观 层面 ， 这 一 类 型 参数 决定 着 某 一 信 令 的 起 止 时 刻 ， 或 者 重复 传递 的 频次 。 
宏观 层面 ， 某 一 参数 的 调整 ， 对 于 整个 网 络 的 性 能 ， 网 络 优化 的 效果 都 可 能 产生 巨大 的 影 
响 。 熟 悉 此 类 型 参数 是 网 络 优化 的 重要 手段 之 一 。 此 类 型 参数 分 为 两 部 分 ， 一 部 分 是 定时 器 
(timer) 参数 ， 一 部 分 是 常量 (constant) 参数 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 

定时 器 类 参数 顾名思义 就 是 确定 时 间 长 度 的 参数 。 这 类 参数 辅助 信 令 进行 开始 以 及 终止 
的 定时 ，3GPP EUTRA 中 该 类 参数 共 12 个 ， 具 体 参数 名 称 以 及 描述 请 参见 表 7-7 所 示 。 


表 7-7 3GPP 相关 定时 器 描述 
定时 器 起 始 2 JE 








E3 


时 后 的 行为 








QO 重 置 MAC 层 ， 释 放 MAC 层 配 置 
VEIER F! ZË r W Et 
当 接收 到 RRC Connection Setup 或 者 2 RLC 层 建立 的 RB 进行 
T300 传输 RRC Connection Request a ae e 小 区 重 @ 通知 上 层 RRC 连接 建立 失败 ， 
š s 基于 该 连接 的 终端 过 程 终止 ( PE DL 
36. 331 5.3.3.6) 
































当 接 收 到 RRC Connection Reestab- 
传输 RRC Connection Reestab- lishment 或 RRC Connection Reestablish- 





























ETR RA 
RAI lishment Request ment Reject 消息 或 者 选择 小 区 变 为 不 变 为 RRC_IDIE 状态 
可 用 
a 在 执行 RRC 连接 建立 时 ， 接 | YEA RRC_CONNECTED 状态 或 者 | 通知 上 层 终端 被 叫 访问 禁止 撤销 
收 到 RRC Connection Reject 终端 进行 小 区 重 选 ( 详 见 36. 331 5.3.3.7) 
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定时 器 起 始 终 止 超时 后 的 行为 
1303 在 小 区 访问 被 禁止 ， 且 当 终 | ” 当 进 入 RRC_CONNECTED 状态 或 者 | 通知 上 层 终端 主 叫 访问 禁止 撤销 
端 做 主 叫 时 建立 连接 终端 进行 小 区 重 选 ( 详 见 36. 331 5.3.3.7) 
AFA na 信 | 对 于 EUTRA 切换 或 者 小 区 改变 命 | TEE -UTRA 系统 间 小 区 改变 命令 
1304 We 消息 E pe japa 令 (Cell Change Order) 的 准则 得 以 满 | 以 及 系统 内 切换 中 ， 发 起 RRC 连接 
| 是 ( 在 异 系统 互 操作 中 ， 该 准则 由 目 | 重建 过 程 ; 在 切换 入 E - UTRA, M 
Cell Change Order 的 Mobility- 标 系统 小 区 进行 规定 ) 行 源 RAT 中 适用 的 规划 
FromEUTRACommand 消息 maa SAT OAE Ten i j: 
当 为 终端 主 叫 信 令 建立 RRC, MYA RRC_CONNECTED 状态 或 者 | pe Hek 1 ww 
T3OS | 连接 时 楷 止 访问 终端 进行 小 区 重 选 AR uha 
当 为 终端 CSFB 主 叫 时 建立 | ” 当 进 入 RRC_CONNECTED 状态 或 者 | ,pk ww 
306 |RRC 连接 时 禁止 访问 终端 进行 小 区 重 先 s i 
当 检 测 到 物理 层 的 问题 。 例 | 当 接 收 到 来 自 底层 的 N311 个 连续 | 如 果 安 全 认证 不 被 激活 ， 则 UE 转 
T310 “| 如 ， 当 接收 到 来 自 底层 的 N310 | 的 in - syne 个 指示 ， 当 触发 切换 流程 | 为 RRC 空闲 态 ; 否则 会 发 起 连接 重 
个 连续 的 out — of - sync 指示 “| 和 初始 化 连接 重建 流程 建 流程 
F. — HANAH E -UTRA 小 区 或 | ， s. 
T311 当初 始 化 RRC 连接 重建 流程 者 异 系统 小 区 进入 RRC 空闲 态 
当 接 收 到 或 者 当 
: s T w 当 进 入 RRC_CONNECTED 状态 ， 且 
o ss. 1382 NAS 请 求 执行 PLMN 选择 或 者 | ”放弃 专属 信 令 提供 的 小 区 重 选 优 
T320 附带 着 为 了 特定 优先 级 配置 的 当 小 区 重 ) 选择 到 异 系统 该 类 情 | 先 级 
有 效 定时 器 (剩余 的 有 效 定时 |， (E) 园 返 到 办 系统 (该 大 情 
GE 况 下 定时 器 会 被 继承 到 异 系统 ) 
仍然 适用 ) 
当 获 得 需要 对 需求 小 区 中 cellGlob- 
当 i] ig 包括 》 w kits “nts u kaa an aaa 
1321 Tim a Ce LN D 所 有 字段 进行 设置 的 相关 信息 ,| REWERA, ENIX 
p P res TE | 或 当 接收 到 包含 原因 值 为 reportCGI 的 | 测量 并 且 消 除 相应 的 measID 
Be 消除 reportConfig 的 measConfig 消息 
EET yp k ° 释放 VarLogMeasConfig 消息 。UE 允 
当日 志 容量 超过 了 合适 的 UE 存储 , | 、 j š 
当 到 = EER H EIE 当 Z 
T330 当 搂 收 到 LoggodMeasurement 当 触发 LoggedMeasurementConfiguration 许 丢 弃 日 志 测 量 。 例 如 当 T330 超时 





Configuration 消息 




















流程 的 释放 





停止 48 h 之 后 ， 释放 VarLogMeasRe- 
port， 详 见 36. 331 5. 6. 6.4 


在 这 些 名 目 繁多 的 定时 器 中 ， 本 书 着 重 抽取 几 个 与 日 常 网 络 优化 息息相关 的 定时 器 参数 
进行 说 明 。 

1. T300 

如 图 7-3 所 示 ，T300 定时 器 由 系统 消息 SIB2 下 发 (参见 36. 331 5.2.2.9) ， 值 存在 名 
为 UE - TimersAndConstants 的 信息 块 中 (IE), `4 UE 的 上 层 要求 处 于 RRC IDLE 状态 的 
UE 发 起 RRC 连接 请 求 时 ，T300 开始 启动 。 值 得 一 提 的 是 ， 当 连接 态 下 (RRC_CONNECT- 
ED) ，SIB2 消息 下 发 后 ， 存 储 于 该 消息 块 中 其 他 的 定时 器 及 常量 是 不 做 更 新 的 ， 但 是 T300 
需要 进行 同步 更 新 。 当 收 到 了 RRC 连接 建立 、RRC 连接 拒绝 、 小 区 重 选 或 者 高 层 主动 释放 
连接 时 ， 该 定时 器 终止 。 除 了 正常 RRC 连接 建立 导致 T300 的 终止 ， 其 他 原因 导致 T300 终 
止 后 ，MAC 层 相 关 配 置 都 需要 进行 重 置 并 释放 掉 。 小 区 重 选 和 高 层 还 需要 RLC 层 重建 。 如 
该 定时 器 超时 ， 则 会 重 置 MAC 层 ， 释 放 掉 MAC 配置 以 及 重建 RBs( Radio Bears) 已 有 的 RLC 
实体 。3GPP 协议 中 规定 T300 的 取 值 范围 为 枚 举 值 ， 分 别 可 以 为 | ms100 , ms200 , ms300 , 
ms400 ,ms600 ,ms1000 ,ms1500 ,ms2000} ， 其 中 ms100 代表 定时 器 时 长 可 以 设 为 100 ms, 
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RRC Connection Request 
> 





RRC Connection Setup 





RRC Connection Setup Complete 
| 











图 7-3 RRC 连接 建立 成 功 


该 定时 器 设置 的 长 短 决定 了 网 络 中 RRC 连接 建立 的 成 功率 以 及 资源 的 合理 利用 情况 ， 
如 果 设 置 过 长 ， 可 以 提升 RRC 连接 建立 成 功率 ， 但 是 可 能 会 导致 无 谓 的 消耗 资源 ， 例 如 ， 
在 小 区 覆盖 边缘 地 区 或 者 高 干扰 区 域 ， 信 和 号 质量 已 经 恶化 的 情况 下 ， 层 三 信 令 并 不 释放 连 
接 ， 而 是 等 待 底层 进行 不 断 地 重 传 尝试 ， 这 样 不 仅 导致 个 体 用 户 接续 时 延 的 增加 ， 可 能 还 会 
带 来 对 网 络 资源 整体 的 消耗 以 及 导致 的 拥塞 发 生 ， 同 时 还 可 能 由 于 底层 不 断 地 重 传导 致 网 络 
干扰 的 抬升 。 反 之 ， 如 果 该 定时 器 设置 过 短 ， 可 能 导致 RRC 连接 建立 成 功率 过 低 ， 从 而 进 
一 步 影 响 CS 域 或 者 PS 域 业务 接 通 率 。 

在 无 线 网 络 优化 中 ,设置 参数 的 目的 不 是 为 了 单纯 地 提升 统计 KPI， 而 是 在 适 配 网 络 
结构 的 基础 上 ， 使 得 KPI 尽量 贴近 用 户 感知 ， 既 不 能 恶化 KPI 使 用 户 感知 受到 影响 ， 也 
不 能 单纯 地 提升 了 某 项 KPI， 而 使 得 其 与 用 户 感知 完全 脱节 ， 最 佳 合理 的 策略 是 正 向 同步 
优化 KPI 作为 评估 手段 的 基础 ， 提 升 用 户 感知 。 根 据 现 网 测试 结果 以 及 优化 经 验 的 基础 ， 
同时 考虑 到 LTE 网 络 主要 承载 PS 域 业务 以 及 CSFB 的 用 户 接续 时 延 感知 (CSFB 用 户 拨 叫 
接续 时 延 将 会 是 LTE 话音 业务 中 衡量 用 户 感知 的 重要 标准 之 一 ， 因 此 需要 从 信 令 流程 、 
参数 设置 以 及 新 功能 影响 各 个 层面 逐一 进行 优化 设置 ， 以 期 效果 达到 最 佳 ) ， 建 议 T300 
现 网 设置 为 400 ms 

2. T301 

定时 器 T301 的 获取 途径 有 两 种 ， 其 一 如 同 T300, T310, N310, T311, N311 等 一 样 ， 
从 系统 消息 SIB2 中 的 信息 块 ue - TimersAndConstants 中 获取 ; 男 一 种 则 是 通过 信息 块 Nlf - 
TimersAndConstans 获取 ， 取 值 范 围 为 | ms100 , ms200 , ms300 , ms400 , ms600 , ms1000 , ms1500 , 
ms2000| ， 取 值 类 型 为 枚 举 型 ， 单 位 为 毫秒 。 一 般 在 驻 留 到 一 个 合适 的 LTE 小 区 后 ， 与 上 传 
RRC Connection Reestablishment Request 同时 启动 ， 在 收 到 RRC Connection Reestablishment 后 
终止 。 另 外 如 果 收 到 RRC Connection Reetablishment Reject 后 该 定时 需 也 会 终止 ，UE 会 从 
RRC_CONNECTED 转 为 RRC_IDLE， 重 置 MAC， 释 放 掉 所 有 无 线 资源 (包括 RLC 实体 、 
MAC 配置 和 相应 PDCP 实体 ) 。 当 该 定时 器 超时 ，UE 会 从 RRC_CONNECTED 转 为 RRC_I 
DLE, 

UE 可 以 检测 到 无 线 链 路 失败 、 切 换 失 败 、 移 动 出 E-UTRA 失败 ( 异 系 统 互 操作 ) 、 来 
自 底层 指示 的 完整 性 保护 失败 以 及 RRC 连接 重 配 失败 ， 该 定时 器 启动 如 果 链 路 重建 原因 值 
(reestablishmentCause) 为 reconfigurationFailure， 则 可 能 该 重建 过 程 是 由 于 重 配 失 败 触发 ， 如 
果 链 路 失败 原因 值 为 handoverFailure， 则 可 能 该 重建 过 程 是 由 于 系统 内 切换 或 者 异 系统 互 操 
作 导 致 ( 从 LTE 网 络 切换 出 或 者 CCO 重 定向 ) ;如 果 链 路 失败 原因 值 为 otherFailure， 则 重 
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建 过 程 由 其 他 原因 导致 。 

该 参数 的 取 值 直接 导致 RRC 连接 的 重建 成 功率 以 及 业务 接续 时 延 ， 设 置 值 过 高 可 能 
致 UE 在 链 路 失败 或 者 切换 失败 等 原因 触发 的 链 路 重建 过 程 中 的 底层 无 谓 随 机 接 和 人 尝试 次 数 
过 多 ， 从 而 影响 RRC Connection Reestablishment 这 种 层 三 挽救 机 制 的 接续 感知 ， 反 之 ， 如 果 
该 值 设置 过 低 ， 会 导致 RRC 连接 重建 成 功率 下 降 ， 根 据 现 网 优化 建议 及 测试 情况 ， 建 议 该 
值 设 置 为 600 ms, 

3. T311 

该 参数 与 T301 结合 很 紧密 ， 都 是 与 RRC 重建 相关 的 参数 。 当 UE 检测 到 无 线 链 路 失败 
或 切换 失败 或 移动 出 下 - UTRA 失败 或 收 到 来 自 底层 的 完整 性 保护 失败 指示 或 RRC 连接 重 配 
失败 ， 则 UE 启动 T311 ， 同 时 挂 起 除 SRBO 的 一 切 RB， 并 进行 相关 默认 配置 。 同 时 执行 小 
区 选择 ( 详 见 TS36. 304 规定 的 小 区 选择 流程 ) T311 是 在 T301 之 前 进行 触发 的 ,一 旦 当 
UE 选择 到 了 合适 的 玉 - UTRA 小 区 ，T311 即 被 终止 ， 同 时 启动 T301。 一 旦 T311 超时 后 ， 
终端 会 从 RRC 连接 态 转 为 RRC 空闲 态 ， 同 时 释放 原因 值 为 “RRC connection failure”, T311 
取 值 为 枚 举 型 ， 取 值 范围 为 | ms1000, ms3000, ms5000, ms10000, ms15000, ms20000, 
ms30000} 。3GPP 协议 36. 311 9. 2. 5 规定 默认 值 为 ms1000。 

该 值 设置 与 由 于 无 线 链 路 失败 、 切 换 失 败 等 原因 引起 的 RRC 重建 成 功率 息息相关 ， 
RRC 连接 重建 本 身 就 是 对 于 链 路 失败 的 一 种 挽救 机 制 。 将 该 值 设置 放宽 可 以 挽救 由 于 无 线 
链 路 失败 等 原因 带 来 的 掉 线 风险 ， 但 同时 也 增加 了 无 谓 的 小 区 选择 等 待 ， 对 于 用 户 感知 带 来 
潜在 的 风险 ， 现 网 建议 值 为 1000 ms, 

4. T302 

该 参数 并 不 由 网 络 侧 系统 消息 实际 下 发 ， 而 是 随 着 网 络 侧 下 发 的 RRC 连接 拒绝 消息 中 
附带 着 的 一 个 名 为 RRCConnectionReject — r8 - IEs 的 消息 块 中 的 waitTime 参数 值 进行 设置 ， 
如 图 7-4 所 示 。 当 接收 到 网 络 侧 下 发 的 RRC Connection Reject 时 ，UE 侧 同 步 启 动 T302 ， 在 
T302 运行 过 程 中 ， 终 端 主 被 叫 以 及 RRC 信 令 建立 都 是 被 禁止 ， 从 UE 侧 来 看 ， 在 这 段 时 间 
内 ， 小 区 好 像 是 被 “禁止 ”了 一 样 (Cell Barring)。 值 得 一 提 的 是 ， 当 T302 超时 后 ， 会 通 
知 上 层 终端 被 叫 访问 禁止 被 解除 了 ， 但 是 主 叫 语音 、 信 令 访 问 、 主 叫 CSFB 仍 有 可 能 还 处 于 
“禁止 ”状态 ， 需 要 分 别 和 定时 器 T303 、T305 、T306 组 合 使 用 〈 即 等 到 这 些 定时 器 也 失效 
后 ) ， 才 可 能 将 主 叫 “禁止 ”状态 撤销 (36. 331. 5. 3. 3.7)。 









































EUTRAN 


RRC Connection Request 


RRC Connection Reject 


图 7-4 RRC 连接 建立 ， 网 络 拒绝 















3GPP 协议 中 规定 该 参数 值 取 值 和 waitTime 取 值 应 该 一 样 ， 为 整 型 ， 单 位 为 秒 ， 范 围 
为 11，…，16} 。 该 值 取 值 决定 着 网 络 上 层 发 起 业务 请 求 时 ，RRC 层 的 响应 “灵敏 ” 程 
度 。 如 果 该 值 设 置 过 大 ， 可 能 导致 RRC 连接 拒绝 后 限制 时 间 过 长 ， 无 法 快速 啊 应 上 层 的 
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业务 请 求 ， 使 本 该 再 次 迅速 建立 的 RRC 不 能 及 时 被 建立 ， 影 响 用 户 感知 ， 且 该 次 RRC 连 
接 建立 如 果 由 主 叫 发 起 被 拒 后 ， 网 络 侧 由 于 未 收 到 相关 信 令 ， 无 法 被 统计 为 未 接 通 。 除 
去 T302 设置 过 大 的 这 些 缺 点 ， 在 某 些 特殊 场合 ， 可 能 会 有 些 应 用 ， 例 如 ， 在 重大 集会 、 
演出 及 话 务 突 发 地 区 ， 如 果 该 值 设 置 过 小 可 能 会 导致 业务 请 求 频繁 出 现 ， 导 致 资源 调度 
冲突 甚至 引发 大 规模 的 拥塞 ， 因 此 该 定时 器 在 RRC 层面 起 到 了 类 似 对 上 层 业 务 请 求 进行 
调度 缓冲 的 作用 ， 根 据 现 网 测试 结果 ， 该 值 设置 为 2s， 在 特殊 场景 下 可 以 进行 适度 的 局 
部 调 优 。 

5. T304 

该 定时 器 是 个 与 LTE 系统 内 、 异 系统 切换 或 者 CCO (Cell Change Order， 小 区 改变 命 
S) 辅助 异 系统 重 定向 相关 的 参数 。T304 的 设置 由 RRC Connetion Reconfiguration 消息 中 所 
携带 的 信息 块 mobilityControlInfo 中 的 toEUTRA 获取 ， 取 值 为 枚 举 型 ， 包 括 | ms50, ms100， 
ms150 , ms200 , ms500 ,ms1000 ,ms2000 ,sparel | ， 单 位 毫秒 。 另 外 , Æ UE 执行 CCO 到 GERAN 
BF, T304 的 设置 值 可 以 从 MobilityFromEUTRACommnad 消息 中 CellChangeOrder 信息 块 中 获 
取 ， 取 值 为 枚 举 型 ， 包 括 | ms100 , ms200 , ms500 , ms1000 , ms2000 , ms4000 , ms8000 , spare1 }, 
MER, 

当 UE 收 到 RRC Connection Reconfiguration 消息 时 同时 检查 该 消息 携带 了 信息 块 mobility- 
Controllnfo， 可 判定 为 切换 执行 命令 ， 同 时 启动 T304 计时 ， 如 图 7-5 所 示 。 当 UE 向 下 层 提 
ZŠ T RRC Connection Reconfiguration Complete 消息 并 且 MAC 层 已 经 成 功 完成 了 新 小 区 的 随机 
接 入 后 ，T304 停止 。 当 T304 超时 ， 意 味 着 LTE 系统 内 切换 或 者 切换 入 LTE 失败 ， 当 系统 
内 切换 失败 时 ， 除 了 信息 块 中 physicalConfigDedicated, mac - MainConfig 和 sps - Config 中 的 
配置 ， 其 他 配置 回 退 到 源 主 小 区 的 设 定 ， 同 时 在 一 系列 消息 参数 中 进行 切换 失败 记录 更 新 
( 详 见 36. 331. 5. 3. 5.6) ; 当 切 换 入 LTE 失败 时 ， 重 置 MAC 层 ， 同 时 执行 异 系统 中 切换 失败 
的 后 续 操 作 。 

当 UE 收 到 MobilityFromEUTRACommnad 消息 时 ， 如 果 原 因 是 切换 (handover), MA 
动 T304， 而 如 果 原 因 值 是 小 区 改变 命令 (Cell Change Order) ， 则 启动 T304， 同 时 UE 利用 
GSM 小 区 获得 的 系统 消息 (System Information) 尝试 接 入 GSM 目标 小 区 ， 并 由 信息 块 Cell 
Change Order 辅助 指示 在 目标 GSM 小 区 中 建立 连接 。 当 GSM 小 区 关于 CCO 的 接 入 准则 得 以 
满足 的 时 候 (具体 准则 详 见 TS44.060)， 即 UE 离开 RRC_ CONNECTED 状态 ， 重 置 MAC 
层 ，T304 终止 (实际 上 除了 T320 和 T330， 其 他 定时 器 都 会 终止 ) ， 随 后 释放 一 切 无 线 资 
源 ， 包 括 基于 已 建立 RB 的 RLC 实体 、MAC 配置 和 相应 PDCP 实体 。 如 果 异 系统 小 区 接 入 
失败 时 ，T304 也 会 被 终止 。 除 了 信息 块 中 physicalConfigDedicated、mac — MainConfig 和 sps — 
Config 中 的 配置 ， 其 他 配置 回 退 到 源 主 小 区 的 设 定 ， 同 时 建立 连接 重建 ( Connection Reestab- 
lishment) 流程 。 

由 此 可 见 ， 当 该 定时 器 用 于 LTE 系统 内 切换 、 切 换 入 LTE 以 及 异 系 统 小 区 改变 命令 
(CCO) 到 GSM， 只 有 操作 成 功 时 候 才 会 终止 该 定时 器 ， 该 定时 器 超时 则 意味 着 相应 互 操作 
的 失败 ， 以 及 会 引发 一 系列 后 续 的 重 配 置 。 该 值 如 果 设 置 过 大 ， 尽 管 会 增加 切换 成 功 概率 ， 
但 是 同样 会 使 本 该 及 时 进行 链 路 重建 的 UE 不 能 及 时 重建 ， 从 而 严重 影响 用 户 感知 。 同 理 ， 
设置 过 小 则 很 容易 触发 切换 失败 ， 不 仅 影 响 切换 成 功率 ， 在 一 定 程度 上 也 会 妨碍 用 户 感知 ， 
经 过 现 网 测试 ， 该 值 建议 设置 为 200 ms, 
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RRC Connection Reconfiguration 


RRC Connection Reconfiguration Complete 


图 7-5 RRC 连接 重 配 置 成 功 





6. T310 

该 定时 器 与 检测 无 线 链 路 失败 有 关 。 当 UE 检测 连续 N310 个 “out -of - sync” , BI F47 
失 步 时 ， 并 且 T300, T301, T304 和 T311 均 不 在 运行 时 ， 则 启动 该 定时 需 。 在 该 定时 器 运 
行 中 ， 如 果 UE 从 底层 收 到 了 N311 个 连续 “in - syne” 指 示 ， 该 定时 需 会 被 终止 。 当 该 定 
时 器 超时 时 (或 MAC 层 指示 随机 接 入 异常 或 RLC 层 指 示 已 达到 最 大 重 传 次 数 ) UE 则 认为 
无 线 链 路 失败 ， 同 时 将 相应 的 测量 值 更 新 进 VarRLF - Report 参数 中 ( 详 见 
36. 331. 5.3. 11.3) 。 此 时 ， 如 果 接 和 人 层 安全 认证 未 被 触发 ， 则 UE 从 连接 态 转 为 空闲 态 ， 否 
则 触发 RRC 重建 流程 。 

T310 取 值 定义 在 系统 消息 SIB2( SystemInformationBlockType2 ) 中 的 ue - TimersAndConsta- 
nts 信息 块 ， 取 值 设 置 范围 为 | ms0, ms50, ms100, ms200, ms500 , ms1000 , ms1500 | , 3GPP 
36. 331 规范 中 给 出 的 默认 取 值 为 1000 ms。 

该 值 与 常量 N310. N311 共同 影响 了 网 络 中 掉 线 率 的 情况 ， 如 果 该 值 设 置 过 小 ， 则 
网 络 环境 一 旦 发 生 快 衰 ， 随 即 拆 线 ， 导 致 影响 用 户 感知 。 而 如 果 该 值 设置 过 大 ， 则 当 
网 络 环境 恶化 时 ， 业 务 很 难 维持 的 情况 下 会 导致 资源 一 直 不 被 释放 ， 通 过 该 参数 设置 
可 能 会 造成 KPI 与 用 户 感 知 的 分 离 ， 同 时 会 掩盖 一 些 网 络 中 内 在 的 问题 ， 例 如 干扰 、 
弱 履 盖 等 。 

TEKSA TE E -UTRA 里 的 常量 类 参数 很 简单 ， 只 有 N310 和 N311 两 个 ， 见 表 7-8， 
该 类 参数 没有 单位 ， 只 有 数值 。 在 3GPP 规范 定义 中 ， 和 常量 类 参数 不 是 独立 存在 的 ， 而 是 畏 
助 某 些 计时 器 参数 对 信 令 点 进行 统计 的 。 








表 7-8 常量 类 计数 器 描述 


























常 量 途 
N310 从 低层 收 到 的 最 大 连续 “out - of - sync” 指 示 的 个 数 
N311 从 低层 收 到 的 最 大 连续 “in - synce” 指 示 的 个 数 





N310: 该 常量 类 参数 取 值 范围 为 jnl,n2 ,na3 ,na4,n6,n8,nl0,n20}，3GPP 36. 331 给 出 的 
默认 值 为 nl1 ，N310、N311 由 SIB2 系统 消息 获取 。 该 常量 与 T310、N311 结合 起 来 影响 掉 
线 ， 如 果 在 T310 取 值 一 定 的 情况 下 ， 该 值 设 置 较 大 ，N311 设置 较 小 ， 意 味 着 一 旦 出 现 覆 羡 
边缘 、 干 扰 等 因素 导致 的 链 路 失 步 较 难 触发 T310， 同 时 一 旦 由 于 信号 波动 或 恢复 ， 导 致 物 
理 层 链 路 快速 地 恢复 同步 ， 在 极端 情况 下 使 得 用 户 已 经 无 法 进行 业务 ,但 是 UE 并 未 检测 出 
Radio Link Failure。 如 果 设 置 相反 ， 即 N310 设置 较 小 ，N311 设置 较 大 ， 则 会 造成 UE 较 易 
检测 到 Radio Link Failure， 导 致 失 步 重建 。 
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N311: 该 常量 类 参数 取 值 范围 为 |n1,n2,n3,n4,n5,n6,n8,n10|，3GCPP 36.331 给 出 的 
默认 值 为 nl1 ， 该 常量 的 取 值 应 结合 N310 T310 共同 设置 。 








7.3 TD -LTE 私有 参数 


主流 设备 厂家 私有 参数 主要 与 设备 功能 相 结合 ， 主 要 涉及 一 些 功能 的 开关 参数 以 及 相应 
的 门限 参数 ， 由 于 涉及 的 参数 数量 众多 ， 这 里 并 不 进行 详细 列举 ， 选 取 一 些 共性 的 功能 参数 
进行 说 明 。 

1. RRU 级 联 

对 于 分 布 式 宏 站 而 言 ，BBU 容量 一 般 较 大 (3 个 RRU 以 上 ) ， 对 于 隧道 、 公 路 及 多 楼 层 
等 线性 分 布 的 场景 ， 若 RRU 可 支持 级 联 (如 图 7-6 所 示 ， 远 端 RRU 通过 近 端 RRU 与 BBU 
相连 ， 不 与 BBU 直接 相连 ) 功能 ， 可 大 大 降低 光纤 部 署 的 难度 ， 提 高 建设 效率 ， 如 图 7-6 
所 示 。 





图 7-6 RRC 级 联 示 意图 


厂家 A 参数 见 表 7-9。 


表 7-9 RRU 级 联 私有 参数 





对 应 的 3GPP 











£ 数 名 描 Ë 取 值 范围 | 默 认 值 参数 (如 果 存在 何 时 生效 
WELA 
RadioUnitCascading 激活 或 关闭 合 RRU TRUEZFALSE FALSE NA 立即 


级 联 的 license feature 





2. 小 区 合并 

小 区 合并 用 于 室内 或 室外 高 速 公路 、 铁 路 场景 等 场景 ， 能 扩大 一 个 逻辑 小 区 的 覆盖 范 
围 ， 从 而 减少 小 区 间 切 换 ， 避 免 过 多 切换 影响 网 络 性 能 。 

小 区 合并 的 部 署 方式 有 四 种 : 

1) 多 个 RRU 串 型 连接 的 小 区 合并 ， 如 图 7-7 所 示 。 





小 区 合并 


图 7-7 小 区 合并 示意 图 





2) 多 个 RRU 星 形 连接 的 小 区 合并 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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小 区 合并 




















3) 多 通道 RRU 的 通 











图 7-9 多 通道 














4) 多 个 RRU 混 


图 7-8 多 个 RRU 星 形 连接 


RRU 的 通道 





道 间 小 区 合并 ， 如 图 7-9 所 示 。 


小 区 合并 














道 间 小 区 合并 示意 图 


合 连 接 的 小 区 合并 ， 如 图 7-10 所 示 。 











图 7-10 多 个 RRU 混合 


厂家 B 参数 见 表 7-10。 





连接 的 小 区 合并 示意 图 





的 小 区 合并 示意 图 


小 区 合并 


































































































表 7-10 小 区 合并 私有 参数 
参数 名 (OMC 命名 ) #, R H B W Bi 默 认 值 
小 区 CP ID: 
cpld 本 参数 表示 目标 小 区 的 小 区 合 | 0, 1, 2,3,4,5 0 
并 RRU 索引 
upActAntBitmap 上 行使 用 天 线 个 数 3 (2 天 线 ) 3 
= š 0 ~15 
cpSpeRefSigPwr 目标 小 区 的 参考 信号 发 射 功率 单位 ，dBm 15 
ell ,| 小 区 合并 关联 的 目标 小 区 序号 ， ECellEquipmentFuc- 
本 ellluquipmeni- 表示 目标 小 区 选择 的 基带 资源 jtionTDD = 1, 2, 3, ECellEquipmentFuctionTDD =1 
FunctionTDD 信 4 5 6 
Hi ?9 » 








3. 负载 均衡 





负载 均衡 用 于 均衡 多 小 区 间 的 业务 负载 分 布 ， 通 过 某 种 方式 改变 业务 、 用 户 负载 分 布 ， 
使 各 小 区 无 线 资 源 均 保持 较 高 的 利用 效率 ， 同 时 保证 已 建立 的 Qo5， 其 参数 见 表 7-11。 当 
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判定 某 个 小 区 负载 (这 里 负载 指 的 是 基于 协议 规定 的 小 区 PRB 利用 率 ) 较 高 时 ， 将 触发 负 
载 均衡 过 程 ， 通 过 将 部 分 用 户 转 移 至 周转 负载 较 轻 的 邻 区 或 者 同 覆 盖 小 区 ， 从 而 达到 将 负载 
从 高 的 小 区 重新 分 布 至 低 的 小 区 的 目的 。 



























































表 7-11 负载 均衡 参数 
参数 名 描 3 取 值 范围 默 认 值 何 时 生效 
" = ALLOWED/ 
es F 关 类 参数 ,标识 负载 均衡 功能 : 立 目 
loadbalancing 开关 类 参数 ;标识 负载 均衡 功能 打 NOT ALLOWED NOT ALLOWED kya 
重点 取 值 类 参数 ;负载 均衡 触发 门限 ， 用 
目标 基站 与 源 基 站 之 间 的 负载 差 值 衡量 ， 无 
lbThreshold 量 纲 。 当 差 值 达到 IbThreshold 时 ， 启 动 负 载 0 ~1000 70 LRI 
转移 
m 重点 取 值 类 参数 ;一 次 负载 转移 所 能 转移 si 
lbCeiling 的 最 大 负载 10 ~ 1000 400 MAE 














4. 下 行 小 区 间 干 扰 协 调 (ICIC) 功能 

TD -LTE 同 频 组 网 时 ， 由 于 小 区 间 的 干扰 导致 小 区 边缘 用 户 的 下 行 性 能 下 降 较 大 (48 
比 于 异 频 组 网 ， 边 缘 性 能 下 降 约 80% ) 。 基 站 侧 通 过 小 区 间 资 源 协 调 以 规避 干扰 ， 在 保证 小 
区 吞吐 量 不 下 降 的 前 提 下 ， 实 现 小 区 边缘 用 户 性 能 的 提升 。ICIC 主要 有 以 下 实现 方式 : 

1) 部 分 频率 复 用 (FFR) : 有 一 个 子 频带 被 所 有 小 区 等 功率 使 用 ， 而 其 余子 频带 的 功 
率 分 配 在 相 邻 小 区 间 协 调 ， 从 而 在 每 个 小 区 创造 一 个 小 区 间 干 扰 较 低 的 子 频 带 ， 成 为 小 区 边 
缘 频带 。 

2) 软 频 率 复 用 (SFR) : 将 单个 小 区 的 所 有 资源 分 成 3 份 ， 与 相 邻 两 个 小 区 约定 好 ， 每 
个 小 区 仅 在 彼此 错开 的 一 部 分 资源 上 进行 全 功率 发 射 ， 其 余部 分 降低 功率 发 射 ;降低 功率 发 
射 的 资源 分 给 小 区 中 心 用 户 使 用 ， 以 降低 对 邻 区 边缘 用 户 的 干扰 ; 全 功率 发 射 的 资源 分 给 小 





































































































区 边缘 用 户 使 用 ， 以 保证 边缘 用 户 的 性 能 。 小 区 间 干 扰 协调 参数 见 表 7-12。 
表 7-12 ”小 区 间 干 扰 协 调 参 数 
参数 名 (OMC 命名 ) 描 jË 取 值 范围 默 认 值 
0: 下 行 频 域 ICIC 不 使 能 ( 同 频 组 网 ) | Disable Downlink 
Frequency Domain} , 
下 行 频 域 ICIC 1 :下 行 静态 频 域 ICIC | Downlink Static Frequency Domain 
9 | 使 能 及 算法 选择 |ICIC| , 默认 值 取 0 
关 2 .下 行动 态 频 域 ICIC | Downlink Dynamic Frequency Do- 
main ICIC}, 
3: 集 中 式 干扰 协调 | CIC - ICIC} 
Ds wor | 下 行 ICIC 打开 时 调度 的 RBG 位 图 ,0 表示 IC 资源 ，1 
LteCellTDD : : rbByteMap- PRE a 激活 表示 0C 资源 ，2 表示 禁用 资源 。 用 25 个 BYTE 表示 ， 
S asal 每 个 BYTE 表示 一 个 RBG 的 配置 
0: -6{ -6 ,1: -4.771 -4.77},2: -31 —3] ,3: F > 
心 Pi h , 7 , y 
ICICTDD: ; palndexCcu 2 的 初 -1.771 -1.77} ,4:010} ,5:1{1} ,6:212} ,7.3|3| . 
s] 单位 为 DB 不 -6d 
1 = fil e T= T e =A 1 
PowerControlDLTDD : : 边缘 用 户 的 初 a | P. — — 5 n | . I! x vi Aa 默认 值 取 2, 
paForDTCH 始 PA 值 单位 为 DB l SEAE SSS s 表示 -3 dB 
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7.4 参数 与 无 线 优 化 


7.41 分 场景 参数 设置 原则 


无 线 参 数 设 置 是 需要 适 配 实际 地 理 环 境 ， 同 时 随 着 网 络 覆 盖 、 结 构 的 变化 进行 动态 调 
整 ， 在 参数 调整 过 程 中 ， 应 该 秉持 基于 实际 的 网 络 场景 ， 以 期 促使 网 络 性 能 、 用 户 感知 达到 
最 佳 的 原则 ， 杜 绝育 目 追 求 网 络 指标 而 使 得 指标 与 用 户 感知 分 离 。 

以 往 的 场景 划分 基本 依赖 于 地 理 建 筑 及 区 域 的 划分 〈 例 如 ， 学校、 写字 楼 、 火 车 站 、 
机 场 、 医 院 等 ) ， 该 类 场景 过 分 依赖 于 工 参 的 准确 性 ， 同 时 在 操作 层面 难以 量化 ， 具 有 不 确 
定性 。 场 景 划分 可 依赖 于 小 区 级 的 量化 数据 (例如 ，RSRP、SINR、RIP、 重 委 履 盖 等 ) ， 容 
易 实 现 ， 同 时 结合 具体 组 网 策略 ， 可 以 使 得 无 线 参 数 优化 工作 更 加 准确 合理 。 

见 表 7-13， 对 于 不 同 的 重生 覆盖 情况 ， 系 统 内 小 区 重 选 或 者 切换 的 时 延 可 能 设置 不 同 ， 
对 于 重合 攻 盖 度 较 高 的 区 域 ， 建 议 时 延 设置 稍 长 ， 以 期 使 得 UE 避免 后 续 乒 乓 重 选 。 而 对 于 
网 络 覆 盖 边 缘 ， 且 重 琵 覆盖 度 较 低 的 区 域 ， 可 以 适当 缩短 时 延 ， 使 得 UE 快速 重 选 或 者 切换 
到 更 好 的 小 区 ， 避 免 脱 网 以 及 掉 线 的 风险 。 


表 7-13 分 场景 的 参数 设置 























一 般 宏 站 
参数 in TOENE 5 š = ae ai 
黄 文 名 3GPP 协议 规定 的 取 值 范围 室 aF EAM wa JEE 高 速 
>8% 以 上 | 5% -8% <3% 





10,40,64,80 ,100 ,128 ,160， 
Time ~ to — trigger |256, 320, 480, 512, 640, 1024 ,| 320 ~640ms | 480 ~640ms | 256 ~ 640ms | 100 ~320ms |320 ~ 640ms 
1280 ,2560 ,5120 | ms 




















以 往 对 于 参数 的 优化 只 需要 关注 单独 参数 网 络 性 能 的 影响 ， 而 忽视 了 参数 组 合 的 关联 
性 。 由 于 在 LTE 无 线 优化 中 ， 参 数 对 性 能 的 影响 不 是 独立 出 现 的 ， 越 来 越 多 以 参数 对 、 或 
者 参数 组 合 的 形式 出 现 ， 因 此 在 日 常 LTE 优化 工作 实践 中 ,不 仅 要 了 解 单个 参数 设置 对 于 
网 络 性 能 的 影响 ， 同 时 需 关注 这 些 参数 组 合 对 于 性 能 的 影响 ， 力 求 输出 不 同 场景 下 最 优 参数 
组 合 的 设置 方案 。 


7.4.2 现 网 案例 


案例 一 : 现 网 LTE 核心 网 MME 已 经 开启 CSFB 功能 ， 而 eNodeB 的 CSFB 开关 参数 没 设 
置 开 启 ， 导 致 终端 被 叫 接续 异常 。 

CSFB 手机 能 够 正常 在 LTE 驻 留 ， 在 进行 主 叫 时 ， 能 够 回落 至 TD -S 建立 通话 ， 部 分 厂 
家 设备 下 无 法 进行 被 叫 (华为 、 中 兴 设 备 无 法 进行 被 叫 ， 爱 立信 、 贝 尔 设 备 可 以 进行 被 
叫 ) 。 

1) CSFB 手机 作为 主 叫 时 ， 华 为 、 中 兴 、 爱 立信 、 贝 尔 设备 下 会 回落 TDS 进行 主 叫 ， 接 
续 时 延 普 遍 超 过 20s， 前 期 现 网 实测 结果 表明 ，CSFB 手机 拨打 GSM 手机 平均 时 延 约 21. 1 s， 
如 图 7-11 所 示 。 
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| UE/NS | MS c j; BSS/RNS ca [mse | [eweow| | SGwpGw | | SGSN | 


1 
la.NAS Extended Service Rogues LUE EIR AR 时 ， 同 时 局 动 
NAS 层 timer T3417ext 协议 
定 死 10s 

2. 华为 中 兴 设 备 下 ，T3417ext 
超时 后 , 主 叫 释放 资源 ， 同 
时 在 2/3G 发 起 呼叫 

3. 爱立信 、 贝 尔 设备 ， 空 闲 
态 下 ， 未 等 T3417ext 超 
FFF, eNodeB 下 发 RRC 
Connection Release , 终端 
在 2/3G 发 起 呼叫 ， 连 接 
态 下 ， 不 下 发 该 信 令 ， 

T3417ext 超时 后 ， 释 放 资 

源 ， 在 2/3G 发 起 呼叫 
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图 7-11 eNB 的 CSFB 功能 未 打开 导致 UE 回落 到 TD -SCDMA 





2) CSFB 手机 作为 被 叫 时 ， 华 为 、 中 兴 设 备 下 无 法 接 通 ; 爱立信 、 贝 尔 设备 下 空 闲 态 做 
被 叫 可 以 接 通 ， 接 通 时 延 较 长 〈 前 期 实测 ， 终 端 会 回落 2/3G 网 络 ， 不 同 终端 接续 时 延 不 
同 , 平均 约 13s 左右 ) ， 连 接 态 下 做 被 叫 无 法 接 通 ， 如 图 7-12 所 示 。 

案例 二 : 3G, 4G 互 操 作 参 数 设 置 不 合理 导致 CSFB 手机 被 叫 接续 失败 。 

问题 现象 及 定位 : 测试 中 在 4G 覆盖 边缘 地 区 (4 一 3G 本 系统 重 选 门 限 -114 dBm) ， 终 
端 做 被 叫 无 法 接续 ， 由 于 前 期 测试 经 验 表明 LTE 弱 场 寻 呼 成 功率 并 不 低 ， 因 此 排除 由 于 网 
络 弱 覆盖 导致。 后 经 定位 表明 由 于 3 一 4G 重 选 门限 设置 过 低 (RSRP = - 140 dBm) ， 导 致 频 
繁 3G、4G 乒乓 重 选 ， 从 而 导致 被 叫 接续 失败 。 
解决 方案 : 调整 3 一 4G 重 选 门 限 ， 现 网 建议 比 q_RxLevMin 高 4dB。 

案例 三 : 上 行 高 发 射 功 率 占 比较 高 。 

问题 现象 及 定位 : 某 些 城市 拉 网 测试 中 发 现 UE 高 发 射 功率 占 比 较 高 ， 而 连续 弱 覆 盖 里 
程 占 比 并 不 特别 高 ， 疑 似 上 行 功 控 参数 设置 有 误 。 经 检查 发 现 ， 厂 家 所 属 城市 测试 区 域 下 的 
eNodeB 没有 打开 上 行 PUCCH、PUSCH 信道 闭环 功 控 开 关 ， 且 p0_NominalPUSCH 设置 高 达 
-67 dBm， 导 致 UE 高 发 射 功率 占 比 较 高 ， 见 表 7-14。 
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1A.PAGING REQUEST 
1A.SERVICE REQUEST 1. 华为 、 中 





BSSRNS 


1A.CS SERVICE NOTIFICATION 























1b.NAS Extended Service Request 


兴 设 备 不 下 发 RRC 
Connection Release, T3417ext 
1d.S1-AP UE Context Modification Request With CS Fallback indicator 超时 后 ，UE 驻 留 4G 网 络 


essage . 爱立信 、 贝 尔 区 域 下 ，UE 空 
闲 态 做 被 叫 时 ， 设 备 会 下 发 
RRC Rel, 终端 会 在 2/3G 网 
络 接续 进行 被 叫 

. 爱立信 、 贝 尔 区 域 下 ，UE jE 
接 态 做 被 叫 时 ， 设 备 不 会 下 发 

E RRC Rel， 直 到 3417ext 超时 


| | p 后 ,终端 保持 连接 态 ， 驻 留 
4G 网 络 





+ 

3a.CCO/NACC, 3b.3c.Signalling connection release 
l 1 

4.S1-AP:S1UE CONTEXT RELEASE REQUEST 
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7a.Suspend(see TS 23.060) 
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图 7-12 eNB 的 CSFB 功能 未 打开 导致 UE 被 呼叫 时 不 能 接 通 


表 7-14 上行 发 射 功率 占 比 高 


















































边缘 RSRP Myk RSRP 连续 弱 脱 网 里 程 连续 UE 高 发 射 
/dBm 覆盖 里 程 占 比 /km 功率 里 程 占 比 
城市 A = 124 73.7% 53.2% 67.9 95.9% 
城市 B -103 96. 2% 5.7% 8.3 46. 9% 
城市 C -112 89. 6% 18. 4% 3.1 72. 3% 
解决 方案 : 打开 上 行 闭环 功 控 开关 ， 并 将 相应 上 行 信道 期 望 功率 门限 设置 在 合理 范 





= 
> 
[0] 
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第 8 章 TD-LTE 系 统 性 能 指标 
本 章 介绍 TD -LTE 系统 无 线 侧 关 键 性 能 指标 ， 包 括 覆 盖 类 、 网 管 类 、 质 量 类 、 测 试 类 
8 标 ， 从 实际 应 用 的 角度 展开 对 关键 指标 的 介绍 。 通 过 本 章 的 介绍 ， 工 程 师 可 以 很 快 掌握 评 
fE TD -LTE 网 络 性 能 的 各 类 指标 ， 为 网 络 的 优化 分 析 提供 指导 。 


8.1 覆盖 类 指标 














8.1.1 参考 信号 接收 功率 


参考 信号 接收 功率 (Reference Signal Received Power, RSRP), HF LTE 下 行 控制 信道 
和 业务 信道 接收 时 的 信道 估计 主要 参考 小 区 公共 参考 信号 (Common Reference Signal, 
CRS) ， 所 以 LTE 系统 中 的 RSRP 定义 为 小 区 公共 参考 信号 的 接收 功率 。 

RSRP 是 资源 颗粒 (Resource Element，RE， 带 宽 15 kHz) 级 别 的 功率 。 一般 取 值 范围 
为 -120 ~ -70dBm。 当 TD -LTE 系统 只 配置 一 个 天 线 端 口 (如 单 通道 室 分 系统 ) 发 射 时 ， 
RSRP 定义 为 port0 端口 参考 信号 接收 功率 的 平均 值 ， 当 TD -LTE 系统 采用 两 个 天 线 端 口 
(室外 宏 站 基本 都 采用 此 配置 ) 传输 时 ，RSRP 定义 为 porto 和 portl 两 个 天 线 端口 参考 信号 
接收 功率 的 最 大 值 ， 即 RSRP = Max( R，,R, ) ， 如 图 8-1 所 示 。 

RSRP 是 衡量 系统 无 线 网 络 覆 盖 率 的 重要 指标 。RSRP 是 一 个 表示 接收 信号 强度 的 绝对 
值 ， 一定 程度 上 可 反映 移动 台 距 离 基 站 的 远近 ， 因 此 这 个 KPI 值 可 以 用 来 度量 小 区 覆盖 范围 
大 小 。RSRP 是 承载 小 区 参考 信号 RE 上 的 线性 平均 功率 。 

RSRP 的 覆盖 指标 ， WE RSRP 的 门限 为 4， 则 RSRP 的 覆盖 指标 为 路 测 过 程 中 RSRP >= 
A 的 点 数 之 和 与 总 的 路 测 统计 点 数 之 和 的 百分比 。 计 算 之 前 首先 排除 测试 中 的 异常 点 ， 异 常 
点 指 的 是 RSRP 的 取 值 远 远 超出 正常 范围 之 外 。 

在 单 站 条 件 下 ， 影 响 RSRP 的 因素 包括 CRS 功率 、 工 作 频 段 。 

1. CRS 发 射 功 率 

在 相同 站 间距 情况 下 ， 信 源 发 射 功率 越 大 ，RSRP 也 越 高 ; 但 在 同 频 组 网 下 ， 相 应 的 对 
邻 区 的 干扰 也 会 增加 ， 因 此 TD -LTE 网 络 的 CRS 发 射 功率 通常 是 多 轮 优 化 后 的 结果 。 常 见 
TD - LTE CRS 单 端 口 发 射 功 率 范 围 为 9.2 ~ 15.2 dBm， 考 虑 到 深度 覆盖 原因 ， 建 议 采 用 
15. 2 dBm 为 发 射 功率 配置 基准 。 对 于 新 建站 址 ， 满 足 室 内 覆盖 的 前 提 下 尽量 降低 室外 重 县 
Fmi; 对 于 TD -S 共 站 而 言 ， 可 参考 TD - SCDMA 功率 进一步 优化 。 

2. 工作 频段 

TD -LTE 目前 室外 主要 使 用 Ff 频段 和 DD 频段 ， 不 同 频段 的 传播 损耗 存在 差异 ， 并 且 和 
环境 相关 。 正 常情 况 下 , 了 频段 的 传播 损耗 相 比 于 D 频段 在 视 距 场景 下 约 低 2. 9 dB ， 在 非 视 
中 场景 下 约 低 4.5dB; 室内 浅 覆 盖 场 景 约 低 4.9 dB， 深 度 窗 盖 场 景 约 低 7.8 dB。 以 8 通道 
FA/D 天 线 为 例 ， 典 型 p 频段 天 线 增益 为 16 dB, F 频段 天 线 增益 为 13.5 dB, D 频段 天 线 增 
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KI 8-1 CRS RSRP 信号 示意 图 


益 比 下 频段 高 约 2.5dB， 相 同 发 射 功率 下 , 和 DD 频段 差异 减 小 为 2 ~3 dB. 

在 真实 组 网 场景 下 ，F/D 频段 TD - LTE 在 低 矮 居民 区 、 小 型 酒店 、 底 层 商 铺 以 及 低 矮 
写字 楼 等 类 型 的 穿 透 损 耗 测试 结果 显示 :频段 高 穿 透 损耗 为 13 dB 左右 ， 低 穿 透 损耗 为 
10 dB 左右 。 


8.1.2 信号 与 噪声 和 干扰 之 和 的 比值 


信号 与 噪声 和 干扰 之 和 的 比值 (Signal to Interference & Noise Ratio，SINR) ， 简 称 信 噪 
Ik, 指 UE 在 RS 信道 上 测量 的 载 干 噪 比 ， 用 于 衡量 信号 质量 。 同 RSRP 一 样 ，TD -LTE £ 
统 规划 指标 中 使 用 的 SINR 也 是 小 区 公共 参考 信号 的 SINR， 即 CRS_SINR。 

CRS_SINR 在 终端 定义 为 RS 有 用 信和 号 与 干扰 (或 噪声 或 干扰 加 噪声 ) 相 比 强度 ， 由 UE 
测量 得 到 ，CRS_SINR = 服务 小 区 RSRP/ (邻接 小 区 RSRP +N), N 为 热 噪声 功率 。 

当 系 统 配置 单 天 线 端 口 情况 时 ， 由 终端 接收 到 的 端口 0 参考 信号 经 过 两 天 线 接收 合并 计 
算得 出 CRS_SINR; 当 系 统 配 置 两 天 线 端 口 情况 时 ， 发 送 端口 0 和 端口 1 参考 信号 分 别 经 过 
2 个 接收 天 线 合并 计算 出 Rx0_SINR 和 Rxl_SINR， 然 后 由 这 两 个 SINR 值 取 平均 作为 
CRS_SINR 。 

SINR 一 般 取 值 范围 为 -5 ~25 dB, 目前 TD - LTE 规划 指标 要 求 小 区 边缘 SINR 为 : 大 
T -3 dB 的 概率 超过 95% 。 
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由 于 计算 SINR 涉及 有 用 信号 和 干扰 信和 号、 噪声 三 方面 。 首 先 ， 影 响 RSRP 的 网 络 参数 
配置 都 会 影响 到 SINR; 其 次 ， 噪 声 是 相对 固定 而 且 无 法 控制 (大 自然 热 噪声 为 - 174 dBm/ 
Hz， 计 算 设 备 的 噪声 水 平 还 需要 加 上 噪声 系数 ， 一 般 基 站 侧 该 参数 取 值 为 4dB 左右 ， 终 端 
侧 取 值 为 7dB 左右 ) ; 因此 ， 本 小 节 重 点 分 析 与 干扰 相关 的 影响 因素 。 根 据 干 扰 类 型 可 划分 
成 系统 内 干扰 和 系统 间 干 扰 ， 其 中 ， 系 统 内 干扰 的 影响 因素 还 可 细 分 为 PCI 规划 、 子 帧 配 
K, HAAMER, 、 组 网 方式 、 加 载 水 平等 。 各 影响 因素 分 析 如 下 : 

1. PCI 规划 

相 邻 小 区 CRS 在 频 域 上 的 位 置 可 以 偏 移 ， 其 偏 移 量 和 PCI 相关 。 当 系统 配置 成 单 端口 
传输 的 时 候 ，CRS 在 频率 上 的 偏 移 量 为 PCI mod (6);， 当 系统 配置 成 两 端口 传输 的 时 候 ， 
CRS 在 频率 上 的 起 始 位 置 为 PCI mod (3) ， 此 时 当 相 邻 小 区 PCI 模 3 相同 时 ， 其 CRS 之 间 将 
存在 同 频 干 扰 。 

在 小 区 PCI 规划 时 ,应 尽量 将 有 可 能 存在 较 强 信号 交 闪 区 域 的 两 小 区 PCI 设置 成 模 3 
不 同 。 

2. 子 帧 配 比 

TD -LTE 系统 采用 同 频 组 网 时 ， 各 小 区 子 帧 配 比 应 配置 成 相同 ， 并 且 无 线 帧 起 始 位 置 
应 严格 对 齐 。 然 而 实际 操作 中 ， 可 能 会 存在 因为 错误 操作 而 错 配 个 别 小 区 子 帧 。 此 外 ， 部 分 
站 点 GPS 失 锁 也 会 导致 该 站 点 下 的 TDD 时 孙 和 周围 站 点 不 同步 。 由 于 TD - LTE 系统 通过 上 
下 行 子 帧 来 区 分 上 下 行 传输 ， 如 果 同 频 邻 区 的 子 帧 配 比 不 同 或 者 上 下 行 子 帧 不 同步 ， 将 会 导 
致 上 下 行 交 叉 时 隙 干扰 ， 即 产生 严重 的 终端 干扰 终端 或 基站 干扰 基站 现象 ， 导 致 信号 质量 
变 差 。 

3. 过 覆盖 和 重生 覆盖 

当 网 络 中 存在 结构 不 合理 的 站 点 (如 高 站 ， 超 近 / 远 站 )， 或 者 基站 天 线 的 方向 角 / 下 倾 
角 没 有 进行 很 好 的 优化 ， 容 易 造 成 一 些 地 理 区 域 SINR 较 差 。 典 型 原因 包括 过 覆盖 和 重 靶 
覆盖 。 

过 禾 盖 :在 本 小 区 禾 羡 范围 内 ， 存 在 一 个 或 者 两 个 较 强 邻 多 ， 造 成 信号 质量 较 差 ， 如 超 
近 站 、 高 站 以 及 部 分 天 馈 调 整 不 合理 的 站 点 。 

EARM: 在 本 小 区 覆盖 范围 内 ， 存 在 三 个 或 以 上 与 本 小 区 信和 号 强度 差异 不 大 的 邻 区 
(如 6dB 以 内 ) ， 导 致 信号 质量 较 差 。 

4. 组 网 方式 

TD -LTE 目前 可 用 频段 包括 下 、E、D 频段 ， 因 此 ， 将 存在 多 频段 异 频 组 网 以 及 同 频段 
不 同 频 点 异 频 组 网 的 可 能 性 。 对 于 同 频 组 网 来 说 ， 邻 区 信号 将 对 本 小 区 产生 干扰 ， 信 号 质量 
也 会 受 影响 ; 而 对 于 异 频 组 网 来 说 ， 邻 区 信号 将 不 会 干扰 本 小 区 ,信号 质量 也 会 有 所 提升 。 

5. 加 载 水 平 

虽然 CRS 均匀 分 布 在 整个 频带 上 ， 其 干扰 情况 在 一 定 程度 上 可 以 表征 业务 信道 受 扰 情 
况 ， 但 由 于 LTE 系统 相 邻 小 区 CRS 在 频率 上 的 位 置 可 以 偏 稀 ， 其 所 受 干扰 和 业务 信道 真实 
干扰 之 间 还 是 存在 差异 。 因 此 ，CRS 受 干扰 情况 和 网 络 加 载 水 平 有 关 : 当 网 络 空 载 时 ， 本 
小 区 CRS 所 在 的 频率 位 置 ， 在 邻 多 有 可 能 还 没 被 使 用 ， 因 此 不 会 受到 邻 区 干扰 ; 当 网 络 加 
载 后 ， 这 部 分 频率 资源 位 置 在 邻 区 有 可 能 会 分 配给 PDCCH 或 PDSCH 使 用 ， 从 而 造成 对 本 
小 区 CRS 的 干扰 。 在 100% 加 载 时 ，CRS 受到 的 干扰 情况 与 业务 信道 基本 一 致 。 
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6. 系统 间 干 扰 

多 个 无 线 通 信 系统 共存 时 ， 当 系统 间隔 离 度 不 够 时 ， 容 易 产生 系统 间 干 扰 。 造 成 系统 间 
干扰 的 原因 有 很 多 种 。 其 中 ， 产 生 同 频 、 邻 频 、 杂 散 、 互 调 等 干扰 的 原因 ， 主 要 是 其 他 通信 
系统 的 信号 或 者 衍生 产物 落 入 本 系统 工作 频带 内 ， 造 成 了 本 系统 底 噪 的 抬升 ， 导 致 信号 质量 
的 下 降 ; 产生 阻塞 干扰 的 原因 ， 主 要 是 由 于 本 系统 信号 接收 时 ， 工 作 带 宽 外 的 干扰 信和 号 强度 
超过 了 接收 机 的 抑制 能 力 ， 造 成 系统 底 噪 的 抬升 ， 降 低 了 接收 机 性 能 。 

对 于 下 频段 来 说 ， 可 能 会 受到 DCS1800 杂 散 、 互 调和 阻塞 干扰 ，GSM900 二 次 谐 波 干扰 
以 及 PHS 系统 的 杂 散 和 阻塞 干扰 ; 对 于 下 频段 来 说 ， 可 能 会 受到 2. 4CWLAN 的 杂 散 干扰 ; 
对 于 D 频段 来 说 ， 可 能 会 受到 MMDS 和 WiMAX 系统 的 同 频 干 扰 。 




















8.2 KPI 网管 指标 


8.2.1 呼叫 接 人 类 指标 


1. RRC 连接 建立 成 功率 

RRC 连接 建立 成 功率 反映 eNB 或 者 小 区 的 UE 接纳 能 力 ，RRC 连接 建立 成 功 意味 着 UE 
与 网 络 建立 了 信 令 连接 ， 是 进行 其 他 业务 的 基础 。RRC 连接 建立 成 功率 用 RRC 连接 建立 成 
功 次 数 和 RRC 连接 建立 尝试 次 数 的 比 来 表示 ， 对 应 的 信 令 分 别 为 : eNB 收 到 的 RRC Connec- 
tion Setup Complete 次 数 和 RNC 收 到 的 RRC Connection Req 次 数 。 

2. E — RAB 建立 成 功率 

E - RAB 建立 成 功率 指 eNB 成 功 为 UE 分 配 了 用 户 平面 的 连接 ， 反 映 eNB 或 小 区 接纳 业 
务 的 能 力 。E - RAB 是 指 用 户 平面 的 承载 ， 用 于 UE 和 CN 之 间 传 送 语音 、 数 据 及 多 媒体 业 
务 。E -RAB 建立 由 CN RE, %4 E -RAB 建立 成 功 以 后 ， 一 个 基本 业务 即 建立 ，UE 进入 
业务 使 用 过 程 。 

E -RAB 建立 主要 在 两 个 过 程 中 : 在 eNB 对 UE 进行 初始 上 下 文 建立 的 时 候 ; 在 MME 
ERE E — RAB Setup Request 的 时 候 。 


8. 2.2 呼叫 保持 类 指标 


1. E -RAB 掉 话 率 

E - RAB 掉 话 率 反映 系统 的 业务 保持 能 力 ， 是 用 户 直 接 感 受 的 重要 性 能 指标 之 一 。 

一 般 情况 下 ，eNB 由 于 某 些 异常 原因 会 向 MME 发 起 E -RAB 释放 请 求 ， 请 求 释 放 一 个 
或 多 个 无 线 接 和 人 承载 (E - RAB)。 当 UE 丢失 、 不 激活 、 或 者 eNB 异常 原因 ，eNB 会 向 
MME 发 起 UE 上 下 文 释放 请 求 ， 这 也 会 导致 释放 UE 已 建立 的 所 有 -RAB。 这 里 的 EE 一 
RAB 异常 掉 话 ， 主 要 是 指 eNB 发 起 的 、 非 用 户 未 激活 原因 的 上 -RAB 释放 请 求 次 数 ， 同 时 
也 包括 因 异 常 eNB 发 起 UE 上 下 文 释放 中 下 -RAB 释放 数目 。 

2. RRC 连接 异常 掉 话 率 

RRC 连接 异常 掉 话 率 对 处 于 RRC 连接 状态 的 用 户 ， 存 在 由 于 eNB 异常 释放 UE RRC 连 
接 的 情况 ， 这 种 概率 表示 基站 RRC 连接 保持 性 能 ,一定 程度 上 反映 用 户 对 网 络 的 感受 。 

其 中 : 异常 原因 导致 的 RRC 连接 释放 次 数 指 除 所 有 正常 释放 原因 以 外 的 RRC 连接 释放 
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次 数 。RRC 连接 正常 释放 的 原因 包括 三 种 : 核心 网 正常 释放 、 因 负载 均衡 原因 核心 网 主动 
发 起 LOADBALANCE 释放 、 核 心 网 发 起 的 Reset。 信 令 流 程 包括 RRC 重建 立成 功 、RRC 连 
接 建 立成 功 、RRC 连接 释放 。 


8.2.3 移动 性 指标 


1. eNB 内 切换 成 功率 

eNB 内 同 频 切 换 成 功率 反映 了 eNB 内 小 区 间 同 频 切 换 的 成 功 情况 ， 保 证 用 户 在 移动 过 
程 中 使 用 业务 的 连续 性 ， 与 系统 切换 处 理 能 力 和 网 络 优化 有 关 ， 用 户 可 以 直接 感受 。 

需 关 注 的 是 : 基于 非 测 量 的 切换 是 指 通过 负荷 均衡 等 判断 来 触发 切换 ， 基 于 测量 的 切换 
是 指 通过 上 报 测量 报告 来 触发 切换 。 

2. X2 口 切 换 成 功率 

X2 口 切换 成 功率 反映 了 与 其 他 eNB 存在 X2 连接 的 情况 下 ，UE 在 基站 间 的 切换 成 功 情 
况 ， 与 系统 切换 处 理 能 力 和 网 络 优化 有 关 ， 是 用 户 直 接 感 受 较为 重要 的 指标 之 一 。 

X2 口 切换 包含 同 频 切换 和 异 频 切 换 两 种 情况 ， 对 于 每 种 情况 ， 需 要 统计 切换 出 和 切换 
入 两 个 指标 。 

3. S1 口 切换 成 功率 

S1 口 切换 成 功率 是 指 当 eNB 根据 UE 测量 上 报 决 定 UE 要 切换 ， 且 目标 小 区 与 eNB 无 
X2 连接 ， 就 进行 通过 核心 网 的 S1 切换 。S1 切换 成 功率 反映 了 eNB 与 其 他 eNB 通过 核心 网 
参与 的 UE 切换 成 功 情况 ， 与 系统 切换 处 理 能 力 和 网 络 规划 有 关 ， 是 用 户 直接 感受 较为 重要 
的 指标 之 一 。 

S1 接口 切换 包含 同 频 切换 和 异 频 切换 两 种 情况 ， 对 于 每 种 情况 ， 需 要 统计 切换 出 和 切 
换 和 人 两 个 指标 。 


8.3 质量 类 指标 






































8. 3.1 上 下 行 误 块 率 


L 上 行 误 块 率 

上 行 误 块 率 ， 即 PUSCH 误 块 率 ， 是 反映 无 线 接口 信号 传输 质量 的 重要 指标 ， 是 进行 很 
多 无 线 资源 管理 控制 的 依据 ， 影 响 着 系统 的 切换 、 功 控 、 接 纳 等 方面 的 性 能 。 该 指标 体现 了 
网 络 覆 盖 情况 ， 还 体现 了 组 网 干 护 状 况 ， 是 网 络 规划 质量 和 相关 算法 质量 的 一 个 间接 反映 




















指标 。 
统计 周期 内 收 到 的 上 行 传输 块 CRC 出 错 的 比例 。 需 关注 的 是 此 处 传输 块 是 指 完整 TB， 
不 是 码 块 分 割 的 块 。 


2. 下 行 误 块 率 

下 行 误 块 率 ， 即 PDSCH 误 块 率 ， 是 反映 无 线 接口 信号 传输 质量 的 重要 指标 ， 是 进行 很 
多 无 线 资源 管理 控制 的 依据 ， 影 响 着 系统 的 切换 、 功 控 、 接 纳 等 方面 的 性 能 。 该 指标 体现 了 
网 络 覆 盖 情 况 ， 还 体现 了 组 网 干扰 状况 ， 是 网 络 规划 质量 和 相关 算法 质量 的 一 个 间接 反映 
指标 。 
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统计 周期 内 收 到 的 下 行 传输 块 CRC 出 错 的 比例 。 需 关注 的 是 此 处 传输 块 是 指 完整 
不 是 码 块 分 割 的 块 。 


8.3.2 上 下 行 MAC 层 重 传 率 


1. 上 行 MAC 层 重 传 率 

上 行 MAC 层 重 传 率 是 分 组 业务 的 重要 质量 指标 ， 也 是 分 组 业务 网 络 优化 的 重要 工作 ， 
表征 HARQ 性 能 。 通 过 eNodeB 接收 到 经 过 确认 的 MAC PDU 数 和 接收 到 的 MAC PDU 总 数 计 
算 上 行 MAC 层 重 传 率 。 同 样 ， 此 处 传输 块 是 指 完整 TB， 不 是 码 块 分 割 的 块 。 

2. 下 行 MAC 层 重 传 率 

下 行 MAC 重 传 率 是 分 组 业务 的 重要 质量 指标 ， 也 是 分 组 业务 网 络 优化 的 重要 工作 ， 表 
征 HARQ 性 能 。 通 过 UE 收 到 经 过 确认 的 MAC PDU 数 和 接收 到 的 MAC PDU 总 数 计算 下 行 
MAC 层 重 传 率 。 


8. 3.3 时 延 类 指标 


1. Attach 时 延 

Attach 时 延 表示 UE 完成 网 络 注册 需要 的 时 间 ， 是 衡量 用 户 网 络 接 和 时 延 感受 的 重要 指 
标 之 一 。 定 义 该 指标 为 从 UE 发 送 RACH Preamble 码 开 始 ， 到 网 络 完成 注册 的 时 间 。 

2. UE 从 Idle 态 到 Active 态 转换 时 延 

此 指标 表示 UE 从 Idle 态 转 换 到 Active 态 的 时 间 ， 直 接 影 响 呼 叫 (E - RAB) 建立 、 
TAU 等 过 程 的 时 延 ， 是 衡量 用 户 网 络 接 入 时 延 感受 的 重要 指标 之 一 。 从 信 令 流程 分 析 ，UE 
从 Idle 到 Active 状态 转换 时 延 为 UE 发 送 RACH Preamble 码 开 始 ， 到 RRC 重 配 完成 ， 即 UE 
收 到 网 络 侧 下 发 的 RRC Connection Reconfiguration Complete 的 时 间 。 

3. 用 户 面 时 延 

用 户 面 时 延 包 括 空 口 时 延 、EPC 时 延 和 E2E 时 延 三 部 分 ， 如 图 8-2 所 示 。 其 中 空 口 时 
延 是 在 良好 的 信道 质量 和 系统 空 载 下 测试 。 时 延 测试 可 采用 Ping 方法 。 在 预 调度 情况 下 ， 
空 口 时 延 (双向 ) <5ms，E2E 时 延 <10 ms。 
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图 8-2 用 户 面 时 延 




















4. 系统 内 X2 切换 业务 中 断 时 间 
此 指标 表示 UE 进行 LTE X2 切换 过 程 中 的 用 户 面 中 断 时 间 。 中 断 时 间 过 长 ， 用 户 会 明 
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显 感受 到 业务 中 断 ， 特 别 对 于 实时 性 业务 ， 如 voip。 所 以 此 指标 是 衡量 用 户 感受 网 络 服务 质 
量 的 一 个 重要 指标 。 

系统 内 X2 切换 时 延 包括 两 个 指标 ， 上 行 时 延 和 下 行 时 延 。 

上 行 时 延 = X2 切换 后 目标 基站 收 到 第 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 - X2 切换 前 源 基站 收 到 最 
后 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 ; 

下 行 时 延 = X2 切换 后 目标 基站 发 送 第 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 - X2 切换 前 源 基 站 发 送 最 
后 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 。 

5. 系统 内 SI 切换 业务 中 断 时 间 

此 指标 表示 UE 进行 LTE S1 切换 过 程 中 的 用 户 面 中 断 时 间 。 中 断 时 间 过 长 ， 用 户 会 明 
显 感受 到 业务 中 断 ， 特 别 对 于 实时 性 业务 ， 如 voip。 所 以 此 指标 是 衡量 用 户 感 受 网 络 服务 质 
量 的 一 个 重要 指标 。 

系统 内 Sl 切换 时 延 包 括 两 个 指标 ， 上 行 时 延 和 下 行 时 延 。 

上 行 时 延 = Sl 切换 后 目标 基站 收 到 第 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 - SI 切换 前 源 基 站 收 到 最 
后 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 ; 

下 行 时 延 = S1 切换 后 目标 基站 发 送 第 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 - S1 切换 前 源 基 站 发 送 最 
后 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 。 

6. 异 系统 切换 业务 中 断 时 间 

此 指标 表示 UE 进行 异 系统 切换 过 程 中 的 用 户 面 中 断 时 间 。 中 断 时 间 过 长 ， 用 户 会 明显 
感受 到 业务 中 断 ， 特 别 对 于 实时 性 业务 ， 如 voip。 所 以 此 指标 是 衡量 用 户 感受 网 络 服务 质量 
的 一 个 重要 指标 。 

异 系统 切换 时 延 包 括 两 个 指标 ， 上 行 时 延 和 下 行 时 延 。 

上 行 时 延 = 异 系统 切换 后 目标 基站 收 到 第 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 - 异 系统 切换 前 源 基 站 
收 到 最 后 一 个 上 行 数据 包 的 时 间 ; 

下 行 时 延 = 异 系统 切换 后 目标 基站 发 送 第 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 - 异 系统 切换 前 源 基站 
发 送 最 后 一 个 下 行 数据 包 的 时 间 。 


8.4 测试 类 指标 


TD -LTE 测试 指标 体系 可 分 为 覆盖 类 、 干 扰 类 、 调 度 类 、 移 动 类 ， 通 过 综合 分 析 ， 可 
客观 反映 无 线 网 络 的 性 能 指标 。 传 统 测试 方法 有 两 类 。 

DT 测试 : 驱车 进行 语音 、 数 据 (FTP 及 其 他 热点 业务 ) 测试 ， 其 中 语音 采用 互 拨 方 
式 ， 数 据 业 务 采 用 FTP 不 间断 下 载 ， 依 照 客 户 方式 使 用 热点 业务 等 方式 开展 , 测试 过 程 中 仪 
表 记 录 经 纬度 、 参 数 、 信 令 等 信息 ， 测 试 路 线 应 尽 可 能 遍历 测试 区 域内 的 主干 道 、 次 主干 
道 、 支 路 等 道路 。 

CQT 测试 : 选取 热点 楼 宇 ， 测 终端 进行 语音 及 数据 业务 (包括 WLAN) 测 
试 ， 测 试 范围 涵盖 窗 边 、 走 廊 、 办 公 室 、 楼 梯 口 、 电 梯 间 等 环境 ， 每 个 测试 点 选 高 低 楼 层 作 
为 其 测试 地 点 。 
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8.4.1 覆盖 类 指标 


TD -LTE 覆盖 指标 主要 依据 CRS_RSRP 来 衡量 ， 在 判断 一 个 城市 或 区 域 的 整体 覆盖 程 
度 时 ， 引 入 了 平均 RSRP、 边 缘 RSRP。 平 均 RSRP 是 所 有 测试 采样 点 的 平均 值 。 影 响 用 户 使 
用 感知 的 指标 主要 是 边缘 RSRP。 

边缘 RSRP 定义 为 : 取 CRS_RSRP 中 CDF 等 于 5% 的 值 。 如 果 边 缘 RSRP 太 低 ， 不 能 达 
到 网 络 最 低 覆 盖 要 求 。 如 果 边 缘 RSRP 过 高 ， 小 区 间 干 扰 也 会 严重 。 故 TD -LTE 更 加 重视 
利用 边缘 覆盖 电 平 ， 来 评估 小 区 边缘 的 覆盖 情况 。 

依据 中 国 移动 TD -LTE 扩大 规模 试验 网 测试 数据 ， 当 CRS - RSRP 低 于 - 110 dBm 时 ， 
UE 随机 接 入 失败 、RRC 连接 建立 请 求 失败 的 概率 抬升 ， 接 和 人 成 功率 低 于 95% 。 

在 干扰 情况 相对 复杂 、 王 扰 比较 随机 的 场景 下 ， 例 如， 室外 道路 覆盖 下 ，CRS_RSRP 与 
吞吐 量 相关 性 弱 ， 影 响 吞 吐 率 的 直接 因素 为 SINR。 在 干扰 情况 简单 、 干 扰 相 对 收敛 的 场景 
下 ， 例 如 ， 室 分 、 扳 站 等 场景 ，RSRP 与 吞吐 量 相关 性 强 。 


8. 4.2 干扰 类 指标 


测试 中 反映 干扰 类 的 指标 较 多 ， 与 用 户 使 用 感知 紧密 关联 的 有 : W SINR, Ha pt 
Æ. MAC 层 BLRR。 

边缘 SINR 是 指 CRS_SINR 取 CDF (累计 概率 分 布 ) 为 5% 对 应 的 值 ， 用 来 描述 各 小 区 
边缘 的 干扰 强度 ; 
重 琶 覆盖 度 指 与 最 强 信号 电 平 差距 在 6 dB 范围 内 的 电 平 数 ， 且 最 强 信号 大 于 
-105 dBm, 反映 一 片区 域 受 到 周围 邻 区 的 影响 程度 。 在 两 个 或 多 个 小 区 共和 覆盖 区 域 ， 由 于 
小 区 边缘 受 同 频 邻 区 干扰 影响 ，RS_SINR 会 降低 。 随 着 重 受 覆盖 的 邻 区 数 增加 ，SINR 降低 ， 
EAX RSRP 越 相 近 ，SINR 越 低 。 

MAC J BLRR = 错误 的 传输 块 数 /接收 的 传输 块 总 数 * 100% ， 用 来 描述 数据 传输 的 误 码 
程度 。 

TD - LTE 系统 自身 存在 的 干扰 现象 还 包括 模 3 干扰， 实际 网 络 中 存在 两 邻 区 PCI 模 3 无 
法 错开 的 情况 ， 模 3 会 造成 CRS 信号 相互 干扰 ， 使 RS_SINR 降低 。 在 低 负荷 下 ， 模 3 对 小 
区 边缘 SINR 有 一 定 影 响 ， 重 三 覆盖 和 模 3 干扰 同时 存在 ， 以 重 又 覆盖 影响 为 主 ， 在 低 SINR 
区 域 ， 尽 量 避 免 模 3 冲突 的 情况 。 

RS_SINR 与 吞吐 量具 备 强 相 关 性 ， 直 接 影 响 网 络 性 能 ， 相 对 2/36 非 全 同 频 网 络 来 说 ， 
同 频 组 网 的 LTE 网 络 ， 不 能 只 关注 RSRP 指标 ， 而 应 在 满足 RSRP 要 求 的 基础 上 ， 重 点 关注 
RS_SINR 指标 。 


8. 4. 3 调度 类 指标 


TD -LTE 系统 中 需 考 虑 的 调度 种 类 有 : 时 频 资 源 、 调 整编 码 方案 、 单 双流 。 影 响 时 频 
资源 调度 的 因素 有 小 区 用 户 数 、 用 户 信道 质量 指示 (CQI) 反馈 和 信道 相关 性 RI. 

资源 调度 指标 反映 网 络 对 用 户 资源 的 分 配 情况 。 

频 域 调度 的 有 : 下 行 平均 每 时 际 PRB 数 ， 指 已 分 配给 用 户 的 PRB 总 数 / (已 调度 子 帧 
数 *2) ， 最 大 值 100， 较 直观 ， 但 不 能 反映 子 帧 的 调度 情况 。 
762 

































































时 域 调度 的 有 : 下 行 每 秒 调度 子 帧 个 数 ， 指 已 分 配给 用 户 的 子 帧 总 数 / 业 务 下 载 时 长 ， 
与 资源 配 比 有 关系 ，3:1 (3:9:2) ， 最 大 值 600。 

综合 反映 调度 的 指标 是 : 下 行 每 秒 PRB 个 数 ， 指 已 分 配给 用 户 的 PRB 总 数 /业务 下 载 
时 长 ， 与 资源 配 比 有 关 ，3: 1 (3:9:2) 最 大 值 120000。 

调制 编码 指标 反映 信息 传输 的 编码 速率 和 调制 方式 。 下 行 平均 MCS， 指 各 下 行 子 帧 
MCS 求 和 /下 行 MCS 上 报 次 数 ; 全 带宽 平均 CQI， 指 全 带宽 CQL 全 带宽 CQI 上报 次 数 ; 调 
制 方式 占 比 指 统计 64QAM 、16QAM 、QPSK 的 调用 次 数 占 比 。 

单 双流 指标 有 : RANK =2 占 比 、 双 流 时 长 占 比 、 双 流 流 量 占 比 。 终 端 根据 对 信道 相关 
性 的 检测 ， 反 馈 秩 指示 RI (Rank Indicator) 给 eNB ， 当 空间 独立 性 较 好 时 ， 反 馈 RANK =2; 
eNB 根据 RI 的 值 决策 是 否 使 用 双流 发 送 ; 终端 根据 芯片 上 报 的 TB_Number 来 判断 单 双流 的 
情况 。 


8.4.4 移动 类 指标 


TD - LTE 测试 移动 类 指标 主要 指 切换 、 重 选 、TAU 类 指标 。 指 标 要 求 需 根据 切换 的 类 
型 来 制定 ， 对 于 网 内 切换 ，TDL 在 切换 流程 上 与 TDS 相似 ， 包 含 测量 控制 、 测 量 报告 、 切 
换 命 令 、 切 换 执行 、 切 换 完成 五 个 阶段 。 在 路 测 指标 体系 中 ， 以 UE 收 到 切换 命令 作为 切换 
尝试 ，UE 完成 切换 作为 切换 成 功 。 

切换 失败 指 UE 在 移动 过 程 中 收 到 切换 命令 后 ， 如 果 切 换 到 目标 小 区 不 成 功 ， 将 尝试 重 
建 到 源 小 区 ， 极 易 造 成 指标 恶化 甚至 脱 网 ， 此 时 吞吐 量 将 陡 降 并 持续 较 长 时 间 ， 严 重 影响 用 
户 体验 。 

频繁 切换 ， 由 于 LTE 采用 硬 切 换 方式 ,切换 中 业务 会 有 短暂 中 断 ， 如 有 果 过 于 频繁 切换 ， 
同样 会 影响 吞吐 量 和 用 户 体验 ， 需 要 避免 不 必要 的 切换 。 
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第 9 蔷 TD-LTE 系统 专题 优化 


作为 一 种 全 新 的 4G 技术 ，TD -LTE 是 纯 IP 网络。 其 优化 与 之 前 的 GSM. TD - SCDMA 
网 络 优化 有 较 大 的 不 同 ， 但 在 日 常 的 覆盖 优化 、 邻 区 优化 、 规 避 干 扰 等 方面 它们 也 存在 一 些 
相同 的 地 方 。 本 章 详细 介绍 TD - LTE 系统 专题 优化 的 工作 内 容 ， 并 结合 一 些 实际 案例 使 读 
者 加 强 对 优化 分 析 的 理解 。 





9.1 TD-LTE 网 络 优化 原则 


TD -LTE 网 络 优化 的 基本 原则 是 在 一 定 的 运 维 成 本 下 ， 在 满足 网 络 服务 质量 的 前 提 下 ， 
建设 一 个 容量 和 覆盖 范围 都 尽 可 能 大 的 网 络 ， 并 适应 未 来 网 络 发 展 和 扩容 的 要 求 。LTE 网 络 
优化 的 工作 思路 是 : 首先 做 好 覆盖 优化 ， 然 后 在 覆盖 能 够 保证 的 基础 上 进行 业务 性 能 优化 ， 
最 后 进行 整体 优化 。 整 体 网 络 优化 的 原则 包含 以 下 4 个 方面 : 最 佳 的 系统 覆盖 、 合 理 的 邻 区 
优化 、 系 统 干扰 最 小 化 、 均 匀 合 理 的 基站 负荷 。 

合理 的 基站 负荷 需要 在 有 一 定 用 户 使 用 的 基础 上 进行 优化 调整 ， 目 前 属于 建 网 初期 ， 暂 
不 讨论 。 


9.1.1 覆盖 优化 


盖 是 优化 环节 中 极其 重要 的 一 环 。 在 系统 的 覆盖 区 域内 ， 通 过 调整 天 线 、 功 率 等 手段 

使 业务 最 多 地 方 的 信号 满足 所 需 的 最 低 电 平 的 要 求 ， 尽 可 能 利用 有 限 的 功率 实现 最 优 的 覆 
m, 减少 由 于 系统 弱 窗 羡 带 来 的 用 户 无 法 接 入 网 络 或 掉 话 、 切 换 失 败 等 。 

工程 建设 期 可 根据 无 线 环 境 合 理 规 划 基 站 位 置 、 天 线 参 数 设 置 及 发 射 功率 设置 ， 后 续 网 
络 优化 中 可 根据 实际 测试 情况 进一步 调整 天 线 参 数 及 功率 设置 ， 从 而 优化 网 络 履 盖 。 

在 对 TD - LTE 覆盖 规划 时 ， 可 以 为 边缘 用 户 指定 速率 目标 ， 即 在 覆盖 区 域 的 边缘 ， 要 
求 用 户 的 数据 业务 满足 某 一 特定 速率 的 要 求 ， 如 64 kbit/s、128 kbit/s， 甚 至 根据 某 些 场 景 
的 业务 需要 ， 可 以 提出 512 kbit/s 或 1 Mbit/s 更 高 的 速率 目标 。 只 要 不 超过 TD -LTE 系统 的 
实际 峰值 速率 ，TD - LTE 系统 通过 系统 资源 的 分 配 与 配置 就 能 满足 用 户 不 同 的 业务 速率 目 
标 要 求 。 

1. LTE 系统 强 弱 覆盖 情况 判定 
通过 扫 频 仪 和 路 测 软件 可 确定 网 络 的 覆盖 情况 ， 确 定 弱 履 盖 区 域 和 过 覆盖 区 域 。 弱 覆盖 
区 域 指 在 规划 的 小 区 边缘 的 RSRP 小 于 -110dBm; 过 覆盖 是 在 规划 的 小 区 边缘 的 RSRP 高 于 
-90 dBm, 

2. 天 线 参数 调整 

调整 天 线 参 数 可 有 效 解决 网 络 中 大 部 分 覆盖 问题 。 天 线 对 于 网 络 的 影响 主要 包括 以 下 性 
能 参数 和 工程 参数 。 

天 线性 能 参数 : 天 线 增益 、 天 线 极 化 方式 、 天 线 波 束 宽度 。 
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天 线 工 程 参数 : 天 线 高 度 、 天 线 下 倾角 、 天 线 方位 角 。 

一 般 在 网 络 规划 设计 时 已 根据 组 网 需求 确定 选择 合适 的 天 线 ， 因 此 天 线 的 性 能 参数 一 般 
不 调整 ， 只 有 在 后 期 覆盖 无 法 满足 要 求 且 无 法 增设 基站 ， 通 过 常规 网 络 优化 手段 无 法 解决 
时 ， 才 考虑 更 换 合适 的 天 线 ， 例 如 ， 选 用 增益 较 高 的 天 线 以 增 大 网 络 覆 盖 。 因 此 ， 在 网 络 优 
化 中 ， 天 线 调整 主要 是 根据 无 线 网 络 情况 调整 天 线 的 挂 高 、 下 倾角 和 方位 角 等 工程 参数 。 例 
如 ， 弱 覆盖 和 过 履 盖 主要 通过 调整 天 线 的 俯仰 角 以 及 方位 角 来 解决 ， 弱 履 盖 可 通过 减 小 俯仰 
角 ， 过 履 盖 可 通过 增 大 俯仰 角 来 改善 。 

3. 天 线 参 数 调整 方法 

在 单 站 和 簇 优化 时 ， 需 要 保证 对 每 个 基站 的 天 僻 参 数 都 进行 现场 核实 ,后续 在 不 断 优化 
的 过 程 中 ， 对 天 馈 的 调整 ， 同 时 也 要 注意 对 基站 数据 资料 的 更 新 。 同 时 ， 随 着 新 加 站 的 开 
启 ， 仍 需要 对 覆盖 的 合理 性 进行 全 方位 的 评估 和 优化 调整 。 


9.1.2 邻 区 优化 


邻 区 过 多 会 影响 终端 的 测量 性 能 ， 容 易 导 致 终端 测量 不 准确 ， 引 起 切换 不 及 时 、 误 切换 
及 重 选 慢 等 ; 邻 区 过 少 ， 同 样 会 引起 误 切 换 、 孤 岛 效 应 等 ; 邻 区 信息 错误 则 直接 影响 网 络 的 
正常 切换 。 这 两 类 现象 都 会 对 网 络 的 接 通 、 掉 话 和 切换 指标 产生 不 利 的 影响 。 因 此 ， 要 保证 
稳定 的 网 络 性 能 ， 就 需要 很 好 地 来 规划 邻 区 。 

1. LTE 邻 区 规划 原则 

做 好 邻 区 规划 可 使 在 小 区 服务 边界 的 手机 能 及 时 切换 到 信和 号 最 佳 的 邻 小 区 ， 以 保证 通话 
质量 和 整 网 的 性 能 。 合 理 制 定 邻 区 规划 原则 是 做 好 邻 区 规划 的 基础 。 

TD - LTE 与 3G 邻 区 规划 原理 基本 一 致 ， 规 划 时 需 综合 考虑 各 小 区 的 覆盖 范围 及 站 间 
距 、 方 位 角 等 因素 。TD -LTE 邻 区 关系 配置 时 应 尽量 遵循 以 下 原则 。 

距离 原则 : 地理 位 置 上 直接 相 邻 的 小 区 一 般 要 作为 邻 区 。 

强度 原则 : 在 对 网 络 做 过 优化 的 前 提 下 ， 信 号 强度 达到 了 要 求 的 门限 ， 就 需要 考虑 配置 
为 邻 小 区 。 

KERTEM: 需要 考虑 本 小 区 和 和 邻 小 区 的 交 丢 覆盖 面积 。 

互 含 原则 : 邻 区 一 般 都 要 求 互 为 邻 区 ， 即 A 扇 区 载 频 把 B 作为 邻 多 ，B 也 要 把 A 作为 邻 区 。 

此 外 ， 在 一 些 特 殊 场 合 ， 可 能 需要 配置 单 向 邻 区 。 

2. 系统 内 外 邻 区 设置 原则 

1) 安 站 系统 内 邻 区 设置 原则 为 : 添加 本 站 所 有 小 区 互 为 邻 区 ， 添 加 第 一 圈 小 区 为 邻 区 ， 
添加 第 二 圈 正 拨打 小 区 为 邻 区 ( 需 根据 周围 站 址 密度 和 站 间距 来 判断 ) ， 宏 站 邻 区 数量 建议 
控制 在 8 条 左右 ， 单 小 区 允许 配置 最 大 邻 区 数量 为 32 条 (无 限制 系统 内 和 系统 外 ) 。 

2) 室 分 系统 内 邻 区 设置 原则 为 : 添加 有 交 丢 区 域 的 室 分 小 区 为 邻 区 (比如 电梯 和 各 层 
之 间 ) ,将 低层 小 区 和 宏 站 小 区 添加 为 邻 区 ， 保 证 覆盖 连续 性 ， 高 层 如 果 窗 户 边 宏 站 信号 很 
强 ， 可 以 考虑 添加 宏 站 小 区 到 室 分 小 区 的 单 向 邻 小 区 。 

3. 异 系统 邻 区 设置 

除 TD - LTE 系统 内 部 邻 区 规划 外 ， 还 需 做 好 TD -LTE 与 TD -SCDMA 、GSM 等 异 系统 
间 的 邻 区 规划 。 由 于 目前 LTE 主要 针对 热点 进行 覆盖 ， 存 在 覆盖 育 区 ， 添 加 异 系统 邻 区 可 
保证 业务 连续 。 异 系统 邻 区 设置 时 一 般 优先 考虑 添加 TDS 邻 区 ， 其 次 考虑 GSM900 邻 区 。 
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1) 宏 站 异 系统 邻 区 设置 原则 ; 添加 同 站 址 的 同 向 TDSZGSM 小 区 为 邻 区 ; 添加 正 对 
TDSZGSM 小 区 为 邻 区 ， 以 弥补 覆盖 育 区 ; 处 于 规划 区 边缘 的 LTE 宏 站 ， 可 考虑 添加 相应 的 
TDSZGSM 小 区 为 邻 多 ， 以 保证 业务 连续 ， 宏 站 异 系统 邻 区 数量 建议 控制 在 3 条 左右 。 

2) 室 分 异 系统 邻 区 设置 原则 : 不 添加 异 系统 室 分 邻 区 ， 除 非 处 于 高 业务 量 保障 点 ， 可 
以 考虑 添加 同 覆 盖 异 系统 邻 多 ， 以 达到 负 共 均衡 效果 ; 不 添加 异 系统 宏 站 邻 区 ， 除 非 是 孤立 
室 分 点 ， 添 加 周围 TDS/GSM 小 区 为 邻 区 ， 以 弥补 覆盖 育 区 ， 保 证 业务 连续 。 


9.1.3 干扰 优化 


干扰 优化 的 目标 是 在 保证 正常 通信 服务 的 基础 上 ,使 TD -LTE 系统 干扰 最 小 化 。 

一 般 干扰 分 为 两 大 类 ， 一 类 是 系统 内 引起 的 干扰 ， 例 如 ， 参 数 配 置 不 合适 、GCPS 跑 偏 、 
RRU 工作 不 正常 等 ， 男 一 类 是 系统 外 干扰 。 这 两 类 干扰 均 会 直接 影响 网 络 质量 。 
通过 调整 各 种 业务 的 功率 参数 、 功 率 控制 参数 、 算 法 参数 等 ， 尽 可 能 将 系统 内 干扰 最 小 
化 ; 通过 外 部 干扰 排查 定位 ， 尽 可 能 将 系统 外 干扰 最 小 化 。 

1. 系统 内 干扰 

LTE 有 6 种 信道 带宽 配置 ， 其 中 设备 规范 将 5MHz、10 MHz、15 MHz、20 MHz 作为 配置 
选项 。 配 置 大 系统 带宽 优势 明显 ， 既 可 以 获得 更 高 的 峰值 速率 ， 也 可 以 获得 更 多 的 传输 资源 
块 ， 这 样 需要 考虑 选择 同 频 组 网 方式 。 

相对 异 频 组 网 ， 同 频 组 网 最 明显 的 优势 在 于 可 以 高 频率 、 高 效率 地 利用 频率 资源 ， 但 小 
区 之 间 的 干扰 造成 小 区 载 干 比 环境 恶化 ， 使 得 LTE 覆盖 范围 收缩 ， 边 缘 用 户 速率 下 降 ， 控 
制 信 令 无 法 正确 接收 等 。 

对 此 ， 可 采用 ICC, WKAR, RRE K IRC 等 措施 ， 可 以 有 效 解决 系统 内 同 频 干 
扰 问 题 。 另 外 ， 通 过 GPS 跑 偏 检测 工具 以 及 网 元 设备 操作 维护 管理 平台 (OMC) ， 可 对 网 元 
设备 运行 状态 和 告警 进行 实时 监控 ， 一旦 网 元 运行 出 现 异常 ， 可 第 一 时 间 通 知 操作 维护 人 员 
进行 排 障 ， 确 保 将 网 元 故障 引起 的 系统 内 干扰 降 到 最 低 。 

2. 系统 外 干扰 

对 于 系统 外 引 的 干扰 ， 一 旦 发 现 后 ， 应 该 及 时 通知 客户 协调 解决 。 在 无 法 明确 干扰 源 的 
情况 下 ， 在 网 络 初 期 优化 的 过 程 中 ， 可 先 通过 逐个 关闭 受 干扰 基站 附近 1 ~2 圈 的 站 点 ， 逐 
个 进行 排查 。 外 部 干扰 可 通过 使 用 八 目 天 线 进行 测试 位 置 选取 ， 而 通过 天 线 方 向 以 及 极 化 方 
向 进行 定位 ， 则 过 程 周 期 较 长 ， 需 要 优化 人 员 的 细心 和 耐心 排查 。 


9.1.4 新 站 开通 和 网 流程 


1. 新 站 规划 

1) 网 优 工 程 师 根 据 设计 院 给 出 的 开 站 清单 ， 整 网 进行 无 线 参 数 规划 ( 含 PCI. PRACH. 
频 点 、 频 段 、 子 帧 配 比 、 特 殊 子 帧 配 比 、TAC ) 。 

2) 基站 开 站 工程 师 严 格 按照 规划 数据 配置 开 站 脚本 。 

2. 新 站 开通 

1) 基站 开 站 工程 师 根据 设 计 院 规划 指导 工程 队 硬 件 施工 安装 。 

2) 设备 加 电 后 OMC 工程 师 下 发 开 站 脚本 。 

3) 基站 工程 师 与 OMC 工程 师 配 合 检查 站 点 状态 、 告 警 信息 。 
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4) 确认 正常 后 ， 执 行业 务 测试 〈 接 人 、 上 /下 载 ) ， 确 认 业 务 正 常 后 ， 通 知 OMC 工程 
师 闭 塞 站 点 。 

5) 当晚 整理 发 出 开 站 清单 至 网 优 接口 人 。 

3. 单 站 验证 

1) OMC 工程 师 核查 基站 工程 师 提供 的 开通 站 点 状态 、 告 警 信息 ， 确 认 无 误 后 安排 测试 
工程 师 现 场 测 试 ， 同 时 配置 站 内 邻 区 和 CSFB 相关 参数 (GSM 频 点 / 邻 区 、CSFB 开关 ) 。 

2) 测试 工程 师 上 站 完成 站 点 勘察 (工程 参数 核对 ， 含 方位 角 、 下 倾角 、 天 线 挂 高 、 经 
纬度 、 隔 离 度 ) 。 

3) 测试 工程 师 上 站 完成 业务 测试 (GZA, Ping 时 延 、 上 传 、 下 载 、CSFB 主 被 叫 ) ， 确 
认 指 标 达标 。 

4) 测试 工程 师 站 下 绕 站 一 圈 完 成 覆盖 /站 内 切换 测试 ， 完 成 测试 后 闭塞 站 点 。 

5) 基于 测试 和 勘察 情况 输出 单 站 验证 报告 ， 交 由 网 格 负责 人 进行 优化 调整 。 

4. 参数 优化 、RF 优化 

1) 网 格 负责 人 收 到 单 验 工程 师 的 单 验 报告 后 ， 现 场 测试 确认 站 点 周边 邻 区 关系 ( 宏 站 
间 、 安 微 间 ) 、 切 换 门限 ， 通 知 OMC 工程 师 添 加 并 及 时 复 测 。 

2) 网 格 负责 人 根据 覆盖 需求 ， 通 知 塔 工 进行 天 馈 调 整 ， 并 现场 测试 验证 调整 效果 。 

3) 效果 通过 验证 后 ， 通 知 后 台 站 点 正常 入 网 。 
































9.2 ”覆盖 专题 优化 








移动 通信 网 络 中 涉及 的 覆盖 问题 主要 表现 为 四 个 方面 ， 覆盖 空洞 、 弱 覆盖 、 越 区 覆盖 和 
导 频 污 染 。 无 线 网 络 覆 盖 问 题 产 生 的 原因 主要 有 如 下 五 类 ; 

1) 无 线 网 络 规划 准确 性 。 无 线 网 络 规划 直接 决定 了 后 期 覆盖 优化 的 工作 量 和 未 来 网 络 
所 能 达到 的 最 佳 性 能 。 从 传播 模型 选择 、 传 播 模 型 校正 、 电 子 地 图 、 仿 真 参 数 设 置 以 及 仿真 
软件 等 方面 保证 规划 的 准确 性 ， 避 免 规划 导致 的 覆盖 问题 ， 确 保 在 规划 阶段 就 满足 网 络 覆盖 
要 求 。 

2) 实际 站 点 与 规划 站 点 位 置 偏差 。 规 划 的 站 点 位 置 经 过 仿真 能 够 满足 履 盖 要 求 ， 但 实 
际 站 点 位 置 由 于 各 种 原因 无 法 获取 到 合理 的 站 点 ， 导 致 网 络 在 建设 阶段 就 产生 覆盖 问题 。 

3) 实际 工 参 和 规划 参数 不 一 致 。 由 于 安装 质量 问题 ， 出 现 天 线 挂 高 、 方 位 角 、 下 倾角 、 
天 线 类 型 与 规划 的 不 一 致 ， 使 得 原本 规划 已 满足 要 求 的 网 络 在 建成 后 出 现 了 很 多 履 盖 问 题 。 
虽然 后 期 网 优 可 以 通过 一 些 方法 来 解决 这 些 问 题 ， 但 是 会 大 大 增加 项 目的 成 本 。 

4) 黎 盖 区 无 线 环境 的 变化 。 一 种 是 无 线 环境 在 网 络 建设 过 程 中 发 生 了 变化 ,个 别 区 域 
增加 或 减少 了 建筑 物 ， 导 致 出 现 弱 黎 盖 或 越 区 覆盖 。 另 外 一 种 是 由 于 街道 效应 和 水 面 的 反射 
导致 形成 越 区 覆盖 和 导 频 污染 。 这 种 环境 需要 通过 控制 天 线 的 方位 角 和 下 倾角 ， 尽 量 避 免 沿 
街道 直射 ， 减 少 信号 的 传播 距离 。 

5) 增加 新 的 复 盖 需 求 。 履 盖 范 围 的 增加 、 新 增 站 点 、 搬 迁 站 点 等 原因 ， 导 致 网 络 复 盖 
发 生变 化 。 

实际 的 网 络 建设 中 ， 应 尽量 从 上 述 五 个 方面 规避 网 络 覆盖 问题 的 产生 。 

覆盖 优化 主要 消除 网 络 中 存在 的 四 种 问题 : 覆盖 空洞 、 弱 履 盖 、 越 区 覆盖 和 导 频 污染 。 
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度 和 现场 可 实施 角度 来 讲 ， 优 化 主要 有 两 个 内 容 : RI A AN UA mt o 
履 盖 优化 目标 的 制定 ， 就 是 结合 实际 网 络 建设 ， 衔 量 最 大 限度 地 解决 上 述 问题 的 
标准 。 


9.2.1 覆盖 优化 指标 


开展 无 线 网 络 覆 盖 优 化 之 前 ， 首 先 要 确定 优化 的 KPI 目标 ，TD -LTE 网 络 覆 盖 优 化 的 
KPI 目标 主要 包括 如 下 。 

RSRP: 在 覆盖 区 域内 ，TD - LTE 无 线 网 络 覆 盖 率 应 满足 RSRP > - 100 dBm 的 概率 大 
于 95%。 

RS_SINR: 在 覆盖 区 域内 ，TD -LTE 无 线 网 络 覆 盖 率 应 满足 RS_SINR > -3 dB 的 概率 大 
于 95% 。 

RSRP 的 测试 建议 采用 反 向 覆盖 测试 系统 或 者 SCANNER 在 测试 区 域 的 道路 上 测试 ， 当 
测试 天 线 放 在 车 顶 时 ， 要 求 RSRP > -95 dBm 的 概率 大 于 95% ; 当天 线 放 在 车 内 时 ， 要 求 
RSRP > -105 dBm 的 概率 大 于 95% 。RS_SINR 建议 采用 SCANNER 和 专用 测试 终端 路 测 获 
得 ， 无 论 天 线 放 在 车 内 还 是 车 外 ， 均 需 满 足 上 述 要 求 。 

1. RSRP 解读 

RSRP (Reference Signal Received Power) 在 协议 中 的 定义 为 在 测量 频 宽 内 承载 RS 的 所 
有 RE 功率 的 线性 平均 值 。 在 UE 的 测量 参考 点 为 天 线 连接 器 ，UE 的 测量 状态 包括 系统 内 、 
系统 间 的 RRC_IDLE 态 和 RRC_CONNECTED 态 。 

在 链 路 预算 中 ，RSRP( RS 信号 接收 功率 ) = RS 信和 号 发 射 功 率 + p) pš l| K'aki qa -传播 
损耗 -建筑 物 穿 损 - 人 体 损耗 - 线 缆 损 失 -阴影 衰落 + 终端 天 线 增益 。 
推导 一 : TD -S 语音 下 行 的 灵敏 度 是 - 106 dBm， 实 际 终端 在 - 100 dBm 能 够 做 业务 ， 
但 接 通 率 和 掉 话 率 不 能 达标 。 为 了 保障 覆盖 道路 上 的 网 络 性 能 ， 一 般 要 求 道 路 在 - 90 dBm 
以 上 ， 即 预 留 了 15 dB 的 余 量 。 

协议 中 TD -LTE RS 的 下 行 灵 敏 度 在 -124dBm， 考 虑 PDCCH 的 CCE 聚合 度 以 信道 质量 
实时 调整 ， 以 PDCCH 采用 8CCE 的 链 路 预算 对 比 ， 此 时 PDCCH 最 大 路 损 比 RS 接收 灵敏 度 
少 1.5dB，PRACH 采用 FORMATI, WAK- RS 接收 灵敏 度 相 差 约 1dB。 这 种 情况 下 ， 
RSRP 在 -122.5dBm 以 上 可 以 工作 ， 预 留 15 dB 余 量 后 ， 要 求 RSRP 在 -107 dBm 以 上 , 在 
实际 优化 过 程 中 ， 可 以 按照 - 105 dBm 来 要 求 。 
推导 二 : MCS0 的 解 调 门限 大 概 是 -2dB，RE 的 底 噪 是 - 127 dBm (终端 噪声 系数 6 ~ 
7db) 左右 ， 因 此 MCS0 的 接收 功率 = -127 -2 = - 129 dBm。 在 小 区 边缘 室内 要 达到 

-129 dBm， 链 路 预算 中 穿 透 损 耗 取 值 10dB，2 GHz 频段 的 阴影 余 量 大 概 是 10 dB ， 因 此 要 求 
路 侧 RSRP= -129 +20 = -109 dBm。 考 虑 多 小 区 下 存在 邻 区 间 干 扰 的 情况 时 ， 还 需 留 至 少 
4 dB 干扰 的 余 量 ， 因 此 ， 小 区 边缘 的 RSRP 应 该 大 于 - 105 dBm, 

RSRP 在 道路 上 大 于 -95 dBm (天 线 放置 车 外 ) 考虑 了 一 定 的 阴影 衰落 余 量 和 一 定 的 穿 
透 损耗 。 阴 影 衰 落 余 量 主要 是 为 了 在 有 阴影 衰落 情况 下 保证 一 定 的 无 线 接 通 率 。 而 穿 透 损 耗 主 
要 是 考虑 建筑 物 内 的 用 户 也 能 够 得 到 服务 。 在 优化 道路 时 ， 优 先 考 虑 RSRP 达到 -100 dBm 以 
上 的 要 求 ， 如 果 - 100 dBm 达 不 到 ， 再 考虑 满足 - 105 dBm 的 要 求 。 在 密集 城区 、 一 般 城区 

168 




































































和 重点 交通 干线 上 ，- 100 dBm 以 上 是 必须 的 。 其 他 地 方 - 105 dBm 以 上 是 必须 的 (RSRP 
值 均 是 天 线 在 车 内 测 得 ) 。 

2. SINR 解读 

音 号 与 干扰 加 噪声 比 (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) 是 指 接收 到 的 有 用 
言 号 的 强度 与 接收 到 的 干扰 信号 (噪声 和 干扰 ) 的 强度 的 比值 。RS_SINR 在 终端 定义 为 RS 
有 用 信号 与 干扰 (或 噪声 或 干扰 加 噪声 ) 相 比 强度 。 

在 仿真 工具 CNP 中 ，RS_SINR = 服务 小 区 RSRP/ (邻接 小 区 RSRP 之 和 +N), N 为 热 
噪声 功率 。 

RS_SINR 是 指示 信道 覆盖 质量 好 坏 的 参数 ， 目 前 TD - LIE 建设 要 求 为 RSRP 大 于 
-100dbm， 以 及 RS_SINR 大 于 -3 db 比例 高 于 95% 。 

RS_SINR 与 网 络 负荷 相关 ， 网 路 负荷 越 高 ，RS_SINR 越 差 。 

因此 ， 在 不 同 的 网 络 加 载 下 的 RS_SINR 优化 目标 不 同 。 

3. PDCCH SINR 

PDCCH SINR 指示 PDCCH 信道 质量 的 好 坏 。3GPP 36. 101 中 定义 了 PDCCH 解 调 门限 ， 
见 表 9-1。 











表 9-1 PDCCH 解 调 门限 














测试 序号 LTE 带宽 /MHz 聚合 等 级 SINR/dB 
1 10 8CCE -1.6 
2 10 4CCE i2 
3 10 2CCE 4.2 











一 般 计 算 公 式 为 : PDCCH SINR = 所属 最 佳 服务 小 区 的 信道 接收 功率 /覆盖 小 区 信道 在 
该 处 的 干扰 。 

TD -LTE 系统 中 ，PDCCH 的 CCE 聚合 度 是 根据 信道 质量 自 适应 的 ， 在 信道 持续 恶化 时 
会 采用 8CCE 的 配置 方式 ,那么 PDCCH SINR 大 于 -1.6dB 即 可 。 
9.2.2 基于 RS 发 射 功 率 的 覆盖 优化 

对 于 目前 2 通道 的 RRU， 单 个 通道 20W， 每 个 天 线 端 口 按 照 20 W 的 总 功率 计算 。 对 于 
8 通道 RRU， 单 个 通道 5W， 在 2 天 线 端口 配置 下 ， 每 个 天 线 端口 对 应 的 是 4 个 通道 阵 元 ， 
总 功率 为 4x5W =20 W, RS 承载 在 不 同 的 RE 上 ， 不 承载 RS 的 RE 仍 需 承 载 业 务 数据 ， 同 
样 需要 分 享 功 率 ， 因 而 RS 的 功率 一 般 取 总 功率 线性 分 布 在 频 域 上 RE 的 均值 。 不 同 频率 配 
置 的 情况 下 ，RS 功率 配置 范围 见 表 9-2。 

表 9-2 不 同 频率 配置 下 RS 功率 配置 范围 



































频 宽 /MHz | 频 域 RB 数目 | RE 数目 | 天 线 端口 功率 /W RS 建议 最 大 功率 
5 25 300 20 10 xlog(20 x1000) -10 xlog(300) =18.2 dBm 
10 50 600 20 10 xlog(20 x1000) -10 xlog(600) =15.2 dBm 
20 100 1200 20 10 xlog(20 x1000) -10 xlog(1200) =12. 2 dBm 














根据 覆盖 要 求 ，RS 发 射 功率 可 在 不 超过 表 9-2 的 最 大 范围 内 调整 。 
在 考虑 p_a 和 p_b 的 时 候 ， 计 算 思 路 为 先 计 算 A 类 符号 PDSCH 每 RE 发 射 功率 E. ， 再 根据 
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P, 值 确定 RS 每 RE 发 射 功率 Bus ， 最 后 根据 P 值 确定 
RE 发 射 功率 Ep, WEI 9-1 所 示 。 


B 类 符号 PDSCH 每 


RS 发 射 功 率 设置 方法 如 下 : 





1) 参考 P, 与 P, 对 应 关系 ， 见 表 9-3。 
表 9-3 P, 与 Ps 对 应 关系 

















Pa Ps 
0 0 
= 1 
-4.77 2 
-6 3 





2) 单 天 线 端 口 的 发 射 功率 。 


图 9-1 





P,. P, 发 射 功率 设置 


一 个 天 线 端口 发 射 功率 Tx, = 小 区 最 大 发 射 功 率 Tx -10 xlg( 天 线 端 口 数 P) 式 9-1 











3) 计算 A 类 符号 PDSCH 发 射 功率 。 
PDSCH ype a = Tx, -10 x lg(12 x NI 式 9-2 
4) 计算 B 类 符号 PDSCH 发 射 功率 。 
T 5-P ' 
多 端口 : PDSCH pes =PDSCH npea + 10 x "Í r 'J 式 9-3 
Ay 5 - P, ` 
单 端口 : PDSCH., npes = PDSCH,, ipa + 10 x lg 3 9-4 
5) 计算 RS 发 射 功 率 。 
RS,, = PDSCH pyp = P, 式 9-5 


RS 发 射 功 率 设置 相关 参数 含义 见 表 9-4。 















































表 9-4 RS 发 射 功率 相关 参数 
参 数 名 含义 
Ne 小 区 总 RB 数 
Pioad 小 区 负荷 
RS RS 发 射 功率 
PDCCH ofe o Rs PDCCH 每 RE 功率 与 RS 功率 的 偏 置 值 
PDSCH type A A 类 符号 PDSCH 每 RE 功率 
PDSCH;, type B 类 符号 PDSCH 每 RE 功率 
RSRP,,,,,, 服务 小 区 RSRP 
RSRPNuanbw 邻接 小 区 RSRP 
NEB ate PDSCH 分 配 的 RB 数 
NSE i PDCCH 分 配 的 CCE 数 


MZE 


Ian] 





RS 发 射 功 率 调整 方法 如 下 : 


在 履 盖 优化 过 程 中 ， 当 通过 调整 天 线 方位 角 、 下 倾角 无 法 解决 覆盖 问题 时 才 考 虑 增 大 或 
减 小 RS 的 发 射 功率 来 解决 覆盖 问题 。 





减 小 RS 的 发 射 功率 常用 于 解决 导 频 污染 和 1 
内 的 深度 覆盖 ， 在 实际 使 用 时 需 注 意 


S 
© o 
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增 大 RS 的 发 射 功 率 则 需要 根据 具体 的 信 令 流程 判断 是 否 是 下 行 功率 受 限 。 
判断 是 下 行 受 限 还 是 上 行 受 限 ,在 业务 状态 下 ， 可 以 通过 判断 是 业务 信道 上 行 和 下 行 的 
BLER 谁 先 升 高 (参考 门限 20% ) ， 也 可 以 通过 判断 UE 和 eNodeB 中 哪个 发 射 功 率先 达到 上 限 。 


9.2.3 BEENA 


先 优化 RSBRP， 后 优化 RS_SINR, @ TEK BEE 3 e A R 55 8 w RI RELA 
盖 。 优 先 优化 弱 覆 盖 、 越 区 覆盖 ， 再 优化 导 频 污染 ; 优先 调整 天 线 的 下 倾角 、 方 位 角 、 天 线 
挂 高 和 迁 站 及 加 站 ， 最 后 考虑 调整 RS 的 发 射 功率 。 

盖 空 洞 是 指 在 连 片 站 点 中 间 出 现 的 完全 没有 TD - LTE 信号 的 区 域 。UE 终端 的 灵敏 度 

一 般 为 -124 dBm， 考 虑 部 分 商用 终端 与 测试 终端 灵敏 度 的 差异 ， 预 留 5 dB 余 量 ， 则 覆盖 空 
洞 定义 为 RSRP < -119 dBm 的 区 域 。 

弱 覆 盖 一 般 是 指 有 信号 ， 但 信和 号 强度 不 能 保证 网 络 能 够 稳定 地 达到 要 求 的 KPI 的 情况 。 
天 线 在 车 外 测 得 的 RSRP< -95 dBm 的 区 域 定 义 为 弱 履 盖 区 域 ， 天 线 在 车 内 测 得 的 RSRP < 
-105 dBm 的 区 域 也 定义 为 弱 履 盖 区 域 。 

弱 覆 盖 的 判断 ， 需 利用 测试 UE 测试 数据 ， 依 据 下 述 方法 进行 : 

1) 查看 RSRP < -95 dBm 所 占 的 百分比 。 

2) 根据 RSRP 的 色 标 查看 覆盖 空洞 的 区 域 。 

















3) 利用 SCANNER 测试 数据 (天 线 在 车 外 ) ， 在 CNA 的 导航 栏 Menu 列表 中 选择 SCAN- 
NER1， 查 看 RSRP < -95 dBm 所 占 的 百分比 ; 根据 RSRP 的 色 标 查看 覆盖 弱 场 的 区 域 。 
利用 测试 UE 测试 数据 ， 如 图 9-2 所 示 。 
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UE 显示 无 网 络 或 RSRP 低 于 - 119 dBm， 呼 通 率 几乎 为 0; 

UE 采集 的 RSRP 数据 ， 地 理化 显示 RSRP 路 测 场 强 分 布 情况 ， 根 据 RSRP 的 色 标 Legend 
窗口 查看 覆盖 空洞 的 区 域 。 

弱 覆 盖 的 解决 方法 : 

优先 考虑 调整 信号 最 强 小 区 的 天 线 下 倾角 、 方 位 角 ， 增 加 站 点 或 RRU， 增 加 RS 的 发 射 
功率 。 一 般 的 覆盖 空洞 都 是 由 于 规划 的 站 点 未 开通 、 站 点 布局 不 合理 或 新 建 建筑 阻挡 导致 。 
最 佳 的 解决 方案 是 增加 站 点 或 增加 RRU， 其 次 是 调整 周边 基站 的 工程 参数 和 功率 来 尽 可 能 
地 解决 覆盖 空洞 。 对 于 隧道 ， 优 先 增 加 RRU 解决 。 


9.2.4 越 区 覆盖 优化 


越 区 覆盖 的 定义 : 当 一 个 小 区 的 信号 出 现在 其 周围 一 圈 邻 区 及 以 外 的 区 域 时 ， 并 且 能 
成 为 主 服务 小 区 ， 称 为 越 区 覆盖 ， 如 岁 9-3 所 示 。 
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图 9-3 越 区 覆盖 示意 图 


越 区 履 盖 的 判断 : 

1) 对 越 区 覆盖 的 测试 和 判断 最 好 是 使 用 反 向 覆盖 系统 或 者 SCANNER 进行 ， 其 对 邻 区 
的 测量 不 受 相 邻 小 区 列表 的 限制 。 

2) 利用 反 向 覆盖 测试 数据 ， 利 用 CNA 的 “All TD -LTE Cell Coverage” 测 试 路 线 上 的 
全 部 小 区 Best RSRP 信号 连 线 进行 判断 。 

3) 利用 SCANNER 测试 数据 ， 根 据 CNT New Map 中 的 “Show ScrambleCode” 功能 显示 
测试 点 的 PCI 进行 判断 ， 利 用 CNA 的 “All TD -LTE Cell Coverage” 测 试 路 线 上 的 全 部 小 区 
Best RSRP 信号 连 线 进行 判断 。 图 9-4 中 灰色 框 部 分 为 越 区 覆盖 。 

越 区 履 盖 的 解决 方法 : 

考虑 降低 越 区 信号 的 强度 ， 可 以 通过 调整 下 倾角 、 方 位 角 ， 降 低 发 射 功率 等 方式 进行 。 
降低 越 区 信号 强度 时 ， 须 要 注意 测试 该 小 区 与 其 他 小 区 切换 带 和 和 覆盖 的 变化 情况 ， 避 免 影响 
其 他 地 方 的 切换 和 覆盖 性 能 。 

在 覆盖 不 能 缩小 时 ， 考 虑 增强 该 点 被 越 区 覆盖 小 区 的 信号 并 使 其 成 为 主 服 务 小 区 。 

在 上 述 两 种 方法 都 不 行 时 ， 再 考虑 规避 方法 。 在 孤岛 形成 的 影响 区 域 较 小 时 ， 可 以 设置 
单 边 邻 小 区 解决 ， 即 在 越 区 小 区 中 的 邻 小 区 列表 中 增加 该 孤岛 附近 的 小 区 ， 而 孤岛 附近 小 区 
的 邻 小 区 列表 中 不 增加 孤岛 小 区 ; 在 越 区 形成 的 影响 区 域 较 大 时 ， 在 PCI 不 冲突 的 情况 下 ， 
可 以 通过 互 配 邻 小 区 的 方式 解决 ， 但 须 慎 用 。 
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图 9-4 越 区 覆盖 判断 图 





9.2.5 导 频 污染 优化 


1， 导 频 污染 原因 

RS_SINR <0 dB 的 指标 一 般 会 出 现在 两 种 地 方 : 弱 履 盖 区 域 和 强 干 扰 区 域 。 在 弱 覆 盖 区 
域 ， 由 于 有 用 信号 很 小 ， 其 功率 很 接近 热 噪 声 ， 所 以 热 噪声 和 其 他 干扰 (外 部 干扰 和 相 邻 
小 区 的 干扰 ) 共同 导致 RS_SINR <0 dB。 在 这 种 区 域 ， 热 噪声 是 不 能 被 忽略 的 。 在 强 干 扰 区 
域 ， 有 用 的 功率 和 其 他 干扰 (外 部 干扰 和 相 邻 小 区 的 干扰 ) 的 功率 都 远 远 高 于 热 噪声 。 这 种 
情况 下 ， 热 噪声 可 以 被 忽略 ， 而 导 频 污染 就 是 定义 了 强 场 下 的 干扰 导致 RS_SINR <0dB 的 情 
况 。 根 据 下 面 导 频 污染 的 定义 ， 出 现 导 频 污染 ， 并 不 一 定 出 现 理论 RS_SINR <0 dB ， 但 是 大 
部 分 情况 下 会 导致 理论 RS_SINR <0 4dB。 反 过 来 ， 在 强 场 理 论 RS_SINR <0dB 的 区 域 ， 肯 和 定 
会 出 现 导 频 污染 的 情况 。 所 以 消除 了 导 频 污染 ， 即 消除 了 强 场 下 的 大 部 分 RS_SINR <0 dB 
情况 。 

消除 导 频 污染 ， 能 够 在 很 大 程度 上 减少 乒乓 切换 、 净 化 切换 带 、 改 善 业务 的 KPI 指标 。 

2. 导 频 污染 的 定义 

TD -LTE 中 主要 通过 对 RSRP 的 研究 来 定义 其 导 频 污染 。TD -LTE 的 导 频 污染 中 引入 
强 导 频 和 足够 强 主导 频 的 定义 。 即 在 某 一 点 存在 过 多 的 强 导 频 却 没有 一 个 足够 强 的 主导 频 的 
时 候 ， 即 定义 为 导 频 污染 。 

下 面 给 出 强 导 频 信号 、 过 多 强 主导 频 信 号 和 足够 强 主导 频 信 号 的 判断 标准 ， 以 及 导 频 污 
染 的 定义 。 

(1) 强 导 频 信 号 

在 TD -LTE 中 ， 强 导 频 信号 定义 为 当 RSRP 大 于 某 一 门限 值 4， 即 RSRP >A, 

173 


设 定 4= - 100 dBm (天 线 放 在 车 顶 时 4 = -90 dBm) 。 

(2) 过 多 强 主导 频 信号 

当 某 一 地 点 的 强 导 频 信号 数目 大 于 某 一 门限 值 时 ， 即 定义 为 强 导 频 信号 过 多 。 

RSRP _number 宇 N， 设 定 N=4。 

(3) 足够 强 主导 频 信号 

某 个 地 点 是 否 存 在 足够 强 主 导 频 信号 ， 是 通过 判断 该 点 的 多 个 导 频 信号 的 相对 强 弱 来 决 
定 的 。 如 果 该 点 的 最 强 导 频 信 号 和 第 NN 个 强 导 频 信号 强度 的 差 值 小 于 某 一 门限 值 D， 即 定义 
为 该 地 点 没有 足够 强 主导 频 信 和 号 。 

RSRP (fist) - RSRP( N) <D, 设 定 D =6 dB. 

3. 导 频 污染 判断 

(1) 利用 反 向 覆盖 测试 数据 (天 线 在 车 外 测试 ) 

在 CNA 的 Analysis 菜单 中 可 进行 导 频 污染 比例 统计 或 者 查看 导 频 污染 的 区 域 ; 在 CNA 
中 选择 “TD -L Dynamic Line” 中 的 “TD -L Pilot Pollution” 进行 导 频 污染 区 域 小 区 分 析 ， 
如 图 9-5 所 示 。 
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图 9-5 导 频 污染 判断 图 





(2) 利用 SCANNER 测试 数据 ( 天线 在 车 外 测试 ) 

在 CNA 的 Analysis 菜单 中 具备 导 频 污染 比例 统计 或 者 查看 导 频 污染 的 区 域 的 功能 ; 在 
CNA 中 选择 “TD -L Dynamic Line” 中 的 “TD - Pilot Pollution” 进行 导 频 污染 区 域 小 区 
分 析 。 

(3) 利用 测试 手机 数据 

乒乓 切换 区 域 一 般 者 存在 导 频 污染 ， 并 且 切 换 失 败 和 掉 话 概率 都 容易 发 生 在 导 频 污染 区 
HR, 可 以 通过 CNT 和 CNA 中 切换 事件 、 切 换 失败 事件 以 及 掉 话 事件 的 图 标 判断 导 频 污染 
区 域 。 

用 CNT 中 的 “Show PCI” 功 能 显示 测试 点 的 PCI 来 判断 ， 如 图 9-6 所 示 。 使 用 该 方 
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法 时 ， 两 相 邻 小 区 之 间 只 发 生 一 次 切换 为 理想 状态 。 目 前 ， 利 用 这 种 方法 优化 覆盖 最 
有 效 。 
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图 9-6 利用 显示 PCI 功能 判断 乒乓 切换 区 域 














4. 导 频 污染 的 解决 办 法 

发 现 导 频 污染 区 域 后 ， 首 先 根据 距离 判断 导 频 污染 区 域 应 该 由 哪个 小 区 作为 主导 小 区 ， 
明确 该 区 域 的 切换 关系 ， 尽 量 做 到 相 邻 两 小 区 间 只 有 一 次 切换 。 然 后 看 主导 小 区 的 信和 号 强度 
是 否 大 于 -95 dBm ， 若 不 满足 ， 则 调整 主导 小 区 的 下 倾角 、 方 位 角 、 功 率 。 然 后 增 大 其 他 在 
该 区 域 不 需要 参与 切换 的 相 邻 小 区 的 下 倾角 或 降低 功率 或 调整 方位 角 等 ， 以 降低 其 他 不 需要 
参与 切换 的 相 邻 小 区 的 信号 ， 直 到 不 满足 导 频 污染 的 判断 条 件 。 

S.， 导 频 污 染 产生 原因 及 影响 分 析 

TD - LTE 网 络 中 导 频 污染 产生 的 原因 很 多 ， 影 响 因 素 主要 有 基站 选 址 、 天 线 挂 高 、 天 
线 方位 角 、 天 线 下 倾角 、 小 区 布局 、RS 的 发 射 功率 及 周围 环境 影响 等 。 有 些 导 频 污 染 是 由 
某 一 因素 引起 的 ， 而 有 些 则 是 受 多 个 因素 的 影响 。 

下 面 根据 实际 的 网 络 建设 情况 ， 给 出 相关 的 图 示 说 明 。 

(1) 基站 位 置 因素 影响 

周围 基站 围 成 一 个 环形 ， 在 环形 的 中 心 位 置 ， 就 会 有 周围 的 小 区 均 对 该 地 段 有 所 和 覆盖 ， 
造成 导 频 污染 ， 如 图 9-7 所 示 。 

图 9-7 中 所 示 的 5 个 基站 均 对 图 中 的 矩形 框 所 示 区 域 有 所 获 盖 ， 且 场 强 较 强 。 该 地 区 的 
导 频 污染 比较 严重 。 

从 基站 分 布 图 可 以 看 出 ， 和 矩形 框 所 表示 的 地 方 为 5 个 站 点 所 构成 的 环形 的 中 间 地 段 ， 测 
试 轨迹 是 国道 。 这 是 一 个 典型 的 基站 位 置 因素 影响 的 案例 。 同 时 由 于 周围 的 环境 中 阻挡 较 
少 ， 也 是 造成 导 频 污染 的 一 个 原因 。 
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图 9-7 基站 原因 形成 的 导 频 污染 
(2) 天 线 挂 高 因素 


在 实际 网 络 建设 过 程 中 ， 有 可 能 出 现 相 邻 基站 之 间 天 线 高 度 相差 非常 大 的 情况 ， 会 出 现 
由 于 越 区 用 盖 而 导致 导 频 污染 的 情况 ， 如 图 9-8 所 示 。 


x 





图 9-8 天线 挂 高 原因 形成 的 导 频 污染 
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基站 1 和 基站 2 两 个 站 点 距离 2 km 左右 。 基 站 1 站 天 线 挂 高 50 多米， 是 一 个 铁塔 站 。 
基站 2 站 天 线 挂 高 18m， 建 在 一 农村 的 房子 上 。 站 1 和 站 2 高 度 差 35m， 两 个 基站 海拔 高 度 
基本 相同 。 这 种 情况 下 ， 天 线 的 方位 角 和 下 倾角 如 果 设置 不 合理 ， 井 头 站 点 很 容易 形成 过 覆 
盖 ， 可 能 在 某 一 地 方 造成 导 频 污染 的 情况 。 如 图 9-8 中 的 黑色 矩形 框 所 标示 的 区 域 。 该 问 
题 可 以 采用 降低 站 1 天 线 挂 高 的 方法 消除 导 频 过 获 盖 区 域 。 

(3) 天 线 方位 角 、 下 倾角 因素 

天 线 下 倾角 、 方 位 角 因 素 的 影响 ， 在 密集 城区 里 表现 得 比较 明显 。 站 间距 较 小 ， 很 容易 
发 生 多 个 小 区 重叠 的 情况 ， 如 图 9-9 所 示 。 
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图 9-9 ”密集 城区 的 天 线 方位 角 原因 形成 的 导 频 污染 
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城区 内 站 点 分 布 比较 密集 ， 信 号 覆盖 较 强 ， 基 站 各 个 天 线 的 方位 角 和 下 倾角 设置 不 合 
理 ， 造 成 多 小 区 重 受 覆盖 ， 导 致 导 频 污染 的 情况 出 现 。 

(4) 覆盖 区 域 周 边 环 境 影响 

覆盖 区 域 的 环境 ， 包 括 地 形 和 建筑 物 阻 挡 等 ， 如 图 9-10 所 示 。 

图 9-10 所 示 区 域 中 ， 地 域 类 型 属于 农村 环境 ， 建 筑 物 不 高 ， 大 部 分 地 区 是 农田 ， 且 地 
形 比较 平坦 。 图 中 1. 2 站 点 较 高 ， 天 线 挂 高 也 较 高 ， 分 别 为 53 m 和 60m。 图 中 黑色 和 矩形 框 
所 示 区 域 中 有 导 频 污染 的 情况 出 现 。 

6.， 导 频 污染 产生 的 影响 

进行 网 络 建设 时 ， 导 频 污 染 对 网 络 性 能 有 一 定 的 影响 ， 主 要 表现 如 下 。 

呼 通 率 降低 : 在 导 频 污染 的 地 方 ， 由 于 手机 无 法 稳定 驻 留 于 一 个 小 区 ， 不 停 地 进行 服务 
小 区 重 选 ， 在 手机 起 呼 过 程 中 会 不 断 地 更 换 服 务 小 区 ， 易 发 生起 呼 失败 。 

掉 话 率 上 升 : 出 现 导 频 污染 的 情况 时 ， 由 于 没有 一 个 足够 强 的 主导 频 ， 手 机 通话 过 程 
中 ， 乒 乓 切换 会 比较 严重 ， 导 致 掉 话 率 上 升 。 

系统 容量 降低 : 导 频 污染 的 情况 出 现时 ， 由 于 出 现 和 干扰， 会 导致 系统 控制 信道 和 业务 信 
道 SINR 降低 ， 导 致 数据 吞吐 量 降低 ， 有 覆盖 半径 收缩 。 

高 BLER: 导 频 污染 发 生 时 会 有 很 大 的 干扰 情况 出 现 ， 这 样 会 导致 BLER 提升 ， 导致 业 
务 信 道 质量 下 降 ， 数 据 速率 下 降 。 

7. 导 频 污 染 的 优化 方法 分 析 

导 频 污染 的 优化 ， 其 根本 目的 是 在 原来 的 导 频 污染 区 域 产 生 一 个 足够 强 的 主导 频 信号 ， 
以 提高 网 络 性 能 。 在 进行 站 点 规划 时 ， 避 免 出 现 几 个 站 点 的 环形 分 布 情况 。 因 此 ， 有 可 能 在 
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环形 区 域 的 中 心 出 现 导 频 污 染 的 情况 。 

进行 仿真 的 过 程 中 ， 注 意 比 较 不 同 仿真 条 件 下 的 结果 ， 通 过 调整 RS 的 功率 实现 最 佳 的 
RSRP 覆盖 和 RS_SINR 的 覆盖 。 调 整 扇 区 方位 角 和 下 倾角 ， 实 现 最 佳 的 扇 区 仿真 覆盖 ， 避 免 
多 小 区 重 释 覆盖 区 域 。 

8. 现 网 导 频 污染 问题 优化 

(1) 天 线 调整 

天 线 调整 内 容 主要 包括 天 线 位 置 调整 、 天 线 方位 角 调 整 、 天 线 下 倾角 调整 。 
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天 线 位 置 调整 : 可 以 根据 实际 情况 调整 天 线 的 安装 位 置 ， 以 达到 相应 小 区 内 具有 较 好 的 
无 线 传 播 路 径 。 

天 线 方位 角 调 整 : 调整 天 线 的 朝向 ， 以 改变 相应 扇 区 的 地 理 分 布 区 域 。 

天 线 下 倾角 调整 . 调整 天 线 的 下 倾角 度 ， 以 减少 相应 小 区 的 覆盖 距离 ， 减 小 对 其 他 小 区 
的 影响 。 

(2) 无 线 参数 调整 

调整 悄 区 的 发 射 功率 ， 实现 最 佳 的 覆盖 距离 。 

(3) 双 通 道 RRU 拉 远 增强 覆盖 

在 某 些 导 频 污染 严重 的 地 方 ， 可 以 考虑 采用 双 通 道 RRU 拉 远 来 单独 增强 该 区 域 的 覆盖 ， 
使 得 该 区 域 只 出 现 一 个 足够 强 的 导 频 。 

(4) 邻 小 区 参数 优化 

在 实际 的 网 络 优化 过 程 中 ， 由 于 各 种 各 样 的 原因 ， 有 时 候 没有 办 法 或 者 无 法 及 时 地 采用 
上 述 方法 进行 导 频 污染 区 域 的 优化 。 此 时 ， 应 根据 实际 的 网 络 情况 ， 通 过 增删 邻 小 区 关系 和 
调整 PCI (PCI 调整 以 模 3 为 隔 间 ， 设 计 调 整 的 邻 区 之 间 的 PCI 尽量 不 在 相同 模 3 内 的 PCI) 
进行 导 频 污染 地 区 的 网 络 性 能 的 优化 。 

调整 小 区 的 个 体 偏 移 ， 即 通过 对 小 区 个 体 偏 移 的 调整 来 改善 扇 区 之 间 的 切换 性 能 。 将 小 
区 的 个 体 偏 移 调整 为 正 值 ， 则 手机 在 该 服务 小 区 是 “ 易 进 难 出 ”; 调整 为 负 值 ， 则 手机 在 该 
服务 小 区 是 “ 易 出 难 进 ”。 建 议 调整 值 为 正 负 3dB 以 内 。 

调整 小 区 内 的 重 选 参数 ， 即 通过 修改 小 区 的 重 选 服 务 小 区 迟滞 调整 服务 小 区 的 重 选 
性 能 。 

须要 强调 的 是 ， 通 过 调整 工程 参数 消除 多 个 互相 干扰 的 强 导 频 ， 是 进行 导 频 污染 优化 的 
首要 手段 。 上 述 方法 只 是 在 实际 网 络 环境 中 ， 由 于 各 种 条 件 的 限制 无 法 消除 导 频 污染 时 ， 而 
采取 的 一 种 优化 网 络 性 能 的 方法 。 



































9.3 切换 专题 优化 


移动 性 是 无 线 网 络 用户 所 特有 的 。 为 了 保证 用 户 在 移动 过 程 中 同样 享有 业务 就 必须 使 网 
络 具备 正确 的 切换 。 在 TD - LTE 系统 优化 工作 中 ， 切 换 问 题 主 要 是 邻 区 优化 。 通 过 对 RF 
参数 的 调整 ， 可 以 对 切换 区 的 大 小 和 位 置 进行 控制 ,减少 因为 信号 急剧 变化 导致 的 切换 掉 
话 ， 提 高 切换 成 功率 。 

切换 优化 主要 体现 于 切换 带 的 选择 。 因 此 ， 如 何 提 高 切换 带 的 SINR 值 这 个 问题 在 多 小 
区 的 时 候 显得 尤为 重要 。 当 存在 多 个 小 区 时 ， 对 于 中 心 用 户 来 说 ， 应 该 是 RSRP 值 越 高 越 
好 ; 而 对 于 切换 带 的 用 户 ， 并 不 是 该 小 区 的 RSRP 值 越 高 越 好 。 若 本 小 区 的 RSRP 值 很 高 ， 
就 会 对 邻 小 区 的 切换 带 用 户 产生 干扰 ， 使 邻 小 区 用 户 的 SINR 值 急 剧 恶 化 ， 导 致 切换 失败 。 
因此 在 优化 切换 带 的 SINR 值 时 ， 需 要 多 个 小 区 联合 进行 优化 ， 在 提升 本 小 区 用 户 SINR 值 
的 同时 也 要 提升 邻 小 区 的 SINR 值 。 
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9.3.1 切换 专题 的 邻 区 优化 


邻 区 优化 包括 邻 区 增加 和 和 邻 区 删除 两 种 情况 。 漏 配 邻 区 的 影响 是 使 用 户 不 能 及 时 切换 到 
言 号 强 的 小 区 ， 进 而 导致 干扰 增加 、 吞 吐 率 降低 ， 甚 至 掉 话 ， 这 时 需要 增加 必要 的 邻 区 ; Jú 
余 邻 区 的 影响 是 使 邻 区 消息 庞大 ， 增 加 不 必要 的 信 令 开销 ， 而 且 在 邻 区 满 配 时 无 法 加 入 需要 
的 邻 区 ， 这 时 需要 删除 元 余 邻 区 。 

为 避免 网 络 内 出 现 过 多 的 漏 配 邻 区 或 元 余 邻 区 ， 需 要 在 网 络 规划 阶段 合理 地 规划 邻 区 ， 
根据 邻 区 规划 原则 ， 完 成 对 同 频 邻 区 、 异 频 邻 区 及 异 系统 邻 区 的 规划 。 

1. 根据 路 测 结果 进行 邻 区 优化 

OMC 后 台 分 析 工 具 一 般 不 能 根据 UE 通话 测试 数据 自动 分 析 并 生成 漏 配 邻 区 ， 需 要 网 
络 优化 工程 师 逐 个 分 析 才 能 确定 。 漏 配 邻 区 可 能 导致 掉 话 或 者 接 人 失败 ， 但 是 也 可 能 只 是 导 
致 一 段 时 期 的 SINR 恶化 或 吞吐 率 下 降 ， 目 前 由 于 还 没有 专门 的 Scanner, mH. UE 不 能 同时 
做 业务 和 启动 Scanner 功能 。 因 此 ， 现 在 根据 UE 测试 数据 进行 邻 区 漏 配 分 析 的 方法 比较 原 
始 一 点 ， 需 要 在 信 令 里 去 找 上 报 测量 报告 但 没有 进行 切换 的 点 ， 再 结合 之 前 下 发 的 测量 控制 
言 息 来 确认 是 否 邻 区 漏 配 。 

下 面 是 一 个 漏 配 邻 区 导致 掉 话 的 分 析 案 例 。 

打开 测量 报告 的 内 容 ， 可 以 看 到 UE 上 报 的 PCI 为 64 小 区 的 A3 报告 ， 接 下 来 就 是 要 确 
认 当 前 的 小 区 及 下 发 的 测量 控制 是 否 包含 此 小 区 。 如 图 9-11 所 示 ，UE 上 报 了 多 次 测量 报 
告 ， 但 没有 进行 切换 ， 很 有 可 能 是 邻 区 漏 配 。 
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w measurementReport-r8 
w measResults 
measI4:0x2 (2) 

w measResultServCell 
rsrpResult:0x29 (41) 
rsrqResult:0x£ (15) 

w measResultNeizghCells 

w measResultListEUTRA 


w MeasResultEUTRA 


physCellId:0x40 (64) 
SALE 


rsrpŘesult:0x2£ (47) 





o 
MeasnrementRennr 


图 9-11 邻 区 漏 配 导 致 的 UE 多 次 上 报 测 量 但 切换 不 成 功 











打开 下 发 测量 控制 的 那 一 条 RRCConnectionReconfiguration 消息 ， 如 图 9-12 所 示 ， 可 
以 看 到 当前 小 区 是 278 (第 一 个 小 区 就 是 当前 的 小 区 ) ， 下 发 的 测量 控制 并 没有 包含 PCI 
为 64 的 小 区 ， 可 以 确认 278 和 64 漏 配 邻 区 。 为 保险 起 见 ， 可 以 再 检查 现 网 邻 区 配置 进行 
确认 。 
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w cellsTohddModList 
Message Type 
SystemInformation 
SystemInformation 
SystemInformationBlockTypel 
SystemInformation 
SystemInformation 
SystemInformation 
SystemInformation 
RRCConnectionReconfiguration 
TI wm mere 


ee "F MpLlete 


w CellsToÀddMod 


cellIndex:0x1 (1) 


physCellId:0x116 (278) 


celllndividualUttset. dB 
w CellsToAddMod 








t=] 


(5) 


cellIndex:0x2 (2) 


MeasurementReport 





MeasurementReport 

physCellId:0x119 (281) MeasurementReport 

MeasurementReport 

cellIndividual0ffset:dBl (16) MeasurementReport 

w CellsTokddllod Neasur ementReport 

cellIndex :Ox3 (3) Neasur ementReport 

MeasurementReport 

° — Ë MeasurementReport 
physCellId:Ox9£ (159) 村 

cellIndividual0ffset:dBl (16) Te 

w CellsToAddllod MeasuremertReport 

MeasurementReport 

cellIndex:0x4 (4) MeasurementReport 

MeasurementReport 

physCellId:0x115 (277) MeasurementReport 

cellIndividual0ffset:dBl (16) f MeasurementReport 


MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MeasurementReport 
MaacnramantRannrt 


w CellsTohddMod 
cellIndex:0x5 (S) 


physCellId:0x114 (276) 

cellIndividual0ffset:dBl (16) 
w CellsTohddMod 

cellIndex:0x6 (6) 


physCellId:0x41 (65) 
cellIndividual0ffset:dB1 (16) 





9-12 ”解析 下 发 测量 控制 的 RRC 连接 重 配置 消息 
9.3.2 ANR 邻 区 自 优化 


TD - LTE 网 络 标准 化 阶段 由 移动 运营 商 主 导 提 出 自 组 织 网 络 (Self - Organized Network, 
SON) 的 概念 ， 目 的 是 要 通过 自动 化 运营 维护 ， 将 现在 需要 人 员 参 与 的 工作 变 得 自动 化 ， 尽 
量 不 需要 大 量 人 工 来 参与 ， 尽量 地 节约 运营 维护 成 本 。SON 包括 自 配 置 (Self - Configura- 
tion) 、 自 优化 (Self - Optimization ) 、 自 诊断 (Self - Healing) 等 方面 。 以 自动 邻 区 关系 
( Automatic Neighbour Relation, ANR) 为 核心 的 邻 区 自 优化 属于 自 优 化 功能 之 一 ， 能 够 自动 
维护 邻 区 关系 的 完整 性 和 有 效 性 ， 从 而 减少 非 正常 邻 区 切换 ， 提 高 网 络 性 能 ;另外 还 可 以 减 
少 人 工 操作 ， 降 低 运 维 成 本 。 

根据 不 同 的 系统 类 型 ，ANR 分 为 系统 内 ANR 和 异 系 统 ANR; 根据 邻 区 信息 的 不 同 测量 
方式 ，ANR 又 分 为 事件 ANR 和 快速 (周期 ) ANR。 系 统 内 ANR 能 够 自动 维护 LTE 系统 内 
邻 区 关系 的 完整 性 和 有 效 性 ， 从 而 减少 非 正 常 邻 区 切换 ， 提 高 网 络 性 能 ， 主 要 解决 LTE £ 
统 内 自动 生成 和 维护 系统 内 邻 区 关系 。 系 统 间 ANR 能 够 自动 维护 -UTRAN 与 GERAN/ 
UTRAN/CDMA2000 间 邻 区 关系 的 完整 性 和 有 效 性 ， 从 而 减少 非 正常 邻 区 切换 ， 提 高 网 络 
性 能 。 

1. 邻 区 自 优 化 算法 

系统 内 事件 ANR 通过 UE 切换 测量 和 UE 历史 信息 来 检测 漏 配 邻 区 信息 ， 并 进行 邻 区 关 
系 维护 和 非 正常 邻 区 上 覆盖 评估 ; 系统 内 快速 (周期 ANR， 通 过 周期 触发 UE 测量 上 报 方 
式 ， 尽 快 获 取 邻 区 信息 并 上 报 给 eNodeB ， 减 少 UE 在 切换 时 进行 系统 内 事件 ANR 测量 对 切 
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换 性 能 带 来 的 负面 影响 。 

(1) 漏 配 邻 区 监测 
通过 UE 切换 测量 发 现 漏 配 邻 区 ， 系 统 内 事件 ANR 根据 同 频 测量 报告 、 异 频 测 量 报告 
中 的 满足 切换 条 件 的 小 区 列表 发 现 未 知 PCI 小 区 。Cell A 所 属 的 eNodeB 通过 UE 切换 测量 发 
现 Cell B 的 流程 如 图 9-13 所 示 。 




















Cell A Cell B 
PCI=3 PCI=5 


Å ECGI=17 人 ECGI=19 





图 9-13 邻 区 自 优化 检测 流程 








(2) 漏 配 邻 区 监测 过 程 

源 eNodeB 下 发 UE 测量 配置 信息 ， 指 示 UE 按照 配置 要 求 测量 周边 小 区 。 

UE 以 测量 报告 的 方式 上 报 满足 测量 配置 要 求 的 Cell B 的 PCI 给 源 eNodeB, UE 不 会 上 
JR RRC 黑 名 单 中 小 区 的 测量 报告 。 

源 eNodeB ， 即 Cell A 比较 Cell B 的 PCI 是 否 存在 Cell A 的 系统 内 邻 区 列表 (Neighbor 
Cell List, NCL) 中 。 若 存在 ， 则 退出 该 流程 ; ArT, W eNodeB 向 UE 下 发 测量 配置 ， 
要 求 UE 去 读 取 Cell B 的 ECGI, TAC (Tracking Area Code) 、PLMNID list 等 参数 的 请 求 。 

源 eNodeB 允许 UE 通过 BCH (Broadcast Channel， 广播 信道 ) 去 读 取 Cell B 的 ECGI, 
TAC 、PLMNID list 等 参数 信息 。 

UE 将 读 取 到 的 Cell B 的 ECGI、TAC、PLMN ID list 等 参数 信息 上 报 给 源 eNodeB。 

(3) 异常 邻 区 识别 

非 正 常 邻 区 覆盖 是 针对 LTE 同 频 网 络 而 言 的 。 非 正常 邻 区 覆盖 引入 的 邻 区 关系 不 稳定 ， 
会 对 切换 成 功率 产生 负面 影响 ， 所 以 检测 和 排除 非 正 常 邻 区 覆盖 是 网 络 优化 的 重要 工作 
2 

系统 内 事件 ANR 算法 开关 ( AnrSwitch 的 子 开关 IntraRatEventAnrSwitch) 打开 后 ， 收 到 
上 触发 非 正常 邻 区 查询 时 ,会 触发 非 正 常 邻 区 覆盖 评估 算法 。 根 据 服务 小 区 和 邻 区 的 经 纬度 
判定 邻 区 是 否 为 非 正常 邻 区 覆盖 ， 并 生成 非 正 常 邻 区 覆盖 列表 。 

(4) 邻 区 自 优 化 对 网 络 的 影响 

1) 系统 内 事件 ANR 打开 对 性 能 的 影响 。 系 统 内 事件 ANR 打开 时 ，eNodeB 指示 满足 切 
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换 条 件 的 UE 进行 ANR 测量 会 增加 UE 从 服务 小 区 切换 到 目标 小 区 的 时 延 。UE 在 DRX 期 间 
读 取 未 知 小 区 CGI 过 程 中 ，UE 不 能 被 调度 ， 因 此 影响 UE 吞吐 率 。 

2) 系统 内 快速 ANR 打开 对 性 能 的 影响 。 在 测量 期 间 ，UE 周期 测量 并 上 报 同 频 最 强 邻 
区 PCI 的 过 程 不 会 对 UE 的 吞吐 率 造 成 影响 。UE 通过 GAP 过 程 进 行 测量 异 频 邻 区 和 蜡 系统 
SBX, GAP 模式 下 会 影响 UE MIER, UE 在 DRX 期 间 读 取 未 知 小 区 CGI 过 程 。 在 DRX 期 
间 UE 不 能 被 调度 ， 因 此 影响 UE FEK, 

快速 ANR 限制 了 每 个 小 区 同时 选择 UE 的 最 大 个 数 以 及 每 个 UE 周期 上 报 最 强 邻 区 PCI 
的 最 大 次 数 ， 所 以 对 整个 系统 性 能 的 影响 是 可 控 和 可 接受 的 。 

系统 内 ANR 可 以 优化 并 有 效 维护 系统 内 邻 区 关系 ， 减 少 由 于 邻 区 关系 问题 引入 的 掉 话 
或 切换 失败 ， 从 而 降低 掉 话 率 并 提升 系统 内 切换 成 功率 。 因 为 影响 切换 成 功率 和 掉 话 率 的 因 
素 很 多 ， 所 以 无 法 具体 量化 ANR 特性 对 于 这 两 个 指标 的 增益 ， 支 持 ANR 的 终端 数量 、 终 端 
分 布 等 因素 都 会 影响 ANR 发 现 未 知 邻 区 的 速度 。 

2. ANR 算法 验证 过 程 

为 了 验证 ANR 算法 ， 特 选取 (公交 公司 、 体 育 馆 、 国 体 商 城 、 和 合 期 货 、 菜 园 ) 临近 























5 个 基站 作为 验证 算法 的 一 个 小 区 域 ， 如 图 9-14 所 示 ， 其 参数 配置 如 下 

(1) EnodeB 侧 配 置 

EnodeB 侧 主 要 进行 3 个 方面 的 配置 : ANR 功能 开关 、ANR 参数 调整 、DRX 功能 开关 及 
参数 。 开 启 “ 系 统 内 事件 ANR 开关 ”“ 系 统 内 快速 ANR 开关 ”“ 系 统 内 ANR 自动 删除 开 
关 ”; 设置 ANR 相关 参数 : 开启 DRX 功能 开关 并 设置 ANR 专用 DRX 周期 。 

(2) 终端 侧 配 置 

由 于 ANR 需要 终端 侧 支持 DRX 功能 ， 部 分 终端 并 不 支持 该 特性 









































9-14 邻 区 自 优 化 试验 选取 范围 
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3. 算法 实施 效果 

通过 后 台 对 Uu 口 信 令 跟踪 ， 可 以 断定 ANR 算法 成 功 生 效 。 — < 

1) EnodeB 下 发 RRC_CONN_RECFG 给 UE， 要 求 UE 对 PCI = 108 的 小 区 信息 进行 读 取 
并 反馈 。 

2) 终端 上 报 测 量 报告 ， 反馈 PCI = 108 的 小 区 信息 。 

3) X2 链 路 核 在 ， 通 过 MML 查询 发 现 相 邻 基站 间 的 X2 口 链 路 已 经 自动 建立 完成 。 

4) 外 部 小 区 (NCL) 核查 : 通过 MML 查询 发 现 相 邻 基站 间 的 外 部 小 区 已 经 自动 添加 
完成 。 

5) 邻 区 关系 (NRC) 核查 : 通过 MML 查询 发 现 相 邻 小 区 间 的 邻 区 关系 已 经 自动 添加 
完成 。 

总 结 : ANR 可 以 实现 同 频 站 点 /小 区 间 X2 链 路 、 外 部 小 区 、 邻 区 关系 的 自动 添加 。 
ANR 支持 DRX 特性 的 终端 支持 ， 目 前 现 网 中 的 部 分 终端 不 具备 此 功能 。 在 建 网 初期 邻 区 关 
系 调 整 量 较 大 阶段 ， 需 要 开启 快速 ANR 和 事件 ANR; 在 建 网 后 期 邻 区 关系 调整 量 较 小 阶 
段 ， 需 要 开启 事件 ANR ， 减 少 终端 上 报 MR 频次 ， 延 长 终端 待机 时 间 。 


9.3.3 切换 优化 实际 案例 


1. 邻 区 漏 配 

问题 描述 : 测试 车 辆 延长 安 街 由 东 向 西行 驶 ， 终 端 占用 x x 基站 (PCI=211) 2 小 区 进 
行业 务 ， 车 辆 继续 向 西行 驶 ， 终 端 开 始 频繁 上 发 测量 报告 ， 并 没有 网 络 侧 下 发 的 切换 命令 ， 
导致 UE 掉 话 ， 如 图 9-15 所 示 ， 终 端 掉 话 后 重 选 至 Z1 小 区 (PCI = 201). 
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Type Message Title 
DCCH_UL 全 MeasurementReport 

peer oE MeasurementReport 
BCCH_BCH + MasterlnformationBlock 
BCCH_SCH +$ SyslnfoType1 

BCCH_SCH + Sysinfo 

CCCH_UL 全 RRCConnectionReestablishmel 
CCCH_DL $ RRCConnectionReestablishmei | 
BCCH_BCH + MasterInformationBlock 
BCCH_SCH + SyslnfoType1 

L3EPS MM 会 Tracking Area Update Request | 
CCCH_UL T RRCConnectionRequest 匡 | | 
CCCH_DL $ RRCConnectionSetup 

DCCH_UL 全 RRCConnectionSetupComplete 
DCCH_DL +$ DLinformationTransfer 四 | 












































RSRP Antenna0 
RSRP Antennal -97. o 

PRACH Power 

PUSCH Power a| 


—JUEI NCell Info -x 














ł 37900 
BRIK? 0.554 37900 
FERAE 0.554 37900 202 -98 























| Lon. Lat] = [116.308235, 39. 906082] 


图 9-15 邻 区 漏 本 导致 切换 失败 
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问题 分 析 : 终端 由 X2 小 区 (PCI =211) 开始 正常 业务 ， 随 后 频繁 上 发 测量 报告 ， 测 量 
目标 小 区 为 Z1 小 区 (PCI =201), 但 始终 没有 收 到 网 络 侧 下 发 的 切换 命令 ， 最终 导致 UE 拖 
死 掉 话 。 观 察 当 时 无 线 环境 ， 掉 话 地 点 X2 小 区 (PCI =211) RSRP 为 -99 dBm, 测量 目标 
小 区 为 Z1 小 区 (PCI =201) RSRP 为 -90dBm， 两 小 区 RSRP 相差 9 dBm， 以 满足 切换 判决 
条 件 ， 但 未 发 生 切 换 关系 。 怀 疑 导致 该 现象 发 生 的 原因 为 X2 小 区 (PCI =211) 并 未 添加 
Z1 小 区 (PCI =201) 的 邻 区 关系 。 检 查 基 站 小 区 配置 文件 后 ，X2 小 区 (PCI =211) 与 Z1 
小 区 (PCI =201) 并 没有 相互 邻 区 关系 ， 使 终端 无 法 切换 导致 掉 话 。 

调整 建议 : 添加 X2 小 区 (PCI=211) 与 Z1 小 区 (PCL=201) 双向 邻 区 关系 。 

调整 结果 : 调整 后 ，X2 小 区 (PCI =211) 与 Z1 小 区 (PCI =201) 顺利 进行 切换 。 

2. 乒乓 切换 

问题 描述 : 测试 车 辆 延 复兴 门 外 大 街 由 西向 东 行 驶 ， 发 起 业务 后 首先 占用 Y3 小 区 
(PCI=128) ， 车 辆 继续 向 东 行 驶 ， 终端 切换 到 W2 小 区 (PCIL=130) ， 随 后 又 在 Y3 小 
区 (PCI=128) 与 W2 小 区 (PCI =130) 乒乓 切换 一 次 ， 导 致 终端 异常 ， 如 图 9-16 
所 示 。 
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c m o0 
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CEDAS n 4 ell Cel 4 x 
EEM 1297 SCell PCI 128 
| SCell Name HEREKE 
| SCell Distance(km) 0.337 
\ EARFCN DL 37900 
HÈ 109 PTE NEL | Frequency DL(M) 2585.0 
西城 富 店 2_] |Band 38 
| Work Mode TDD 
| Bandwidth DL(M) 20.0 
\ Subframe Assign Type 1 
ee Special SubFrame Patte 7 
<” sR cam < JE EN ema GUTI Group Code 32768 (0x8000) 
= 到 GUTI MME Code 50 
GUTI MTMSI 00201082 
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| HEERST 
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Prach: Msg1 (RA) 
Prach: Msg2 (RAR) 
Handover success 0.0245 J EE 
Handover Laterncy Info 











37900 Message Title 
梅 地 亚 宾 外 0.575 37900 130 


北京 铁路 后 0.514 37900 113 



















MeasurementReport 
MeasurementReport 





EJ RRCConnectionReconfiguration 
RRCConnectionReconfigurationCe 

15:21:07.828 BCCH_BCH $ MasterinformationBlock 

15:21:09.968 BCCH_BCH $ MasterinformationBlock 







Prach: Msg1 (RA) 
Prach: Msg2 (RAR) 
Handover success 0.0255 
Handover Laterncy Info 





15:21:11.937 BCCH_BCH $ MasterInformationBlock 
15:21:12.046 BCCH_SCH $ SyslnfoType1 

A 15:21:12.140 BCCH SCH $ SysInfo 
OPAL 











乒乓 切换 示意 网 -1 


问题 分 析 : 观察 该 路 段 周围 站 点 分 布 ， 正常 站 点 间 的 切换 顺序 应 为 Y3 小 区 (PCI 
128) 一 W2 小 区 (PCI 130) 一 A3 小 区 (PCI 113)。 在 测试 过 程 中 出 现 Y3 小 区 (PCI 
128) 与 W2 小 区 (PCI 130) 回 切 情况 ， 如 图 9-17 所 示 。 由 于 了 正 北方 向 有 高 层 建筑 
物 遮 挡 ， 在 建筑 间 颖 附会 泄漏 出 较 强 的 信号 覆盖 到 长 安 街 ， 形 成 尖峰 覆盖 ， 导 致 乒乓 
切换 。 

调整 建议 : Y 站 点 天 馈 系 统 被 高 层 建筑 物 诞 挡 ， 若 调整 其 天 馈 系 统 就 会 影响 长 安 街 覆 
盖 ， 所 以 考虑 调整 Y3 小 区 向 W2 小 区 切换 相关 参数 值 ， 避 免 乒 乓 切换 情况 。 具 体 调整 参数 
见 表 9-5。 
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乒乓 切换 示意 图 - 
表 9-5 乒乓 切换 的 参数 优化 调整 
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参数 名 称 参数 位 置 原 始 值 H 
事件 触发 滞后 因子 /dB 区 测量 ~A3 事件 配置 2 
事件 触发 持续 时 间 /ms 又 测量 一 A3 事件 配置 512 
邻 小 区 个 性 化 偏 移 /dB 区 一 邻 小 区 关系 0 
调整 结果 : 乒乓 切换 现象 消失 ， 如 图 9-18 所 示 。 
C] RealTime Hap O El > — u -x 


Message Title A 


Type 
ETE ET 





DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration 
DCCH_UL © RRCConnectionReconfiguration 
BCCH_BCH +$ MasterinformationBlock 
BCCH_SCH $ SyslnfoType1 

BCCH_SCH $ Sysinfo 


DCCH_UL > MeasurementReport 
DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration 
DCCH_UL > RRCConnectionReconfiguration 


BCCH_BCH + MasterlnformationBlock 
BCCH_SCH + SysInfoType1 
BCCH_SCH + Sysinfo 











[Lon, Lat] = [116. 309311, 39.906254] 





图 9-18 乒乓 切换 现象 消 





DCCH_UL > MeasurementReport 

DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration x 
< > 
= 1 = E 

全 

RSRP m 
RSRQ -12.0 
RSSI -70.0 
SINR 27 — 
RSRP Antenna0 -90.0 
RSRP Antennal -90.0 
PRACH Power 
PUSCH Power 18 x 
Jo = E 
Name Distance EARFCN PCI RSRP 


中 华人 民 二 0.276 390 2 Bm 
海淀 新 兴 全 0620 390 2 HN 





< I y 
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3. 切换 不 及 时 
问题 描述 : 测试 车 辆 延长 安 街 由 东 向 西行 驶 ， 终 端 发 起 业务 占用 B2 小 区 (PCI =211) ， 
车 辆 继续 向 西行 驶 ，RSRP 从 -90 dBm 降 至 - 100 dBm 以 下 ， 出 现 掉 话 ， 如 图 9-19 所 示 。 




















C] RealTime Wap = [> > — “ 3536 
AQAD z) Dz | £ [B al 1 F 
\ | Type Message Title A 
| 到 | DCCH_UL MeasurementReport 
Y ! DCCH_UL MeasurementReport 
ÀN J BCCH_BCH $ MasterlnformationBlock 
AREH 店 1_102 | BCCH_SCH + SysinfoType1 
\ | BCCH_SCH + SysInfo 


西 店 2_103 | CCCH_UL 人 RRCConnectionReestablishmel 
l i CCCH_DL $ RRCConnectionReestablishme! 
| j BCCH_BCH + MasterlnformationBlock 

| z BCCH_SCH + SysinfoType1 





























L3EPSMM Tracking Area Update Request 
| CCCH_UL RRCConnertionRequest 
\ CCCH_DL RRCConnectionSetul 
X Ñ R RNE 2 118 DCCH_UL t RRCConnertionSolupCompisl 
Sa JIRA 行 1_21 TT TT > 
—— CLS aa Re eai 
| | m= =- 50X 
| Col Col a 
ji RSRP -96.0 
j RSRQ -10.5 
| RSSI 
i58 J SINR 127 
| RSRP Antenna0 -96.0 
£ Eiji ii RSRP Antenna -100.0 
j PRACH Power 
! PUSCH Power 23 s 














[Lon, Lat] = [116.333145, 39.906017]. PPP] a A n 


9-19 切换 不 及 时 示意 图 
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问题 分 析 : 观察 该 路 段 RSRP 值 分 布 发 现 ，B2 小 区 (PCI = 221) 覆盖 方向 向 西 约 200m 
后 ， 出 现 黄色 履 盖 区 域 ，RSRP 为 - 100dBm 以 下 ， 邻 区 列表 中 测量 到 最 强 邻 小 区 Al 小 区 
(PCI=111) RSRP 也 是 -100dBm 以 下 ， 且 两 小 区 的 RSRP 值 相近 ， 一 直 无 法 满足 切换 判决 
条 件 ， 当 测试 车 辆 继续 向 西行 驶 时 ， 无 线 环境 继续 恶劣 导致 掉 话 。 

B2 小 区 (PCI=211) 天 线 向 西方 向 有 高 层 建筑 物 遮 挡 天 馈 系统 无 法 调整 ， 男 Al 小 区 
(PCI=111) 距离 掉 话 区 域 650m 左右 ,调整 其 天 馈 系统 不 会 产生 太 大 的 改善 。 所 以 建议 调 
整 B2 小 区 (PCI =211) 向 铁路 局 1 小 区 (PCI =111) 切换 的 迟滞 量 , 使 其 更 容易 向 Al 小 
区 (PCI=111) 切换 以 避免 掉 话 。 

调整 建议 ， 具体 调整 参数 见 表 9-6。 





表 9-6 切换 不 及 时 的 参数 优化 调整 























参数 名 称 参数 位 置 原 始 值 H 标 f 
邻 小 区 个 性 化 偏 移 /dB 小 区 一 邻 小 区 关系 0 3 

















调整 结果 : 调整 完成 后 ， 使 终端 提早 切换 至 Al 小 区 (PCI = 111) ， 避 免 了 终端 掉 话 的 
风险 ， 如 图 9-20 所 示 。 
4. UE 未 启动 同 频 测量 
问题 描述 : UE 从 D 的 446 小 区 向 了 的 449 移动 过 程 中 ， 切 换 失 败 即 UE 没有 上 报 测量 
报告 ， 直 接 失 步 回 到 Idle 态 ， 如 图 9-21 所 示 。 
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ime Nap š -J UEl_Signalings = ,号 
MERIKE 
Type Message Title ^| 
DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration 
DCCH_UL 全 RRCConnectionReconfiguration 
>. BCCH_BCH $ MasterlnformationBlock 
BCCH_SCH $ SyslnfoType1 i 
审 中 心 1_108 BCCH_SCH + Sysinfo 
WE 店 1_102 DCCH_UL 全 MeasurementReport 
店 2 103 DCCH_UL ® MeasurementReport 
= DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration 
DCCH_UL T RRCConnectionReconfiguration 
DCCH_UL 全 MeasurementReport 
BCCH_BCH $ MasterinformationBlock 
BCCH_SCH $ SysinfoType1 
BCCH_SCH $ SysInfo ` 
西城 38 il j E 
JP $E 1TEsN 4| UE Physical Layer =- "x 
z Ca col [a 
RSRP -100.0 | 
2- maS RsRo -100 j 
RSSI -81.0 | 
SINR Faz) ü 
RSRP Antenna0 -100.0 
156 RSRP Antennal -106.0 
ia PRACH Power 
AE 157 PUSCH Power 23 图 
—]UÚE1 NCell Info =- 0X 
Name Distance EARFCH PCI RSRP 
北京 铁路 请 0.652 37900 111 -99 
pi ILRERITE 0.271 37900 221 -102 
q Z peg 
= —— 8 Til A 
S S LTE Demo 3S 新 标签 页 2 
— = 
图 9-20 顺利 切换 示意 图 
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so o Connect å 
32 o 9 || Time Event Type Extra Info á PS Domain 
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E 未 启动 同 频 测量 导致 切换 失败 


可 题 分 析 : UE 的 邻 区 测量 列表 中 没有 任何 邻 区 的 测量 信息 ， 因 此 应 该 是 未 测量 到 领 
= 结合 基站 分 布 和 扫 频 信息 ， 该 区 域 应 该 可 以 测量 到 邻 区 。 查 看 重 配 置 消息 的 邻 区 参数 配 
置 ， 正 确 ; 查看 重 配置 消息 中 的 s — Measure 配置 为 20 (实际 值 为 协议 值 -141) UE 需要 在 
RSRP 小 于 -121 dBm 以 下 才 会 启动 测量 ; 参数 取 值 不 合理 。 


图 9-21 U 
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解决 措施 : 将 小 区 446 的 s - Measure 改 为 97 (RAKI), 
处 理 效果 : 参数 修改 后 ， 重 新 验证 ， 问 题解 决 。 











9.4 干扰 专题 优化 


按照 干扰 产生 的 起 因 可 以 将 干扰 分 为 系统 内 干扰 和 系统 间 干 扰 。 

(1) 系统 内 干扰 

系统 内 干扰 通常 为 同 频 干 扰 。 由 于 数字 技术 相对 于 模拟 技术 的 抗 干扰 能 力 强 ， 可 以 实现 
同 频 组 网 。 比 如 ，TD - SCDMA 系统 中 ， 同 一 个 小 区 内 的 不 同 用 户 使 用 的 是 相同 的 频率 资 
源 ， 它 们 之 间 是 通过 正 交 码 来 进行 区 分 的 。TD -LTE 系统 中 ， 虽 然 同 一 个 小 区 内 的 不 同 用 
户 不 能 使 用 相同 频率 资源 (多 用 户 MIMO 除外 ) ， 但 相 邻 小 区 可 以 使 用 相同 的 频率 资源 。 这 
些 在 同一 系统 内 使 用 相同 频率 资源 的 设备 间 将 会 产生 干扰 ， 也 称 为 系统 内 干扰 。 

(2) 系统 间 干 扰 

系统 间 干 扰 通 常 为 异 频 干 扰 。 世 上 没有 完美 的 无 线 电 发 射 机 和 接收 机 。 科 学 理论 表明 ， 
理想 滤波 器 是 不 可 实现 的 。 也 就 是 说 ， 无 法 将 信号 严格 束缚 在 指定 的 工作 频率 内 。 因 此 ， 发 
射 机 在 指定 信道 发 射 的 同时 将 泄漏 部 分 功率 到 其 他 频率 ， 接 收 机 在 指定 信道 接收 时 也 会 收 到 
其 他 频率 上 的 功率 ， 也 就 产生 了 系统 间 干 扰 。 

系统 间 干 扰 可 以 分 为 阻塞 干扰 、 杂 散 干扰 、 谐 波 干 扰 和 互 调 干扰 等 类 型 ， 产生 上 述 干扰 
的 主要 因素 包括 频率 因素 、 设 备 因素 和 工程 因素 。 

1) 使 用 频率 因素 : 干扰 大 小 与 干扰 源 系统 和 受害 系统 使 用 的 频率 有 关 。 

当 干 扰 源 系统 的 发 射频 率 与 受害 系统 的 接收 频率 距离 较 近 时 ， 可 能 产生 带 外 杂 散 和 阻塞 
TH; 

当 干 扰 源 系统 的 发 射频 率 A) 与 受害 系统 (如 TD - LTE 系统 ) 的 接收 频率 (/) 有 
倍数 关系 时 ， 可 能 产生 谐 波 干 扰 ， 如 =27 将 可 能 产生 二 次 谐 波 干扰 ; 

当 干 扰 源 系统 在 多 个 频率 上 发 射 (如 f 和/)， 且 其 多 个 发 射频 率 的 线性 组 合 (如 f+ 
f. h-hh A-k 2f, -fh 等) 正好 落 入 受害 系统 的 接收 频率 范围 之 内 ， 可 能 产生 互 调 
干扰 。 

2) 设备 能 力 因 素 。 

当 干 扰 系 统 发 射 机 的 杂 散 抑制 能 力 较 差 时 ， 可 能 产生 杂 散 干扰 ; 

当 受 害 系 统 接收 机 的 阻塞 抑制 能 力 较 差 时 ， 可 能 产生 阻塞 干扰 ; 

当 干 扰 系 统 发 射 机 或 天 线 的 谐 波 抑制 能 力 较 差 时 ， 可 能 产生 谐 波 干 扰 ; 

当 干 扰 系 统 发 射 机 或 天 线 的 互 调 抑 制 能 力 较 差 时 ， 可 能 产生 互 调 干 扰 。 

3) 工程 施工 因素 : 当 干 扰 系 统 和 受害 系统 之 间 的 工程 隔离 不 足 时 ， 也 可 能 产生 系统 间 
干扰 。 可 以 通过 增加 物理 隔离 距离 、 调 整 天 线 水 平方 向 避免 正 对 、 调 整 天 线 下 倾角 、 增 加 僻 
线 损耗 等 措施 增 大 系统 间 的 工程 隔离 度 。 


9.4.1 干扰 分 类 


1. 杂 散 干扰 
由 于 发 射 机 中 的 功放 、 混 频 器 和 滤波 器 等 非 线 性 器 件 在 工作 频带 以 外 很 宽 的 范围 内 产生 
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辐射 信号 分 量 ， 包 括 热 噪声 、 谐 波 、 寄 生 辐 射 、 频 率 转换 产物 和 互 调 产 物 等 落 入 受害 系统 接 
收 频段 内 ， 导 致 受害 接收 机 的 底 噪 抬升 ， 造 成 灵敏 度 损失 ， 称 之 为 杂 散 干扰 ， 如 图 9-22 
所 示 。 



































图 9-22 ” 杂 散 干扰 示意 图 


2. 阻塞 干扰 

由 于 强度 较 大 的 干扰 信号 在 接收 机 的 相 邻 频段 注入 ， 使 受害 接收 机 链 路 的 非 线 性 器件 产 
生 失 真 ， 其 至 饱和 ， 造 成 受害 接收 机 灵敏 度 损失 ， 严 重 时 将 无 法 正常 接收 有 用 信号 ， 称 之 为 
阻塞 和 干扰， 如 图 9-23 所 示 。 
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图 9-23 阻塞 干扰 示意 图 


3. 谐 波 干扰 

由 于 发 射 机 有 源 器 件 和 无 源 器 件 的 非 线 性 ， 在 其 发 射频 率 的 整数 倍 频 率 上 将 产生 较 强 的 
谐 流 产物 。 当 这 些 谐 波 产物 正好 落 于 受害 系统 接收 机 频段 内 ， 将 导致 受害 接收 机 灵敏 度 损 
失 ， 称 之 为 谐 波 干 扰 ， 如 图 9-24 所 示 。 





干扰 信号 干扰 信号 二 次 谐 波 2 





K 9-24 谐 波 干扰 示意 图 


4. 互 调 干扰 

当 两 个 或 多 个 不 同 频率 的 发 射 信号 通过 非 线 性 电路 时 ， 将 在 多 个 频率 的 线性 组 合 频 率 上 
形成 互 调 产物 。 当 这 些 互 调 产物 与 受害 接收 机 的 有 用 信和 号 频率 相同 或 相近 时 ， 将 导致 受害 接 
收 机 灵敏 度 损 失 ， 称 之 为 互 调 干扰 ， 如 图 9-25 所 示 。 
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图 9-25 互 调 干扰 示意 图 





9.4.2 TD-LTE F 频段 系统 间 干 扰 汇总 


3GPP 制定 的 TDD 频谱 中 包含 了 第 38 Ez (2570 ~ 2620 MHz) ， 即 大 家 熟知 的 D 频段 ; 第 
39 Ë: (1880 ~ 1920MHz) E| F Ez; 第 40 É: (2300 ~2400 MHz), ， 即 下 频段。 从 无 线 传播 
特性 来 看 ,上 频段 最 低 ， 绕 射 能 力 相 对 较 强 。 使 用 下 频段 组 网 可 比 使 用 D 频段 节省 成 本 。 但 
TD - LTE 是 TDD 系统 ， 要 求 时 钟 严 格 同步 ， 抗 干扰 能 力 较 差 。 如 果 使 用 频段 建设 TD - 
LTE 网 络 ， 那 么 建设 前 的 干扰 排查 将 是 非常 重要 的 工作 。 

TD -LTE 系统 的 关键 技术 OFDMA 可 以 将 小 区 内 的 每 一 个 用 户 使 用 正 交 码 来 区 分 ， 所 以 
系统 内 干扰 主要 来 自 于 小 区 间 的 同 邻 频 干扰 。 合 理 的 规划 LTE 基站 站 址 ， 控 制 重合 覆盖 可 
以 有 效 规 避 小 区 间 干 扰 。 系 统 间 干扰 主要 是 由 于 理想 滤波 器 是 不 可 实现 的 ， 即 无 法 将 信号 严 
格 束缚 在 指定 的 工作 频率 内 。 因 此 ， 发 射 机 在 指定 信道 发 射 的 同时 将 泄漏 部 分 功率 到 其 他 频 
率 ， 接 收 机 在 指定 信道 接收 时 也 会 收 到 其 他 频率 上 的 功率 ， 也 就 产生 了 系统 间 干 扰 。 

当 干 扰 源 系统 的 发 射频 率 与 TD -LTE 系统 的 接收 频率 距离 较 近 时 ， 可 能 产生 带 外 杂 散 
和 阻塞 干 扰 ， 如 由 GSM1800M 和 小 灵通 带 来 的 杂 散 /阻塞 干扰 等 。 

1. DCS1800 带 外 阻塞 干扰 

由 于 TD -LTE 基站 接收 滤波 器 的 非 理 想 性 ， 在 接收 有 用 信号 的 同时 ， 还 将 接收 到 来 自 
邻 频 的 1805 ~ 1880 MHz 频段 DCS1800 基站 的 发 射 信 号 ， 造 成 TD - LTE 基站 接收 机 灵敏 度 损 
失 ， 严 重 时 甚至 将 无 法 工作 ， 称 为 阻塞 干扰 。 因 为 DCS1800 干扰 信号 位 于 下 频段 接收 机 工 
作 频 段 范 围 之 外 ， 也 称 为 带 外 阻塞 干扰 。 当 DCS1800 基站 使 用 国家 尚未 分 配 频段 中 的 
1865 ~ 1880 MHz 频率 ， 且 下 频段 TD -LTE 基站 的 抗 阻塞 能 力 不 足 时 ， 将 产生 严重 的 阻塞 干 
扰 ， 影 响 TD -LTE 上 行 速 率 ， 严 重 时 影响 上 行 覆 盖 和 接 人 成 功率 ， 如 图 9-26 所 示 。 
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图 9-26 DCS1800 带 外 阻塞 干扰 示意 图 
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2. DCS1800 带 外 杂 散 干扰 

由 于 DCS1800 基站 发 射 滤波 器 的 非 理 想 性 ， 在 工作 频段 发 射 有 用 信号 的 同时 ， 还 将 在 
邻 频 的 1880 ~ 1920 MHz 频段 产生 一 定 程度 的 带 外 辐射 ,造成 TD - LTE 基站 接收 机 灵敏 度 损 
失 。 如 图 9-27 所 示 ，TD -LTE 现 网 中 出 现 DCS 杂 散 干扰 的 主要 原因 为 部 分 厂家 DCS1800 
双 工 器 带宽 为 75 MHz (覆盖 DCS1800 下 行 1805 ~ 1880 MHz 频段 ) ， 对 下 频段 杂 散 抑制 不 足 ， 
将 影响 TD -LTE 上 行 速率 。 












DCS 杂 散 信和 号 






DCS1800 通 带 





(45MHz) 
A DCS1800 通 带 |(75MHz) F 频段 通 带 
1805 1850 1880 1890 1915 ”频段 /MHz 











图 9-27 DCS1800 带 外 杂 散 干扰 示意 图 

3. DCS1800 三 阶 互 调 干 扰 

当 两 个 或 多 个 DCS 基站 使 用 尚未 分 配 的 1850 ~ 1880 MHz 频率 时 ， 或 同时 使 用 1805 ~ 
1830 MHz 和 1850 ~ 1880 MHz 频率 时 〈 即 满足 2A — f, sk 2/, -S TE F E), ， 将 可 能 在 1880 
~ 1920 MHz 频段 产生 强度 较 高 的 三 阶 互 调 产物 ， 造 成 TD - LTE 基站 接收 机 灵敏 度 损失 ， 严 
重 时 甚至 将 无 法 工作 ， 严 重 影响 TD -LTE 上 行 速 率 ， 如 图 9-28 所 示 。 互 调 干扰 强度 主要 与 
DCS 基站 双 工 器 在 Ff 频段 的 滤波 能 力 及 DCS RRA F 频段 的 互 调 能 力 有 关 。 
DCS 发 射 信号 f h 三 阶 互 调 














F 频段 通 带 
bal 


1805 1850 1870 1880 1890 1915 频段 /MHz 
图 9-28 DCS1800 互 调 干扰 示意 图 
4. GSM900 二 次 谐 波 / 互 调 干扰 
当 满 足 特 定 频率 关系 〈 即 满足 上 + 户 、21 、28 BA FMEA) 的 两 个 或 多 个 GSM900 
言 号 同时 发 射 时 ， 产 生 的 二 次 谐 波 或 二 阶 互 调 产 物 将 落 入 1880 ~ 1920 MHz 频段 内 ， 加 之 若 
GSM900 天 线 互 调 指 标 较 差 时 ， 将 产生 谐 波 或 互 调 干扰 ， 造 成 TD - LTE 基站 灵敏 度 损失 ， 
如 图 9-29 所 示 。 
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图 9-29 DCS1800 互 调 干扰 示意 图 
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考虑 到 天 线 是 频率 选择 性 器 件 ，GSM900 的 天 线 较 难 辐射 落 在 1800 MH; 频率 附近 的 
GSM900 二 次 谐 波 / 互 调 信 号 ; 而 DCS1800 天 线 易 于 辐射 出 去 DCS1800 的 三 阶 互 调 产物 ， 因 
为 DCS1800 天 线 的 三 阶 互 调 产物 落 在 1800 MHz 附近 ; 综 上 分 析 ，GSM900 的 二 次 谐 波 / 互 调 
对 下 频段 的 干扰 影响 要 小 于 DCS1800 三 阶 互 调 的 影响 。 

5. PHS 带 内 阻塞 / 杂 散 干扰 

工信部 规定 PHS 必须 在 2011 年 底 前 无 条 件 退 频 ， 但 由 于 种 种 原因 PHS 仍然 使 用 1900 ~ 
1915 MHz 频率 。PHS 信号 位 于 了 频段 接收 机 带 内 ， 无 法 利用 射频 滤波 器 抑制 ， 存 在 带 内 阻 
塞 干 扰 和 杂 散 干扰 。 当 PHS 和 下 频段 基站 天 线 隔离 较 小 时 ， 存 在 干扰 风险 ,将 影响 TD - 
LTE 上 行 速率 ， 严 重 时 影响 上 行 覆 盖 和 接 人 成 功率 。 

总 结 : 

当 存在 DCS1800 使 用 高 端 频率 、F 频段 设备 阻塞 指标 较 差 、DCS1800 设备 杂 散 指标 较 
2: DCS1800/GSM900 天 线 互 调 指标 较 差 、PHS 基站 距 下 频段 基站 距离 较 近 等 情况 时 ，F 频 
Ez TD -LTE 基站 存在 阻塞 、 杂 散 、 互 调 / 谐 波 等 干扰 风险 。 这 些 干 扰 影 响 TD -LTE 上 行 速 
率 , 干扰 严重 时 还 会 显著 影响 上 行 覆 盖 、 接 入 成 功率 。 


9.4.3 TD-LTE 系统 频段 干扰 排查 案例 


TD - LTE 网 络 下 频段 的 干扰 排查 工作 可 通过 道路 扫 频 、ISCP (干扰 信和 号码 功 率 ) 测量 
统计 的 方法 开展 。 扫 频 测 试 集中 在 道路 ， 可 反映 LTE 的 频率 占用 情况 ,但 不 能 完全 反映 
LTE 频段 天 面 的 干扰 情况 。 如 果 TD -LTE 与 TD - SCDMA 共 站 址 [4] ,可 在 TD -SCDMA 
基站 配置 频 点 进行 ISCP 测量 。 

需要 注意 的 是 : 在 扫 频 过 程 中 , 已 经 开启 的 LTE 基站 须 关 闭 ; 在 进行 ISCP 测量 时 ， 
TD -SCDMA 基站 的 RRU 设备 需 升级 到 支持 下 频段 ， 在 收集 测量 统计 期 间 , 已 开启 的 LTE 
基站 须 关 闭 。 

1. 基于 扫 频 测试 的 干扰 排查 

在 扫 频 测试 中 ， 发 现 某 个 区 域 的 一 个 较 小 带宽 的 频 点 电 平 值 相对 较 高 ， 对 TD -LTE 无 
线 网 络 造成 干扰 。 详 情 如 图 9-30 所 示 。 
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9-30 TD -LTE 扫 频 测试 中 发 现 的 干扰 
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发 现 该 处 下 频段 干扰 后 ， 使 用 扫 频 仪 对 图 9-30 的 地 点 进行 详细 地 多 角度 扫 频 ， 经 过 多 
次 尝试 发 现 ， 当 八木 天 线 指 向 此 处 基站 天 线 时 干扰 最 强 ， 在 天 线 正 对 基站 天 线 时 系统 底 噪 大 
幅 抬升 至 -80 dBm 左右 ， 其 中 1884 ~ 1886 MHz 1890 和 1894 底 噪 抬升 更 突出 。 

该 基站 为 CSM900、TD - SCDMA 和 TD -LTE 共 站 ， 在 通过 对 TD - SCDMA 站 点 闭塞 处 
理 时 低 噪 无 明显 变化 ; 在 闭锁 GSM900 基站 的 频 点 时 扫 频 仪 显示 干扰 明显 回落 ， 基 本 维持 在 
-110 dBm， 此 时 干扰 消除 ， 由 此 可 确定 干扰 来 自 共 站 的 GSM 站 点 。 

GSM900 站 点 对 TD - LTE 的 频段 可 能 带 来 二 次 谐 波 干扰 ， 查 询 该 基站 的 GSM900 载 频 
配置 ， 见 表 9-7。 






































表 9-7 GSM900 基站 使 用 的 频 点 信息 


x x 基站 GSM900 使 用 的 频 点 






























































载波 1 载波 2 载波 3 载波 4 
频 点 29 66 57 52 
1 小 区 
波段 /MHz 940.8 948.2 946.4 945.4 
频 点 49 70 74 79 
2 小 区 
波段 /MHz 944.8 949 949.8 950.8 
频 点 25 91 
3 小 区 
波段 /MHz 940 953.2 
通过 计算 可 得 该 基站 1 小 区 使 用 的 29 和 52 号 频 点 相 加 的 频率 值 为 1885. 4MHz， 正 是 在 
扫 频 仪 中 测试 得 到 的 受 干 扰 非常 严重 的 1884 ~ 1886 MHz 区 间 。 将 GSM900 基站 的 较 小 频 点 


(如 25、29 、49) 修改 为 较 大 频 点 ， 再 次 使 用 扫 频 仪 测试 ， 发 现下 频段 前 半 部 分 波段 的 干扰 
明显 减弱 ,至 -106 dBm 左右 ， 底 噪 降 低 了 20 dBm， 而 后 半 部 分 波段 干扰 则 继续 保持 较 高 。 
由 此 确定 该 基站 的 下 频段 干扰 来 自 GSM900 的 二 次 谐 波 干扰 。 

2. 基于 ISCP 的 干扰 测量 统计 

将 上 述 发 现 干 扰 的 基站 恢复 原状 , 在 TD - SCDMA 系统 逐步 配置 频段 前 20 MHz 
(1880 ~1900 MHz) 的 12 个 频 点 ( 见 图 9-31 中 的 横 坐 标 ) ， 进 行 上 行 底 噪 干扰 的 测量 统计 。 
如 图 9-31 所 示 ， 配 置 下 频 点 后 时 际 1 的 ISCP 测量 统计 可 见 配 置 下 频 点 后 受到 的 干扰 明显 拾 
Fko FRR 2 也 是 如 此 。 

在 修改 前 忙 时 TS1 的 干扰 平均 值 是 -104.15 dBm， 配 置 f 频 点 后 ， 整 体 干扰 值 段 有 所 提 
升 ， 并 且 不 同 波段 呈现 不 同 的 波动 趋势 。 其 中 TS1 在 9445 和 9479 两 个 载波 频 点 的 干扰 水 平 
几乎 无 变化 ， 其 余波 段 均 有 6 dBm 左右 的 抬升 ，9471 的 载波 频 点 抬升 最 大 ， 接 近 10 dBm. 

TD -SCDMA 与 TD - LTE 共 址 时 需 做 好 时 间 同 步 ， 即 保证 两 种 系统 同 覆 盖 区 域 或 同 频 组 
网 形成 的 双 模 网 络 中 ， 在 同一 时 刻 在 空 口传 输 的 只 有 上 行 数 据 或 者 只 有 下 行 数据 ， 避 免 两 种 
系统 间 的 交叉 干扰 。TD - SCDMA 与 TD -LTE 时 隙 配 比 同步 技术 包含 如 下 两 个 同步 。 

第 一 ，UL 到 DL 转换 时 间 点 同步 : TD -SCDMA 5 ms WAI TD -LTE 5 ms 帧 中 存在 一 次 
上 行 UL 切换 到 下 行 DL 的 时 间 点 ， 只 有 保证 TD -SCDMA 系统 和 TD - LTE 系统 中 这 个 转换 
点 对 齐 ， 就 能 保证 UL 和 DL 在 同一 时 刻 在 两 个 网 络 里 都 只 有 上 行 链 路 或 者 下 行 链 路 ， 避 免 
不 同系 统 的 上 下 行 数据 互相 干扰 。 

第 二 ，GP 同步 : TD -SCDMA 5 ms 帧 和 TD -LTE 5 ms 帧 中 存在 一 次 DWPTS 和 GP 之 后 
794 






































TD-SCDMA 系 统 修改 F 频 点 前 后 TS1 干 扰 对 比 


-97.79 -97.77 -98-22 -98.43 -98.23 
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9405 9413 9421 9429 9437 9445 9455 9463 9471 9479 9487 9495 














(F 频 段 1880 ~1900MHz 频段 内 TD-SCDMA 使 用 的 12 个 频 点 ) 











9-31 ， 共 址 基站 TD -SCDMA 系统 的 ISCP 干扰 测量 





切换 到 UPPTS 的 时 间 点 ，TD -LTE 系统 的 GP 与 TD -SCDMA 系统 的 GP 不 能 完全 对 齐 ， 
此 要 调整 TD -LTE 系统 或 者 TD - SCDMA 系统 的 数据 帧 头 ， 保 证 这 个 转换 点 处 在 对 方 的 保 
护 间隔 GP 内 ， 才 能 保证 两 种 不 同系 统 的 收发 调度 不 冲突 。 

TD -SCDMA 采用 4DL: 2UL 时 隙 配 比 时 ，TD -LTE 采用 3DL: 1UL 配 比 ， 同 时 特殊 子 帧 
采用 SSP5 (3:9:2) ， 即 可 实现 TD -SCDMA 与 TD -LTE 系统 时 间 同 步 。 如 果 TD -LTE 对 现 
有 的 共 址 TD - SCDMA 基站 产生 干扰 ， 需 要 TD - SCDMA 基站 开启 UP - shifting 将 UpPTS 时 
际 进行 偏 移 来 保证 两 个 系统 的 时 间 同 步 ， 规 避 干 扰 。 

3. 联通 1800 MHz 的 互 调 干扰 排查 

中 国联 通 的 DCS1800 下 行 频段 为 1840 ~ 1850 MHz， 中 国 移动 的 DCS1800 下 行 频 段 为 
1805 ~1820 MHz， 计 算 三 阶 和 五 阶 交 调 ， 三 阶 落 在 带 内 的 主要 是 联通 DCS1800 的 1850 MHz 
频 点 。 互 调 计算 见 表 9-8。 

表 9-8 DCS1800 互 调 干扰 计算 表 

















互 调 计算 3 阶 互 调 分 量 5 阶 互 调 分 量 
移动 DCS HUS f, 联通 DCS HUA fy =h bhim h = 31 -2p 
1820 1840 1860 1800 1880 1780 
1805 1840 1875 1770 1910 1715 
1820 1850 1880 1790 1910 1760 
1805 1950 1895 1760 1940 1715 




















三 阶 互 调和 干扰 可 能 产生 于 天 线 口 ， 也 可 能 产生 于 接收 机 内 部 。3GPP h, TD -LTE 的 接 
收 机 互 调 指标 为 -52 dBm， 考 虑 到 DCS1800 的 功率 为 46 dBm，2m 的 空间 隔离 (MCL AN 
44 dB ) ， 两 边 的 馈线 接口 损耗 共 2 dB ， 天 线 增益 18 dB ， 天 线 90" 增 益 -25 dBi， 则 理论 算出 
来 的 干扰 信号 强度 为 





46 -2 +2 x (18-25) -44 = -14dBm 
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高 于 允许 的 信号 强度 -52 dBm。 因 此 ， 若 联通 DCS1800 和 移动 DCS1800 与 LTE 基站 相距 都 为 2m 
左右 ， 则 LTE 接收 机 内 部 有 可 能 产生 互 调 干扰 。 若 指标 为 -52 dBm， 则 还 需 额外 增加 隔离 度 
-14-(-52) =38 dB 

具体 指标 可 由 测试 得 出 。 如 果 互 调 产生 于 天 线 口 附 近 ， 一 般 无 源 器 件 的 互 调 指标 起 码 有 

120 dBec， 则 可 以 大 致 佑 算 互 调 干扰 强度 为 
46 -1 +2 x (18-25) -44 -120 = -133 dBm 

可 发 现 这 个 干扰 值 明 显 低 于 TD -LTE 底 品 ， 这 样 在 天 线 口 的 互 调 干扰 可 以 不 考虑 。 

4. TD -LTE 系统 下 频段 干扰 优化 方法 

在 中 国 移动 集团 组 织 的 TD - LTE 系统 扩大 规模 试验 中 发 现 : 2G、 小 灵通 和 广电 MMDS 
等 系统 对 TD -LTE 存在 干扰 。 由 于 TD -LTE 网 络 对 干扰 控制 要 求 较 高 ，3G 网 络 升级 后 ， 
网 络 结构 需要 面向 4G 进行 全 面 优化 。 对 影响 TD -LTE 系统 Ff 频段 的 系统 外 干扰 进行 分 类 总 
结 ， 共 有 以 下 4 种。 

(1) 来 自 DCS1800 网 络 的 阻塞 干扰 

产生 原因 是 由 于 DCS1800 使 用 高 端 频率 ， 以 及 频段 TD - S/TD - 工 设备 抗 阻 塞 能 力 不 
足 ， 此 类 干扰 带 来 16 ~30 dB 的 底 品 抬升， 严重 时 小 区 上 行 吞 吐 量 降 至 1 Mbit/s 以 下 ， 甚 至 
无 法 建立 连接 。 

如 果 DCS1800 使 用 了 1850 ~ 1875 MHz， 而 且 与 TD - LTE 共 站 址 、 共 天 面 时 ， 尤 其 是 
DCS1800 基站 的 天 线 正 对 TD - LTE 基站 天 线 时 ， 出 现 阻塞 干扰 的 概率 较 大 。 

此 类 干扰 的 主要 解决 方法 是 增 大 系统 间 的 隔离 度 ， 可 通过 天 线 方位 角 调 整 、 天 线 更 换 抱 
杆 以 及 DCS1800 使 用 较 低 频段 等 办 法 增加 系统 间 的 隔离 度 。 

(2) DCS1800 天 线 互 调 干扰 

产生 原因 是 DCS1800 使 用 高 端 频率 ， 此 外 DCS1800 天 线 互 调 指标 差 ， 影 响 结 果 是 给 空 
载 TD -LTE 网 络 带 来 8 ~16dB 的 底 品 抬升 ， 上 行 乔 吐 量 损失 超过 30% 。 需 关注 使 用 DCS 高 
端 频 率 的 城市 以 及 天 面 距离 近 的 联通 基站 。 

此 类 干扰 的 解决 办 法 是 通过 扫 频 仪 测试 到 干扰 后 ， 需 关注 并 排查 共 址 的 DCS1800 基站 
的 天 线 互 调 指标 ， 互 调 指标 不 合格 的 天 线 要 及 时 更 换 。 此 外 ， 还 需 关注 DCS1800 基站 天 线 
的 杂 散 指标 。 

(3) GSM900 天 线 二 次 谐 波 干扰 

产生 原因 是 GSM900 天 线 二 次 谐 波 指标 差 ， 对 TD -LTE 系统 带 来 约 5 dB WRR, 
影响 上 行 吞 吐 量 ， 非 共 站 时 影响 不 大 。 在 广州 部 分 区 域 的 站 点 抽样 测试 表明 约 11% 的 站 点 
受到 干扰 影响 。 需 关注 二 次 谐 波 差 的 GSM 天 线 与 下 频段 设备 共 站 。 

目前 GSM900 基站 存量 最 大 ， 一般 TD -LTE 共 址 基站 中 都 有 GSM900 基站 ， 需 做 好 两 
个 系统 同一 方向 天 线 的 水 平 或 垂直 隔离 ， 如 发 现 GSM900 二 次 谐 波 干扰 ， 还 可 尝试 使 用 更 改 































































































(4) 小 灵通 干扰 

小 灵通 未 退 频 ， 属 于 下 带 内 干扰 。 严 重 时 会 导致 TD - SCDMA 或 TD - LTE 无 法 建立 连 
接 。 在 厦门 、 南 京 和 杭州 均 发 现 了 PHS 干扰 。 需 关注 共 址 小 灵通 基站 或 天 面 距离 很 近 的 情 
W, HSARA PHS 的 干扰 风险 。 

如 发 现 收 到 外 部 强 且 稳定 的 干扰 信号 ， 需 要 在 天 面 处 使 用 频谱 仪 连接 定向 天 线 来 定位 干 
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扰 源 ; 如 发 现 是 小 灵通 干扰 ， 需 及 时 提交 无 委 会 协调 处 理 。 

此 外 ，TD -LTE 的 DD 频段 干扰 可 能 会 受到 广电 MMDS 产生 的 干扰 ， 在 此 不 作 介绍 。 

由 于 TD -LTE 系统 对 网 络 结构 要 求 高 于 2G/3G 网 络 ，TD -LTE Z EAA MIH EE, 
TD -SCDMA 更 严重 ， 对 重 琶 覆盖 的 控制 要 求 更 加 严格 。 实 测 数 据 表 明 ， 在 相同 重 琶 覆盖 区 
域 影响 下 ，TD - LTE 的 性 能 下 降 程度 较 TD - SCDMA 高 10% ~15% 。 所 以 ， 需 要 建立 全 面 
的 网 络 结构 优化 思路 ， 尽 量 减少 重 过 覆盖。 

总 结 : 

在 已 有 的 GSM. TD -SCDMA 系统 中 都 存在 一 个 小 区 内 有 很 多 邻 区 信号 干扰 的 情况 。 如 
果 基 于 现 网 TD -S 简单 升级 或 共 站 建设 TD -LTE 网络， 也 会 面临 同 频 干 扰 的 问题 ， 网 优 工 
作 就 需 关注 如 何 控 制 和 规避 这 些 干扰 ， 如 何在 TD -LTE 与 TD-S 现 网 共 站 址 、 共 RRU、 同 
天 线 的 情况 下 进行 TD -LTE 网 的 优化 等 问题 。 





9.5 ”速率 提升 专题 


9.5.1 影响 TD - LTE 系统 速率 的 关键 因素 


TD -LTE 系统 是 全 IP 的 移动 通信 系统 ,不 同 于 以 往 的 CS 电路 结构 和 性 能 ， 因 此 有 多 
种 因素 会 影响 TD - LTE 系统 和 用 户 的 最 终 实 际 数据 的 传输 能 力 。 这 些 影响 因素 主要 包括 : 
TD - LTE 系统 使 用 的 带宽 ， 帧 结构 和 特殊 子 帧 结构 的 选择 ， 控 制 信道 的 开销 ， 调 制 和 编码 
方式 ，MIMO 模式 以 及 信号 质量 和 环境 等 因素 。 

1. 系统 带 宽 

TD -LTE 系统 可 以 灵活 配置 不 同 的 系统 带宽 。 根 据 香农 公式 计算 最 大 信息 传送 速率 C: 

C = blog,(1 +S/N) 

式 中 ，B 是 信道 带宽 (赫兹) ; 5 是 信号 功率 ( R); N 是 噪声 功率 ( 瓦 ) 。 显 然 ， 信 道 容 量 
与 信道 带宽 成 正比 ,在 S/N 不 变 的 情况 下 ， 更 大 的 系统 带宽 意味 着 更 大 的 信道 容量 。 目 前 
TD -LTE 系统 的 Bandwidth 为 20 MHz (可 以 在 MIB 消息 里 查看 ) 。 

2. 常规 子 帧 结构 和 特殊 子 帧 结构 

TD -LTE 系统 可 以 灵活 地 配置 各 种 子 帧 配 比 ; 不 同 的 子 帧 配 比 适用 于 不 同 的 场景 ， 可 
以 提供 不 同 的 下 行 / 上 行 吞 吐 量 ; 目前 一 般 使 用 CONFIGI 和 CONFIG2 (分 别 指 上 行 /下 行 转 
换 点 周期 为 5ms、10 ms， 可 以 在 SIB1 消息 的 TDD_CONFIG 查看 ) ， 见 表 9-9。 


表 9-9 TD -LTE 系统 常规 子 帧 结构 






























































上 行 /下 行 配置 下 行 / 上 行 转换 点 周期 /ms o. 

0 1 2|3 4 5|6 7 8|9 
0 5 D SI U|U U D|S U U|U 
1 5 D S UJU D D|S U| U|D 
2 5 Dp S ID ID D D|S DB D|D 
3 10 D S UU U DID D D|D 
4 10 b S b|u p p|b p b| D 
3 10 D S D|D D D|D P b |b 
6 5 D S UJU U D|]S U U|D 
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3. 特殊 子 帧 结构 

TD -LTE 系统 的 特殊 子 帧 ， 目 前 一 般 使 用 配置 5 (3:9:2); 配置 7 (10:2:2) 在 PC- 
FICH 的 CFI 配置 为 3 的 时 候 ， 每 个 Subframe 还 可 以 提供 8 个 Symbol 传输 数据 ， 见 表 9-10。 
表 中 的 基本 时 间 单 位 也 =1/(15000 x2048) s。 


表 9-10 TD-LTE 系统 特殊 子 帧 结构 




































































下 行 常规 循环 前 级 下 行 扩 展 循环 前 级 
特殊 子 | 下行 导 频 时 际 上 行 导 频 时 院 下 行 导 频 时 院 上 行 导 频 时 院 
帧 配置 上 行 常规 循环 | 上 行 扩展 循环 上 行 常规 循环 上 行 扩 展 循环 
前 绥 前 级 前 绥 前 级 
0 6592 .7 7680T, 
1 19760 . T. 204807. 
: : 21927. 25607. 
2 21952 + T. 21927. 256071. 230407. i I 
3 24144 - T, 256007. 
4 26336 + T. 76807. 
5 6592 + T. 204807. 43847. 51207. 
6 19760 . T. 230407. 
` 43847. 51207. : 
7 21952 + T. i i 一 一 Z 
8 24144 + T. = 二 = 




















4. 调制 编码 方式 

TD - LTE 系统 使 用 不 同 的 调制 编码 方式 ， 对 于 控制 信道 和 业务 信道 ， 这 里 主要 涉及 PD- 
SCH, E TURBO 的 编码 方式 ，RATE =1/3 -1。 

如 图 9-32 所 示 ，TD - LTE 系统 使 用 不 同 的 高 阶 调制 方式 QPSK, 16QAM 及 64QAM， 这 
里 所 说 的 modulation 实际 上 是 做 一 个 二 进 制 到 多 进 制 的 映射 ， 产 生 complex - valued modula- 
tion symbols; 其 中 大 代表 高 阶 调制 的 数据 传送 能 力 ; 越 高 阶 的 调制 方式 传输 数据 能 力 越 强 ， 
但 是 需要 更 好 的 信道 质量 和 更 高 的 信 噪 比 。 





需要 理解 掌握 的 基本 要 点 如 下 ， (2 


数据 传送 QPSK 
能 力 提高 16QAM 
64QAM 








图 9-32 调制 方式 及 传输 能 力 

5. MIMO 方式 

多 输入 多 输出 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 技术 作为 TD - LTE 系统 的 关键 
技术 之 一 ， 通 过 在 多 个 天 线 上 分 别 发 送 多 个 数据 流 ; 利用 多 径 衰 落 ， 在 不 增加 带宽 和 天 线 发 
送 功率 的 情况 下 ， 提 高 信道 容量 以 及 频谱 利用 率 ， 或 数据 的 传输 质量 。 

MIMO 有 多 种 模式 ， 可 以 提供 多 种 增益 。 空 分 复 用 是 以 提高 发 送 效率 为 目的 ， 每 个 发 射 
天 线 发 射 信号 所 携带 的 信息 可 以 不 同 ， 可 以 成 倍 地 提高 数据 传送 的 能 力 ， 但 是 需要 好 的 信道 
环境 和 信道 质量 ; 分 集 是 以 提高 抗 干扰 能 力 为 目的 ， 通 过 对 每 个 发 射 天 线 的 发 射 信号 格式 和 
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排列 上 的 处 理 ， 获 取 相 应 的 抗 干扰 能 力 ， 但 是 无 论 天 线 数量 如 何 增加 ， 对 数据 的 传送 能 力 并 
不 会 提高 。 波 束 赋 形 技术 : 利用 波 的 干涉 原理 产生 指向 用 户 来 波 方向 的 波束 提高 接收 信 噪 
比 ， 主 要 用 于 信道 质量 较 差 (如 小 区 边缘 ) ， 用 户 移动 速度 较 低 的 环境 。MIMO 传输 模式 及 
应 用 场景 见 表 9-11。 


表 9-11 MIMO 传输 模式 及 应 用 场景 










































































传输 模式 DCI 格式 应 用 场景 
TM1 DCI 1A 室 分 单 通道 场景 ， 可 以 通过 进行 DCI 1A 单 流 SFBC 发 送 
DCI2A 信道 环境 好 时 ， 可 以 通过 2 * MIMO 方式 进行 DCI 2A 双流 开 环 发 送 ， 使 终端 吞吐 量 
DCI 1A 提升 一 倍 ; 当 信道 环境 恶化 时 ， 自 动 切换 为 DCI 1A 单 流 SFBC 方式 发 送 
e DCI 1A 信道 环境 好 时 ， 可 以 通过 进行 DCI 1A 单 流 SFBC 发 送 ; 当 信 道 环境 恶化 时 (靠近 小 
DCI1 区 边缘 ) ，DCI 1 调度 进行 波束 赋 形 效果 ， 带 来 吞吐 量 增益 

















6. AMC ( 自 适应 调制 和 编码 方式 ) 

AMC 是 根据 信道 条 件 的 变化 来 动态 地 选择 适当 的 调制 和 编码 方式 (MCS) ， 变 化 的 周期 
一 般 为 一 个 发 送 时 间 间 隔 (TTI) ， 当 信道 质量 较 好 时 ,采用 高 阶 调制 和 较 高 的 码 率 来 实现 
高 的 传输 速率 ， 获 得 较 高 的 吞吐 量 ; 当 信道 质量 较 差 时 ， 采 用 低 阶 的 调制 和 较 低 的 编码 速率 
以 保证 传输 链 路 的 质量 ， 从 而 实现 多 用 户 情况 下 进行 系统 资源 的 最 优 分 配 。 

AMC 是 基于 信道 质量 指示 (Channel Quality Indicator, CQI) 信息 反馈 的 。 而 CQI 的 测 
量 过 程 是 接受 端 根 据 信 噪 比 测量 的 值 (SINR 映射 )， 找 出 HARQ 第 一 次 重 传 能 够 满足 误 块 
率 小 于 0.1 的 MCS， 然 后 对 应 相应 的 CQI index。eNodeB 接收 到 CQI 后 ， 修 正 (功率 约束 ， 
等 )、 映 射 成 合适 的 MCS 等 级 ， 基 站 根据 MCS 等 级 选择 合适 的 调制 方式 以 及 编码 效率 ， 见 
表 9-12。 













































































表 9-12 AMC 调制 方式 CQI 对 应 表 
CQI 标识 调制 方式 码 率 x 1024 编码 效率 

0 超出 范围 

1 QPSK 78 0. 1523 
2 QPSK 120 0. 2344 
3 QPSK 193 0. 3770 
4 QPSK 308 0. 6016 
3 QPSK 449 0. 8770 
6 QPSK 602 1. 1758 
fi 16QAM 378 1. 4766 
8 16QAM 490 1.9141 
9 16QAM 616 2. 4063 
10 64QAM 466 2. 7305 
11 64QAM 567 3. 3223 
12 64QAM 666 3. 9023 
13 64QAM 712 4. 5234 
14 64QAM 873 5.1152 
15 64QAM 948 5. 5547 

在 PDSCH 信道 上 MCS 等 级 及 对 应 的 TBS 见 表 9-13, 
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表 9-13 PDSCH 信道 上 MCS 等 级 及 对 应 的 TBS 块 


































































































调制 编码 方式 调制 阶 数 TBS 块 标识 
as Qn Irs 
0 2 0 
1 2 1 
2 2 2 
3 2 3 
4 2 4 
5 2 5 
6 2 6 
7 2 7 
8 2 8 
9 2 9 
10 4 9 
11 4 10 
12 4 11 
13 4 12 
14 4 13 
15 4 14 
16 4 15 
17 6 15 
18 6 16 
19 6 17 
20 6 18 
21 6 19 
22 6 20 
23 6 21 
24 6 22 
25 6 23 
26 6 24 
27 6 25 
28 6 26 
29 2 
30 4 保留 
31 6 








7. UE 能 力 等 级 
TD -LTE 系统 的 终端 定义 了 不 同 的 能 力 ， 不同 的 能 力 等 级 支持 不 同 的 传输 速率 ， 目 前 
主要 使 用 的 UE 等 级 为 CAT3 (下 行 最 大 支持 100 Mbit/s 的 峰值 速率 ) 、CAT4 (下 行 最 大 支 
持 150 Mbit/s 的 峰值 速率 ) ， 见 表 9-14 所 示 。 
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表 9-14 下 行 UE 能 力 



















































































ETTI 下 行 共享 信 ETTI 下 行 共享 信道 sas as a 
各 | Z x b: 2 =M RE 三 = 的 >Z 
UE 能 力 等 级 | 。 道 最 大 支持 的 最 大 支持 的 k — 
传输 块 大 小 传输 比特 数 ` 
Category 1 10296 10296 250368 1 
Category 2 51024 51024 1237248 2 
Category 3 102048 75376 1237248 2 
Category 4 150752 75376 1827072 2 
Category 5 302752 151376 3667200 4 
上 行 UE 能 力 见 表 9-15。 
表 9-15 上 行 UE 能 力 
UE 能 力 等 级 每 TTI 上 行 共享 信道 最 大 支持 的 传输 比特 数 上 行 是 否 支 持 64QAM 
Category 1 5160 No 
Category 2 25456 No 
Category 3 51024 No 
Category 4 51024 No 
Category 5 75376 Yes 








8. TD - LTE 系统 速率 的 计算 
通常 人 们 谈论 的 TD - LTE 数据 传送 能 力 ， 是 指 DL -PDSCH 和 UL - PUSCH 的 数据 传送 
能 力 ， 这 里 应 该 是 指 纯粹 的 用 户 数据 ， 不 包括 相应 的 控制 信息 和 系统 开销 信息 ， 通 常 可 以 使 
用 的 分 析 方 法 包括 : 计算 理论 的 物理 传送 能 力 ， 计 算 扣 除 控制 开销 后 的 数据 传送 能 力 ， 计 算 
Transport channel 数据 的 传送 能 力 。 这 些 方法 之 间 没 有 绝对 的 好 坏 优 劣 之 分 ， 可 以 根据 需求 
自行 选择 所 需 的 分 析 方法 。 以 下 简要 介绍 TD -LTE 下 行 速 率 的 计算 方法 : 

假设 : TD -LTE 帧 结构 和 特殊 子 帧 结构 的 配置 为 congigl (dsuud) ， 特 殊 子 帧 (10:2:2) ， 系 
统 带 宽 为 20 MHz, RH 64QAM 调制 方式 ，MIMO2 x2 ， 码 率 用 1 计算 。 

首先 计算 1 个 无 线 帧 上 可 以 用 的 资源 块 :; 

RE =14 x 12 x100 x4 +10 x12 x100 x2 =91200 

然后 计算 控制 信道 的 开销 : 

PDCCH( Phich + pcfich 已 经 包含 ) + Cell reference signal + PBCH + PSS + SSS 

RE =3 x12 x100 x4(4 个 子 帧 的 控制 符号 ) +2 x12 x 100 x2( 特 殊 子 帧 的 控制 符号 ) + 
12 x100 x4(4 个子 帧 CRS) +8 x 100 x2( 特 殊 子 帧 CRS) +6 x4x12(PBCH) +(2+2) x6 x 
12( PSS + SSS) =26176 

除去 控制 信道 的 开销 后 剩余 的 RE: 91200 -26176 =65024 

速率 = 65024( 总 的 PDSCH 资源 ) x6(64QAM 调制 ) x 1( 码 率 ) x2(2 x2 MIMO)/0. 01 
(时 间 ) =78028800 bit/s =74 Mbit/s (这 里 码 率 是 用 1 计算 的 ， 如 果 换 成 CQI = 14 的 人 码 率 对 
应 于 CAT3 的 终端 ， 大 约 为 63 Mbit/s), 
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9.5.2 速率 异常 的 优化 排查 

1. 查询 基站 告警 信息 
通过 OMC 或 LMT 查询 eNB 是 否 有 影响 业务 性 能 的 异常 告警 (如 小 区 降 质 、 部 分 RRU 
通道 异常 等 ) ， 如 果 有 类 似 告警 ， 先 处 理 清除 相应 告警 后 查看 业务 峰 速 是 否 能 达到 正常 。 如 
































果 峰 速 测试 任务 比较 紧急 ， 某 些 告警 清除 短 时 间 内 不 能 快速 清除 ， 建 议 可 通过 复位 基站 直接 
排除 相应 告警 后 进行 峰 速 测试 。 如 果 峰 值 速率 仍然 偏 低 ， 可 进一步 查询 eNB 的 基本 数据 配 
置 是 否 合理 。 


2. 参数 配置 核查 
通过 核查 参数 设置 可 以 排除 一 些 人 为 的 操作 失误 导致 的 问题 ， 建 议 主要 检查 如 下 峰值 速 
率 相关 的 参数 。 

1) 查看 MAC 测试 开关 : AMC、MCS 、CQI 修正 、HARQ 都 为 打开 。 

2) 确认 MMO 方式 设置 为 模式 间 自 适应 。 

3) 核查 专用 搜索 空间 启用 开关 ， 开 启 开关 。 

4) 查看 CQI 与 ACK 同时 传输 指示 ， 设 为 支持 。 

5) 查看 DSR 上 报 周 期 默认 为 20 ms， 可 以 设置 小 一 点 试 试 ， 如 15 ms、5 ms， 看 能 提高 
多 少 速率 。 

6) 查看 DRX 配置 有 效 指示 : 设 为 关闭 ， 影 响 速率 。 

7) 查看 GAP 配置 : 关闭 (如果 有 异 频 邻 小 区 存在 ， 会 影响 终端 的 上 下 调度 ， 从 而 影响 
峰值 速率 ) 。 

8) 查看 上 下 行 目标 BLER: BLER 的 高 低 对 终端 速率 影响 比较 大 。 

9) 查看 流 控 开 关 : 打开 了 流 控 开 关 会 按照 RRC 配置 限制 UE 的 总 速率 。 

10) 查看 PRB 及 MCS 限制 : 查看 LMT 上 的 PRB 及 MCS 设置 ， 限 制 两 个 参数 就 会 影响 
UE 的 速率 。 

11) 查看 PDCP 丢弃 定时 器 有 效 指示 : 当空 口 质量 不 好 时 ， 配 置 对 应 的 丢弃 定时 器 会 导 
致 数据 在 PDCP 层面 丢弃 ， 导 致 服务 器 窗口 产生 拥塞 。 

12) 查看 RLC 发 送 端 、 接 收 端 ARQ 的 最 大 重 传 次 数 ， 探 询 重 传 定时 器 、 重 排 定时 器 : 
当空 口 质量 不 好 时 ， 配 置 定时 器 不 合理 会 导致 数据 在 RLC 层面 丢弃 ， 导 致 服务 器 窗口 产生 
拥塞 。 

3. 空 口 问题 排查 

空 口 问题 排查 包括 告警 、 基 本 配置 参数 、 接 入 信 令 、 在 线 用 户 数 、 参 数 核查 、 空 口 信道 
质量 排查 。 

4. 检查 RSRP、SINR 等 参数 

峰值 测试 中 如 果 要 使 得 实际 峰值 通 近 理论 峰值 ， 要 保证 小 区 RSRP 在 -85 dBm 以 上 ， 
SINR26 以 上 。 

5. 检查 CQI 

CQI 主要 通过 SINR 上 映射， 这 里 具体 的 实现 方法 属于 终端 三 家 自 有 ，UE 上 报 的 CQI， 基 
站 通过 一 定 策略 修正 后 决定 了 下 行 调度 的 MCS。CAT3 的 终端 CQI 在 14，CAT4 会 到 15 在 极 
好 点 。 
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6. 检查 BLER 

当 速 率 低 时 首先 关注 BLER， 尤 其 是 残留 BLER。 由 于 FTP 是 双向 的 ， 因 此 上 下 行 BLER 
都 需要 关注 。 如 果 初 始 BLER 大 于 10% 或 者 有 残留 BLER， 需 重点 关注 。 

对 于 下 行 BLER ， 需 要 先 确 认 终端 侧 是 否 也 有 BLER。 如 果 终 端 侧 没有 BLER ， 则 可 能 是 
基站 ACK 译 码 错误 或 终端 没有 检 到 PDCCH， 首 先 检 查 测试 小 区 是 否 配 置 了 异 频 临 小 区 ， 如 
果 终 端 侧 的 BLER 与 基站 接近 (TDD 反馈 采用 bundling 模式 ,终端 侧 BLER 比 基 站 侧 低 一 些 
也 是 合理 的 ) ， 需 要 确认 是 否 空 口 环境 较 差 ， 查 看 终端 侧 的 SNR 和 RSRP， 好 点 SNR 应 大 于 
20; 也 可 尝试 基站 关闭 下 行 AMC， 固 定 MCS 为 较 低 等 级 ， 查 看 BLER 是 否 消除 ， 如 果 
BLER 随 MCS 的 降低 而 降低 ， 则 可 基本 确认 是 环境 问题 。 

如 果 BLER 与 MCS 无 关 需 查看 是 否 有 时 钟 相 关 告 警 ， 通 过 LMT 查看 RRU 底 噪 、 上 下 行 
增益 等 ， 需 提取 RRU 的 65 号 日 志 。 

对 于 上 行 BLER， 通 过 LMT 查询 上 行 IOT 信息 确认 是 否 有 干扰 ， 也 可 以 通过 关闭 上 行 
AMC, EE MCS 为 较 低 等 级 ， 查 看 BLER 是 否 消除 ， 如 果 BLER 随 MCS 降低 而 降低 ， 则 基 
本 确认 是 环境 问题 。 

7. CQI 与 MCS 

如 果 存 在 BLER， 则 CQI 修正 会 将 MCS 修 低 ， 需 要 先 解 决 BLER 因素 。 

如 果 没 有 BLER 但 MCS 较 低 ， 需 要 确认 MAC 测试 开关 中 的 AMC FRESI IF, EE 
限制 最 高 MCS 等 级 。 

如 果 开 关 设 置 无 异常 ， 需 要 确认 终端 反馈 的 CQI 是 否 正常 ， 通 过 基站 ATP 画图 “ 码 字 
0 CQI” 可 以 查看 。 如 果 CQI 值 较 低 ， 需 要 确认 终端 上 报 值 是 否 正常 ， 还 需 检 查 “ 信 道 质量 
指示 ”参数 中 “与 ACK 同时 上 报 指示 ”是 否 设 为 “支持 ”。 

LTE 终端 根据 ENB 的 下 行 CRS 信号 进行 测量 ， 通 过 PUCCH/PUSCH 反馈 到 ENB 侧 ; 
ENB 根据 CQI 的 上 报 数值 ， 判 断 下 一 次 调度 业务 使 用 的 调制 方式 以 及 MCS 等 级 ; 同时 ENB 
根据 终端 上 报 的 CQI 数值 ， 判 断 信道 质量 ， 确 定 终 端 工作 的 MIMO 模式 。 

8. MIMO 模式 

目前 外 场 一 般 使 用 的 天 线 模式 为 MIMO 的 模式 间 自 适应 ; 自 适 应 的 在 TM7 ( 单 流 波束 
WE) 和 TM3 ( 空 分 复 用 ) 之 间 切 换 ;， 而 切换 门限 取决 于 CQI、RI， 以 及 BLER WAR, W 
果 切 换 门限 设置 不 合理 ， 会 导致 单 双流 比例 异常 ， 最 终 影响 吞吐 速率 。 

9. PRB 调度 是 否 饱满 

TD -LTE 系统 采用 的 时 频 资源 的 特殊 结构 ， 决 定 了 在 相同 的 环境 下 (相同 的 调制 方式 。 
编码 速率 、MIMO 模式 ) ， 基 站 给 UE 分 配 更 多 的 PRB 资源 (LTE 系统 最 小 的 调度 资源 单 
位 ) ， 对 应 UE 更 大 的 吞吐 量 ; 而 在 空 口 无 线 环 境 良 好 (SINR, CQI, BLER, MCS 等 正常 ) 
的 情况 下 ， 如 果 UE 的 调度 不 饱满 ， 每 10 ms 帧 调度 仅 为 600 RB (20 MHz 带宽 ， 子 帧 配置 
Config! DSUUD 时 ，10 ms 满 调度 是 1200 RB) ， 速 率 也 会 异常 。 这 种 情况 可 以 在 基站 侧 对 下 
行 开启 BO， 检 查 调度 是 否 饱满 。 如 果 PHY 和 MAC 层 的 速率 正常 ,但 PDCP AM RLC 层 速 
率 异 常 且 比较 稳定 ， 说 明 空 口 正常 不 存在 问题 ， 问 题 一 般 出 现在 传输 。 


9. 5.3 ”传输 资源 不 足 的 速率 优化 案例 


在 W 单 站 验证 时 ， 发现 W 基站 在 该 站 下 路 段 上 SINR 较 好 的 情况 下 ， 否 吐 量 偏 低 ， 速 
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. 20 Mbit/s， 而 同样 的 RSRP 和 SINR 有 些 站 点 则 能 达到 45 Mbit/s, WEI 9-33 所 
， 在 该 站 点 的 近 点 路 段 上 ，RSRP 和 SINR 都 较为 理想 ，SINR 都 为 21dB 以 上 ， 但 下 载 速 
s: 20 Mbit/s 左右 。 
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图 9-33 W 站 单 站 验证 速率 差 





分 析 过 程 如 下 : 

发 现下 载 速率 低 的 问题 ， 网 优 工程 师 需 检查 空 口 信号 质量 、 调 度 是 否 饱 满 、 单 双流 、 调 
度 的 PDSCH MCS, WA log 具体 分 析 显 示 : 该 问题 区 域 覆 盖 较 好 ，RSRP 均 高 于 -75 dBm, 
SINR 达到 25 dB 以 上 ， 可 判断 空 口 信号 质量 不 存在 问题 

如 图 9-34 所 示 ，DCI 格式 窗口 中 , Æ thls 278 K (由 于 是 
2U2D 的 子 帧 配置 ， 调 度 次 数 最 大 为 600 次 ) ， 下 行 资源 调度 次 数 严重 不 饱满 ， 对 该 点 的 速 
率 带 来 较 大 影响 。 从 图 中 可 以 看 出 ，SINR 达到 20 dB 以 上 ， 天 线 模式 为 TM3 (中 间 黑 色 圈 
选 部 分 ) CRS 的 SINR 基本 反映 PDSCH 的 信道 情况 ， 说 明 测试 过 程 中 无 线 环境 较 好 且 采 用 
双流 模式 。 但 DCI 格式 中 format 2a 调度 278 次 ， 下 行 资 源 调度 严重 不 饱满 ， 下 载 速率 为 
20 Mbit/s 左右 ， 严 重 影响 了 下 载 速率 。 

如 图 9-35 所 示 ， 远 点 无 线 环境 较 差 ， 当 时 的 天 线 模 式 为 TM (中 间 黑 色 圈 选 部 分 ) ， 
DCI 格式 中 format 1 调度 591 次 ， 采 用 单 流 模式 ， 调 度 饱满 ; 下 载 速率 为 20 Mbit/s 左右 ， 和 
环境 相符 ; 

通过 近 点 和 远 点 测试 ， 终端 在 远 点 时 ， 无 线 环 境 较 差 ， 境 影 响 速 率 低 ， 调 度 饱 满 , 
但 是 在 近 点 时 ， s 调度 却 不 饱满 ， — 速率 ， 1 节 资 
源 受 限 。 

为 了 进一步 分 析 ， 在 基站 侧 进行 测试 ， 在 调度 变 的 饱满 情况 下 ， 物 理 层 和 MAC 层 速率 
能 达到 50 Mbit/s < 说 明 空 口 链 路 正常 ， 不 存在 问题 ; 但 同时 PDCP 层 和 
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RLC 层 速率 仅 为 20 Mbit/s 左右 ， 速 率 明 显 偏 低 ， 说 明 到 达 基 站 的 数据 量 受 限 ， 影 响 下 载 速 
率 ， 怀疑 是 基站 带宽 受 限 、 传 输 带 宽 不 足 和 核心 网 分 配 资源 不 足 。 进 一 步 核查 ， 发 现 基站 侧 
业务 面 带宽 配置 为 280 MHz， 完 全 能 满足 需求 。 而 基站 的 PTN 传输 只 配置 了 30MHz， 传 输 带 
宽 明 显 受 限 ， 进 行 传输 带宽 升级 后 ， 该 问题 解决 。 
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3 1 IS EPS detached SCell PCI 469 IPv4 Address DCI Format1b Count 0 
ea 197 197 | ARACCEEG SCell Name 文苑 路 试 扩 L-2 [Qos Class Ind DCI Formatic Count 0 
# am ,|| Oe search for suitable cell SCell Distance(km) 0269 Transmission Mde 3 > DCI Format1d Count 0 
Mo el camp on EARFCN DL 37900 RSRP DCI Format2 Count 
> BRRR Prach: uso! (RA Frequency DUM) — 2585.0 RSRQ 85 DCI Format2a Coun 
24 和 Prach Msg2 (RAR) Band 38 RSSI -54.0 DCI Format2b Count U 
72 D I | RRC setup success 0.0375 Bandwidth DL(M) 20.0 SINR 272 DCI Format3 Count 0 
se i0 ieg EPS attach successs 0.5025 eNb Tx Antenna Num 2 PRACH Power DCI Format3a Count 0 
es m2 182 EA mio Subframe Assign Type 1 PUSCHPower ME CCE Typel Count 0 
ABl ATE rren END zm: Special SubFrame Pa 7 PUCCH Power -25 CCE Type2 Count 104 
Ho =| (GUTI Group Code — 33409 (0x8281) SRS Power Ea CCE Type4 Count 30 
Se 189 189 | UEI Sienalings: UEI Sienalings GUTI MME Code 15 Power Headroom 10 CCE Type8 Count 208 
sP EN GUTI MTMSI C2700766 Pathloss 85 PDCCH CF11 0 
52 19 130 Time Message Title PDCCH CFC 400 
so aai 14:20:02.984 DecH_UL ULInformationTransfer PDCCH CFB 200 
ae 11 14:2003078 DCCH_DL $ UECapabiliyEnquiry 
Q iee o (14:20:03.078 DCCH_UL UECapabilityinformation | eo 
%2 æo a 14:20:03.171 DCCH_DL — + SecuriyModeCommand | am Rank! Indicator Count Ü 
4 200 20 a aan pocni E 文苑 路 试 扩 L2 0.269 37900 ”469 E -3 Rank2 Indicator Count 12 
39 205 205 E n s 
38 205 25 ||14:20:03.234 DCCH_UL RRCConnectionReconfigurationGompl | 2 FIWA] 9.263 ym 13 E 2 RAIKUSINE, 
34 2 26 (14:20:03.234 L3EPSMM — + Attach Accept Rank2 SINRI 18 
32 206 206 14:20:03.234 L3 EPS SM Rank2 SINR2 
z Ha be 14:20:03.234 (L3 EPS SM Activate Default EPS Bearer Context Ac. Wideband Code0 CQI 14 
e1420.03.234 Attach Complete Wideband Code1 CQI 
24 26 26 Wide PMI 
22 226 226 
20 22 228 ded Bale Ble lh B 1123.2 ALS. SLES 
18 222 232 21 1 1 
16 232 202 33 0% 0% 
"1 10 41 42 13 14 15 16 17 18 19 || @ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
12 238 238 ë 一 
10 247 247 18344.0 e 3 

. E Š 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Š 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
6 22 m PAME 199.3 20043.8 e Š 7 22 64 62 44 56 
4 22 2322 a 2% 8% 24 23 16 21 
s 3 An 30 31 QPSK 16QAM 64QAM 30 31 QPSK 16QAM 64QAM 

me 33.9% 661% 0.0% a 08% 00% 99.2% 

= 、 N y 
9-34 近 点 UE 对 应 DCI 格式 的 调度 次 数 
| MCC 460 RRC Status Connect a= 
s i a 5i MNC oo NAS Status PS Domain DCI Format) Count 
4 SM os a Info $ 
FEE Prach: Ms91 (RO Track Area Code 20977 (0x51F1) Roaming Status Reg Home PLMN |DCIFormatl Cou 
1 574 574 Prach: Msg2 (RAR SCell CelllD 84285954 (0x5061: | [APN cmnet.mnc000.me | DOIF omatia Counta. 
92 (RAR) 
Ao 2 Handover success 37900-126 -> 37900-469 SCell PCI 469 IPv4 Address DCI Format1b Count 0 
FEE Handover Latency Info SCell Name 文苑 路 试 扩 L-2 | Qos Class Ind DCI Formatlc Count 0 
K 581 591 EAIN Tangat PCI 128 SCell Distance(km) 0.394 Transmission Mo DCI Format1d Count 0 
» S g EARFCN DL 37900 RSRP DCI Format2 Count D 
m se2 sez ||Prach: Msg2 (RAR) 
m se $82 | Handover success 37900-469 -> 37900-126 Frequency DL(M) — 25850 RSRQ DCI Format2a Count 0 
54 s83 S83 ||Handover Laterncy Info Band 38 RSSI 0 DCI Format2b Count D 
k i [Handover start Target PCI: 469 Bandwidth DL(M) — 200 SINR 2 DCI Format3 Count O 
x sala Prach tan eNb Tx Antenna Num 2 PRACH Power DCI Format3a Count 0 
(Prach: Msg i ea 

s BERRE encover success PEETA Subframe Assign Type 1 PUSCH Power CCE Typel Count 0 
-E Special SubFrame Pa 7 PUCCH Power 9 CCE Type2 Count 97 
w 59 59 - GUTI Group Code 33409 (0x8281) SRS Power ES ccETypedcowmt 0 
8 ss S63 | UEl_Sienalings, UEl_Signalings GUTI MME Code 15 Power Headroom CCE Type8 Count 570 
ee | btn GUTI MTMSI C2700766 Pathloss Ms PDCCH CFH 0 
2 aa 49 Time Message Title < PDCCH CFI2 400 
o pa 13:47:05.206 DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration PDCCH CFB 200 
P E |13:47:05.296 |DCCH_UL RRCConnectionReconfigurationCompl 
网 P [13:47:16.093  DCCH_UL MeasurementReport Col Tol 
e sss ses 13:47:18.703 DCCH_UL | MeasurementReport EARFCN | PCI Rank1 Indicator Count 12 
w s se | 1344240703 DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration 37900 rt 0 
i ses se | 1344748796 DCCH_UL —  RRCConnectionReconfigurationCompl 上 号 7 
i se seg ||13:47:18.812 BCCH_BCH + MasterinformationBlock 
14 582 583 ||13:47:18.812 BCCH_SCH $ SysinfoType1 Rank2 SINR1 
i2 sea 502 4134724750 DCCH_DL $ RRCConnectionReconfiguration Rank2 SINR2 
Ao 5932 (13:47:24.750 DCCH_UL RRCConnectionReconfigurationCompl Wideband Code0 CQI 12 
B aa aa + RRCConnectionReconfiguration Wideband Code1 CAI 
ai Seg 1334849359 DCCH_UL RRCConnectionReconfigurationCompl = Wide PMI 
2 583 583 
w s s Dll Bo 1412 Seb TBA 
18 seo seo 20 1 
16 500 seo 27 0% 
"E AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19] 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2 sm sn REG 1902 20624 .0 n g 25 43 
l. MAC 2080 206240 ° ° 5.25 
9 s sn 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Š 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
6 ser ser PAYA 213.2 23044.0 3 rr 7 
4 S27 527 1% a 5 1 7 9%101% 0% 1% 
? h m 30 31 QPSK 16QAM 64QAM 30 31 QPSK 16QAM 64QAM 
o 52 527 16 

EAE 270% 73.0% 0.0% da 0.2% 0.0% 99.8% 

















9-35 远 点 UE 对 应 DCI 格式 的 调度 次 数 
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第 10 & TD-LTE 异 系 统 互 操作 


基于 分 组 域 全 IP 设 计 的 TD -LTE 网 络 主要 用 于 承载 数据 业务 ， 目 前 的 语音 解决 方案 主 
要 以 单 卡 双 待 、CSFB 语音 回落 方式 来 解决 。 在 TD -LTE 建设 初期 由 于 覆盖 不 足 ， 需 最 大 化 
地 利用 现 有 2G、3G 网 络 的 覆盖 和 网 络 质量 优势 ， 以 对 TD -LTE 网 络 进行 有 益 的 补充 。TD 
-LTE 异 系统 互 操作 根据 终端 状态 不 同 ， 分 为 空闲 态 互 操作 及 连接 态 互 操作 。 

目前 中 国 移动 集团 决策 的 2G、3G、46G 互 操作 策略 为 : 

空闲 态 文 持 3G 和 46G 双向 重 选 ，2G 和 49G 双向 小 区 重 选 ; 

数据 业务 连接 态 支 持 3G 和 46G 双向 重 定 向 (基于 R8 版 本 ) 4G 到 2G 重 定 向 ，2G 到 
4G 小 区 重 选 。 
































10.1 TD-LTE 52G, 3G 邻 区 原则 


10.1.1 TD-LTE 了 配置 2G、3G 邻 区 


异 系统 互 操 作 的 基础 是 2G、3G、4G 系统 互相 添加 邻 区 ， 为 快速 部 署 4G 和 3G/2G 互 操 
作 ， 初 期 系统 间 邻 区 配置 遵照 以 下 原则 。OMC 配置 3G/2G 信息 和 下 发 3G 测量 控制 消息 有 
如 下 2 种 方式 : 

1. 标准 实现 方式 

若 终端 在 4G 连接 态 仅 上 报 测 量 控制 消息 中 指定 的 3G 邻 区 ， 则 4G OMC 需 配 置 3G 频 点 
和 准确 的 扰 码 ， 空 口 测量 控制 消息 中 也 需 包含 3G 频 点 和 扰 码 ， 该 方式 为 标准 实现 方式 ， 所 
有 系统 厂商 和 终端 均 支 持 该 实现 方式 。4G 部 分 厂商 配置 2G 信息 时 ， 需 配置 2G 频 点 和 色 
码 。 该 种 配置 方式 复杂 且 配 置 后 维护 和 优化 工作 量 较 大 ，4GC 配置 3G/2G 信息 ， 需 参考 邻 区 
配置 方案 。 原 则 如 下 : 

1) 室外 4G 单 层 覆 盖 时 (只 有 了 或 D 频段 覆盖 区 域 ) ， 该 频 点 小 区 需 配 置 完整 3GZ2GC 
小 区 信息 。 

4G 与 3G 共 站 ， 与 2G 共 站 : 4G 继承 3G 所 有 邻 区 关系 ; 为 进一步 优化 邻 区 数 ，49G 优 
先 配 置 与 其 共 站 3G 和 26G 小 区 ， 及 与 该 3GZ2G 小 区 切换 较 多 的 3G/2G 邻 区 ; 

4G 与 3G 共 站 , 与 26 不 共 站 : 同上 ; 

4G 与 2G 共 站 ,与 3G 不 共 站 : 4G 继承 2G 所 有 邻 区 关系 ; 

新 建 4G 站 点 : 优先 添加 第 一 圈 3G 和 2G 邻 区 。 

2) 室外 4G ZEAMI (MA F XA D 频段 覆盖 区 域 ) ， 仅 低 优 先 级 4G 频 点 小 区 配置 
完整 3G/2G 小 区 信息 ， 配 置 原则 同 1) ; (4G 不 同 频 点 优先 级 建议 方案 : 室内 频 点 优先 级 高 
于 室外 频 点 优先 级 ， 室 外 多 频段 分 层 覆 盖 时 ， 不 同 频段 采用 不 同 优先 级 ) 。 

3) 4G 室 分 站 点 参考 3G/2G 室 分 系统 邻 区 关系 配置 室外 3GZ2G 邻 区 ， 不 配置 3GZ26G 室 
分 小 区 。 
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2. 简单 配置 方式 

若 终端 在 4G 连接 态 可 基于 测控 消息 中 的 3G 频 点 上 报 3G 邻 区 测量 报告 ， 则 4G OMC 仅 
配置 3G 频 点 ， 不 配 扰 码 ， 空 口 测量 控制 消息 和 广播 消息 仅 下 发 3G 频 点 即 可 ， 不 发 扰 码 ， 
除 部 分 系统 厂商 外 ， 均 明确 可 以 支持 此 实现 方式 ,但 终端 支持 情况 待 验证 。4G 部 分 厂商 配 
置 2G 信息 时 可 仪 配 频 点 ,不 配色 码 。 该 种 方式 仅 配 置 3G/2G 频 点 ， 配 置 简单 ，4G 配置 
3G/2G 信息 ， 原 则 如 下 : 

1) 室外 4G 单 层 覆盖 时 (只 有 下 或 D 频段 覆盖 区 域 ) ， 该 频 点 小 区 仅 需 配置 当前 覆盖 
区 域 下 的 3G/2G 频 点 。 

2) 室外 4G EZERT (WA F A D 频段 覆盖 区 域 ) ， 仅 低 优先 级 4G 频 点 小 区 配置 
当前 覆盖 区 域 下 的 3GZ2G 频 点 ; (4G 不 同 频 点 优先 级 建议 方案 : 室内 频 点 优先 级 高 于 室外 
频 点 优先 级 ， 室 外 多 频段 分 层 覆 盖 时 ， 不 同 频段 采用 不 同 优先 级 ) 。 

3) 4G 室 分 站 点 参考 3G 室 分 系统 邻 区 配置 室外 3GZ2G 频 点 ,不 配置 3G/2G 室 分 频 点 。 

从 中 国 移动 GSM 与 TD - SCDMA 异 系统 互 操作 的 优化 经 验 来 看 ， 在 TD - LTE 网 络 初期 
部 署 阶段 ， 考 虑 到 网 络 支 持 情 况 及 与 终端 的 兼容 性 ， 建 议 按照 标准 实现 方式 来 进行 配置 。 


10.1.2 2G、3G 配置 TD -LTE 邻 区 


2G/3G OMC 配置 4G 信息 ， 从 目前 支持 情况 来 看 ， 各 3G 系统 厂商 设备 都 需要 配置 4G 
频 点 和 PCI， 部 分 2G 设备 厂商 必须 配置 4G 频 点 和 PCI。 从 网 络 优化 的 角度 来 看 ， 为 2GZ3G 
添加 4G 邻 区 完整 的 小 区 信息 ， 包 括 频 点 与 PCI， 这 样 做 有 利于 后 期 的 小 区 信息 的 更 新 ， 可 
保证 在 小 区 信息 发 生变 更 时 ， 网 优 工程 师 可 以 快速 发 现 ， 准 确 地 进行 更 新 调整 。 

2G/3G 配置 4G 信息 ， 原 则 如 下 : 

(1) 3G 配置 4G 信息 

3G 室 分 系统 小 区 配置 与 其 共 室 分 4G 小 区 、 周 围 室 外 一 圈 4G 小 区 为 邻 区 。 

3G 室外 小 区 配置 原则 为 3G 与 4G 邻 区 互 配 ，3G 小 区 需 再 添加 室外 4G 多 层 覆 盖 时 的 高 
优先 级 频 点 邻 区 。 

(2) 2G 配置 4G 信息 

4G ARTIG 无 覆盖 区 域 : 配置 4G 邻 区 ， 配 置 原则 同 3G 配置 4G 邻 区 原则 ; 

4G ARTIC Tg Ck. 不 配置 4G 邻 区 ， 多 模 终 端 通过 36G 桥接 返回 4G 网 络 。 





















































10.2 TD-LTE 52G, 3G 空闲 态 重 选 


10.2.1 TD -LTE 空闲 态 重 选 原则 


终端 在 空闲 态 下 的 互 操作 方案 为 小 区 重 选 ， 当 终端 处 于 空闲 态 时 ， 需 要 持续 检测 服务 小 

区 和 邻 小 区 的 信号 质量 ， 以 便 在 满足 重 选 条 件 时 ， 驻 留 在 优先 级 更 高 或 者 信道 质量 更 好 的 小 
区 。 整 个 测量 及 重 选 判决 过 程 都 是 由 终端 发 起 和 执行 的 ， 不 需要 网 络 侧 控制 。 

实现 TD - LTE 与 GSM/TD -SCDMA 系统 之 间 的 双向 小 区 重 选 ， 如 图 10-1 所 示 ， 无 线 

网 络 需 要 系统 消息 支持 相关 异 系 统 邻 小 区 数据 的 配置 及 下 发 ， 同 时 为 了 支持 LTE 多 模 终 端 

接 入 ，3G 核心 网 中 与 LTE 有 互 操作 关系 的 SGSN 需 进 行 软件 升级 改造 ， 以 支持 与 LTE 网 络 
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的 P-GW 融合 ， 以 及 分 别 与 MME、HLR/HSS 间 的 Gn, Gr 接口 。 











Operator's IP Services 
(e.g. IMS, PSS etc.) 
图 10-1 TD-LTE 空闲 态 与 2G、3G 重 选 


UE 通过 读 取 系统 广播 消息 ， 获 知 系统 间 的 邻 小 区 及 重 选 的 相关 参数 信息 。LTE 系统 引 
入 优先 级 后 ， 要 求 为 不 同系 统 邻 区 配置 不 同 优先 级 ， 针 对 高 优先 级 邻 区 和 低 优先 级 邻 区 分 别 
采用 不 同 的 处 理 机 制 ， 从 而 使 终端 尽量 接 入 高 优先 级 系统 小 区 驻 留 ， 避 免 接 入 低 优 先 级 系 
统 。 异 系统 小 区 重 选 主 要 包括 三 个 步骤 : 测量 启动 、 重 选 判决 和 重 选 执 行 ，UE 根据 基于 优 
先 级 的 测量 启动 及 重 选 判决 准则 ， 发 起 并 执行 异 系统 小 区 重 选 。 各 系统 重 选 执 行 过 程 基 本 类 
似 ， 主 要 包括 与 目标 小 区 同步 、 读 蜡 系统 小 区 广播 消息 、 在 目标 网 络 进行 位 置 登 记 等 过 程 。 
从 开始 重 选 执行 过 程 起 ， 至 终端 在 目标 网 络 完成 位 置 登记 前 ， 用 户 均 处 于 不 可 及 状态 ， 无 法 
进行 任何 主 被 叫 业 务 。 测 量 启动 和 重 选 判 决 过程 ， 因 不 同系 统 使 用 的 判决 门限 等 参数 以 及 具 
体 细节 存在 差异 ， 下 面 将 分 别 介绍 TD-LTE, GSM/TD - SCDMA 系统 空闲 态 小 区 重 选 的 测 
量 局 动 、 重 选 判决 准则 。 


10.2.2 TD-LTE In| 2G. 3G 重 选 


LTE 系统 中 引入 绝对 频 点 优先 级 的 概念 ，LTE 5 26/36 的 频 点 优先 级 需 设 置 为 不 同 ， 
LTE 不 同 频 点 之 间 可 以 设置 为 相同 或 者 不 同 的 优先 级 。LTE 系统 内 异 频 点 启 测 及 判决 门限 与 
异 系 统 间 的 参数 是 相同 的 。 具 体 原 理 如 下 : 

1. 启动 异 系统 测量 

E LTE 异 频频 点 或 异 系 统 频 点 优先 级 高 于 服务 小 区 ， 则 立即 启动 异 频 或 异 系统 测量 。 

# LTE 异 频 频 点 优先 级 低 于 或 等 于 服务 小 区 ， 或 异 系统 频 点 优先 级 低 于 服务 小 区 ， 服 
务 小 区 在 满足 启动 异 频 或 异 系统 测量 门限 时 启动 测量 ， 即 服务 小 区 Sper 三 Snuseuup 或 者 
Ska 所 SoonmrasenorQo。 其 中 : 

Sua =0O -0 ia — max (Pix -PPowerClass，0)，0O., 为 服务 小 区 当前 测量 的 
言 号 强度 (RSRP) PPowerClass 为 UE 的 最 大 发 射 功率 ，Ow 和 Piwax 是 LTE SIB1 中 广播 
的 参数 ， 见 表 10-1。 

S. = Oane 0wwawis，Qiwwe 为 服务 小 区 当前 测量 的 信号 质量 ( RSRQ) Q... Ë LTE 
SIB1 中 广播 的 参数 。 
通常 情况 下 ，LTE 频 点 的 优先 级 高 于 2G/3G 频 点 优先 级 ， 当 服务 小 区 当前 信号 强度 
Queue S QT ai, + Smuaseueip 或 者 信号 质量 Q niire < Q aualmin +Š nonIntraSearchQ 时 ， 启动 低 优先 级 异 
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系统 测量 ， 也 即 启动 低 优先 级 异 系统 测量 的 门限 等 于 (Qos + Snorase) PR (Quain 
+Suussueao)。LTE 不 同 频 点 之 间 的 优先 级 可 能 相同 也 可 能 不 同 ， 当 异 频 点 优先 级 低 于 或 
等 于 服务 小 区 优先 级 时 ， 局 动 异 频 点 测量 门限 和 启动 异 系统 测量 门限 相同 。 





表 10-1 LTE 到 异 频 / 异 系统 重 选 启动 测量 参数 说 明 






















































































Z 数 LTE 消息 位 置 会 X 取 值 范围 (IE Value) 
有 务 小 区 最 低 接收 电 平 ， 用 来 控制 EE -UTRA 
ERN SIBI kG Ad x 本 INTEGER ( -70，…，-22 
Qa 小 区 选择 的 难 易 程度 ) 
R 务 小 区 最 低 接 收 信号 质量 ， 用 来 控制 上 - 
SIB1 z INTEGER ( -34, =, -3 
Q iiin S UTRA 小 区 选择 的 难 易 程 度 ( ; z ) 
Pemax SIB1 UE 允许 使 用 的 最 大 发 射 功 率 INTEGER ( -30，…，33) 
本 服务 小 区 Si 参数 小 于 等 于 Showmuaseuehp 
S nonIntraSearchP SIB3 时 ， 启 动 异 频 或 异 系统 邻 区 测量 ， 该 值 越 高 越 | INTEGER (0, =, 31) 
容易 启 测 
本 服务 小 区 Su 参数 小 于 等 于 Smnuaseurco 时 ， 
SonIntrasearehQ SIB3 启动 异 频 或 异 系统 邻 区 测量 ， 该 值 越 高 越 容易 INTEGER (0, .…, 31) 
E š 
[E] 测 














2. 重 选 判决 

重 选 判决 前 ，UE 至 少 在 LTE 当前 服务 小 区 驻 留 1s 以 上 。 如 果 LTE SIB3 中 提供 了 
threshServingLowQ， 则 异 频 或 异 系统 重 选 判决 时 ，LTE 重 选 判决 门限 使 用 参考 信号 质量 
(RSRQ) 的 测量 结果 ， 否 则 使 用 参考 信号 强度 (RSRP) 的 测量 结果 。 

(1) 使 用 参考 信号 强度 (RSRP) 测量 结果 时 

1) 若 测量 到 高 优先 级 异 频 或 异 系统 小 区 (TD - SCDMA 系统) 。 

异 频 : 邻 区 在 一 定 持续 时 间 TreselectionEUTRA 内 都 满足 S, > ThreshX，HighP， 则 重 选 
至 高 优先 级 异 频 邻 区 。 其 中 ，ThreshX，HighP 在 LTE SIB5 中 定义 。 

异 系统 : TD - SCDMA 邻 区 信号 强度 在 持续 时 间 TreselectionUTRA 内 都 满足 Srxlev > 
ThreshX，HighP， 则 重 选 至 高 优先 级 异 系统 邻 区 。 其 中 ，ThreshX，HighP 在 LTE SIB6 中 
定义 。 

2) 大 测量 到 低 优先 级 异 频 或 异 系统 小 区 (TD-SCDMA 系统 ) 。 

异 频 : 在 TieselectionEUTRA 内 ， 本 服务 小 区 S 参数 满足 S... < ThreshServing，LowP， 且 
低 优 先 级 异 频 邻 区 S 参数 满足 S... > ThreshX，LowP ， 则 重 选 至 低 优先 级 LTE 异 频 邻 区 。 其 
中 ， ThreshServing, LowP 在 SIB3 中 定义 ，ThreshX，LowP 在 LTE SIB5 中 定义 。 

异 系统 : 在 TreselectionUTRA 内 ， 本 服务 小 区 S 参数 满足 Sus < ThreshServing, LowP, 
且 低 优先 级 异 频 小 区 S 参数 满足 Su. > ThreshX，LowP， 则 重 选 至 低 优先 级 TD - SCDMA 小 
区 。 其 中 ， ThreshServing 、LowP 在 SIB3 中 定义 , ThreshX, LowP 在 LTE STB6 中 定义 。 

3) 测量 到 同 优先 级 异 频 小 区 。 

小 区 重 选 判决 准则 采用 R 准则 (与 同 频 小 区 重 选 准 则 相同 ): R, = Q.eas, n - Qoffset， 
R= 0,s，s + QHyst ， 即 比较 服务 小 区 和 同 频 点 邻 区 的 尺 值 ， 如 果 在 一 段 时 间 内 (Treselec- 
tionEUTRA) 邻 区 R 值 高 于 服务 小 区 ， 则 重 选 到 邻 多 。 其 中 Q... n 为 邻 区 的 RSRP 测量 结 
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果 ，Qoffset 为 频率 和 小 区 个 性 化 偏 置 ，0,., ，s 是 服务 小 区 的 RSRP 测量 值 。 

其 中 : 

寞 频 Sisley = revmeas 一 Q.ae ia — max (Pmax — PPowerClass, 0), Quwiemens 是 异 频 邻 区 RSRP 
WEHR, Quemis Peuax Æ LTE SIB5 中 定义 ，PPowerClass 为 UE 在 LTE 的 最 大 发 射 功率 。 

异 系统 Su = Qusa -Qun -Max (PMAXUTRA - PPowerClass，0) ， 则 重 选 到 高 优先 
级 异 系统 邻 区 。 其 中 Qusa A TD - SCDM 邻 区 RSCP WER, Quenin PMAXUTRA 在 
LTE SIB6 中 定义 ，PPowerClass 为 UE 在 TD -SCDMA 的 最 大 发 射 功率 。 

(2) 使 用 参考 信号 质量 (RSRQ) 测量 结果 时 

1) 若 测 量 到 高 优先 级 异 频 邻 区 或 异 系统 小 区 (TD -SCDMA 系统 ) 。 

高 优先 级 异 频 邻 区 在 一 定 持续 时 间 TreselectionEUTRA 内 都 满足 S... > ThreshX, HighQ, 
则 重 选 至 高 优先 级 异 频 邻 区 。 其 中 Su = Quanes - Quamm，Q@uames 是 异 频 邻 区 RSRQ 测量 结 
R, ThreshX, HighQ, QuaI fE LTE SIB5 中 定义 ; 

高 优先 级 异 系统 邻 区 (TD - SCDMA 系统 ) 在 一 定 持续 时 间 TreselectionUTRA 内 都 满足 
Sus > ThreshX，HighQ ， 则 重 选 至 高 优先 级 异 系统 邻 区 。 

2) 若 异 频 点 优先 级 低 于 服务 小 区 ， 或 异 系统 频 点 优先 级 低 于 服务 小 区 。 

在 TreselectionEUTRA 内 ， 本 服务 小 区 当前 信号 强度 Sua < ThreshServing, LowQ, 且 低 优 
先 级 异 频 小 区 信号 质量 满足 S,,, > ThreshX, LowQ ， 则 重 选 接 人 低 优 先 级 LTE 异 频 小 区 。 

在 Treselection UTRA 内 ， 本 服务 小 区 当前 信和 号 强度 Sua < ThreshServing, LowQ, H jÉ £ 
统 小 区 信号 强度 S... > ThreshX ,LowP， 则 重 选 接 入 低 优先 级 TD - SCDMA 小 区 。 

3) 若 异 频 点 优先 级 等 于 服务 小 区 优先 级 ， 小 区 重 选 判决 准则 采用 R 准则 ， 与 参考 
RSRQ 测量 结果 时 的 判决 准则 一 致 。 

上 述 服 务 小 区 S .或 Sa 的 计算 方法 涉及 参数 ， 参 见 启动 测量 部 分 见 表 10-1; 涉及 计 
算 LTE 异 频 Srxlev 和 Su 的 参数 ， 见 SIB5 中 广播 消息 ,涉及 计算 TD - SCDMA 异 系 统 Sie 
的 参数 ， 见 SIB6 中 广播 消息 。 如 果 测 量 过 程 中 ， 有 多 个 邻 区 满足 重 选 条 件 ， 则 选择 优先 级 
较 高 且 S 参数 最 大 的 小 区 接 入 。 重 选 判 决 参数 说 明 见 表 10-2。 











表 10-2 LTE 到 异 频 / 异 系 统 重 选 判 决 参数 说 明 























5 X% LTE 消息 位 置 =. X 取 值 范围 (IE Value) 
已 区 > H ZJ y 该 "a ` 
cellReselectionPriority SIB3 Prt 人 
判决 重 选 到 低 优先 级 异 频 / 异 系统 小 区 时 ， 本 
Threshserying, Low SIB3 服务 小 区 S 参数 需 小 于 等 于 Threshscws sp INTEGER (0 ,…,31) 






































如 果 广 播 消 息 中 提供 了 该 值 ， 判 决 重 选 到 低 
Threshserving, Low Q SIB3 优先 级 异 系统 小 区 时 ， 本 服务 小 区 S 参数 需 小 INTECER(0 ,…,31) 
于 等 于 Threshsewing LowQ 


Wp mn 




















3G 系统 优先 级 描述 ， 该 值 越 低 ， 优 先 级 越 




















cellReselectionPriority SIB6 氏 ， 每 个 频 点 都 可 设置 频率 优先 级 INTEGER (0,:…,7) 
asap, Spe 判决 重 选 到 低 优先 级 UTRA 小 区 时 ，UTRA 小 Te 
reshy LowP Š 区 S 参数 需 大 于 Threshy, Lp SER(0,---,31) 
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( 续 ) 











































































































































































































5 数 LTE 消息 位 置 &@ Xx 取 值 范围 (IE Value) 
判决 重 选 到 高 优先 级 UTRA 小 区 时 ，UTRA 小 
Threshy, (rap SIB6 a 人 INTECER(0 ,…,31 
EST a Hiph 区 S 参数 需 大 于 Threshy, nisp (0,-.,31) 
UTRA 邻 区 重 选 需要 的 最 小 接收 电 平 ， 用 于 
Qi SIB6 ¿munaa s INTEGER( -60,---, — 13) 
p_MaxUTRA SIB6 UTRA UE 允许 使 用 的 最 大 发 射 功率 INTEGER( -50,…,33) 
. UTRA 邻 区 重 选 所 需要 满足 的 时 间 迟 滞 ， 用 
Treselectionum SIB6 于 < I INTECER(0 ,…,7 
来 控制 UTRA 小 区 重 选 的 难 易 程度 ( ) 
LTE 异 频 点 系统 优先 级 描述 ， 该 值 越 低 ， 优 
cellReselectionPriority SIB5 panj j A e E 优 | INTEGER(O,--,7) 
RIA DW A HIA Z 
LTE 异 频 邻 区 重 选 需要 的 最 FÆ 
Qiwi SIB5 T a o DERRE A mcn =y) 
LTE 异 频 邻 区 重 选 需要 的 最 小 接收 电 平 ， 用 
Q galniin SIB5 于 计算 LTE 异 频 邻 区 的 S 参数 INTEGER( -34，… -3) 
判决 重 选 到 低 优先 级 异 频 小 区 时 ， 蜡 频 小 区 
reshx Lowp SIBS S 参数 需 大 于 Threshy, Lowp INTEGER (0,.… ,31) 
判决 重 选 到 低 优先 级 异 频 小 区 时 ， 蜡 频 小 区 
Threshy, pimp SIB5 sr A i INTEGER (0 ,.… ,31 
Teshx, HighP S 参数 需 大 于 Threshy, Bar (0, » ) 
判决 重 选 到 低 优先 级 异 频 小 区 时 ， 蜡 频 小 区 
Thresh “w ; ; g 
hreshy, LowQ SIB5 S 参数 需 大 于 Threshx Lo INTEGER(0 ,…,31) 
判决 重 选 到 低 优先 级 异 频 小 区 时 ， 蜡 频 小 区 
Threshy Hi _ — f x wi 
hreshy Higo SIB5 S 参数 需 大 于 Threshx usa INTEGER(0 ,…,31) 
p_Max SIB5 EUTRAN UE 允许 使 用 的 最 大 发 射 功率 INTEGER( -30,…,33) 











通常 情况 下 ，LTE 频 点 优先 级 高 于 TD - SCDMA 优先 级 ， 当 有 LTE 信号 时 ， 优 先进 行 系 
统 内 同 频 / 异 频 重 选 ， 只 有 当 所 有 LTE 频 点 的 信号 低 于 一 定 程度 时 ， 才 重 选 到 低 优先 级 TD 
-SCDMA 邻 区 。 即 异 系统 频 点 优先 级 较 低 时 ，TreselectionUTRA 时 间 内 ，TD - SCDMA 3 £ 
统 频 点 优先 级 较 低 时 ， 在 当 本 服务 小 区 信号 质量 Q Waimeas < ThreshServing, LowQ 3 或 信号 强度 
rerne < (Qiwwwis + ThreshServing，LowP) ， 且 邻 区 信号 强度 0。 > 0O .+ThreshX，LowP 
时 ， 进 行 异 系统 小 区 重 选 。 也 即 ， 异 系统 频 点 优先 级 较 低 时 ， 异 系统 重 选 的 本 服务 小 区 门限 
F (Qaimin + ThreshServing, LowQ) IÈ (Quwi + ThreshServing, LowP)， 异 系统 邻 区 门限 为 
(Qaimin + ThreshX ,LowP)。 但 需 注 意 ， 当 同时 存在 低 优 先 级 异 频 和 异 系统 邻 多 时 ， 异 频 和 

异 系统 的 启 测 门限 、 重 选 判决 的 本 服务 小 区 门限 都 是 相同 的 ， 因 此 在 参数 设置 时 ， 需 同时 考 
不 异 频 和 异 系 统 。 

由 重 选 判 决 原则 可 知 ， 当 LTE 广播 消息 中 提供 了 de 参数 ， 则 LTE 的 判 
决 门限 取决 于 RSRQ 的 测量 结果 。 考 虑 到 目前 终端 测量 RSRQ 的 准确 性 还 有 待 提高 ，LTE 网 
络 中 不 建议 配置 threshServingLowQ 参数 。 
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3. 重 选 流程 


UE 进行 4G 到 3G 重 选 判决 后 ， 执 行 重 选 流程 。 如 图 10-2 所 示 ，UE 在 目标 小 区 完成 驻 


留 后 发 起 的 路 由 区 更 新 信 令 流程 。 


二 和 nF 1 
[ 0.UE changes to! 


1 UTRAN ! 













10b. RAU Accept 


lla. RAU Complete 


la. RAU Request 


3c. Authentication/Security 







1b. RAU Request 


2a. SGSN Context Request 


—— l 


2b. SGSN Context Response 


[l 


GnGp Serving PDN 


3a. Authentication Informat 


ion Request 


3b. Authentication Information Acknowledge 


HSS 





SN Context A knowedge 
— TT 


5a. Update PDP Context Request 









-| 


5b. Update PDP Context Response 


6. Update Location 


8a. Insert Subscriber Data 


8b. Insert Subscriber Data Ack 


9. Update Location Ack 


7a. Cancel Location 


aga. sa. >] 


7b. Cancel Location ACK 





10a. RAU Accept 














11b.RAU Complete 








12a. Delete Session Request 


12b. Delete Session Response 











图 10-2 TD-LTE I 2G. 3G 重 选 流程 








具体 步骤 说 明 如 下 : 

1) UE 发 送 RAU Request 消息 给 GnGp SGSN， 发 起 RAU 流程 。 

2) GnGp SGSN 发 送 SGSN Context Request 消息 给 老 的 MME; 老 的 MME 返回 SGSN Con- 
text Response 消息 ， 携 带 MM 和 PDP EFX, MME 启动 一 个 定时 器 。 

3) GnGp SGSN 向 HSS/HLR 发 送 Authentication Info rmation Request (IMSI) 消息 ; HSS/ 
HLR 响应 Authentication Info rmation Ack nowledge 消息 ， 携 带 GPRS 安全 向 量 ; 同时 GnGp 
SGSN 向 UE 发 送 鉴 权 和 加 密 请 求 Authentication and Ciphering Request; UE 将 返回 Authentica- 
tion and Ciphering Response ( RES) 到 SGSN, 

4) GnGp SGSN 发 送 SGSN Context Acknowledge 消息 给 MME。 

5) GnGp SGSN 向 PDN GW 发 送 Update PDP Context Request 消息 ， 更 新 TEID 和 SGSN 的 
IP 地址 ; PDN GW 返回 Update PDP Context Response 消息 ， 更 新 成 功 。 

6) GnGp SGSN 向 HSSZHLR 发 送 Update Location 消息 更 新 位 置 。 

7) 如 果 存 在 Old SGSN 的 信息 ， 则 HSSAHLR 向 Old SGSN 发 送 Cancel Location， 并 能 收 
到 Old SGSN 的 Cancel Location ACK (IMSI) 消息 。 

8) HSS/HLR 发 送 Insert Subsciber Data 消息 给 GnGp SGSN， 搬 入 签约 数据 ，GnGp SGSN 
返回 Insert Subsciber Data Ack 消息 确认 插入 签约 数据 。 

9) HSS/HLR 响应 Update Location Ack (IMSI) 消息 。 

10) GnGp SGSN 发 送 RAU Accept 响应 UE， 并 分 配 一 个 新 的 PTMSI。 

11) UE 响应 RAU Complete 消息 。 

12) MME 在 第 2 步 启 动 的 定时 需 超 时 之 后 向 Serving GW 发 送 Delete Session Request 消息 

删除 承载 上 下 文 ; Serving GW 返回 Delete Session Response 消息 ， 删 除 承 载 成 功 。 

以 上 流程 详细 描述 可 参考 3GPP 23.401 “D3. 5 Routing Area Update”。 





10.2.3 2G、3G 向 TD -LTE 重 选 


1. 异 系统 测量 启动 

Æ TD -SCDMA 服务 小 区 优先 级 低 于 LTE 异 系统 邻 区 ， 则 立即 启动 测量 ; 若 TD - SCD- 
MA 服务 小 区 高 于 LTE 异 系统 邻 区 ， 则 服务 小 区 在 满足 Ssovoca S Sisa H, UE 启动 
对 低 优 先 级 异 系统 小 区 的 测量 。 

HP, Spevseringcen = Ones — On -max(UE_TXPWR_MAX_RACH - P_MAX, 0), 
Qu .为 本 服务 小 区 当前 测量 的 信号 强度 (TD -SCDMA RSCP) P_MAX 为 UE 的 最 大 发 射 
功率 ， 见 表 10-3, 

表 10-3 TD -SCDMA 启动 低 优先 级 LTE 异 系统 的 测量 参数 说 明 

































































参 数 3G 消息 位 置 £ X 取 值 范围 (IE Value) 
本 服务 小 区 最 低 接收 电 平 ， 用 来 控制 眉 
O iein SIB3 L UTRA 小 区 选择 的 难 易 程度 INTEGER( -58,…, -13) 
UE_TXPWR_MAX_RACH SIB3 UE 允许 使 用 的 最 大 发 射 功 率 INTEGER( -50,…,33) 
本 服务 小 区 S 参数 小 于 等 于 
aa SIB19 时 ， 启 动 异 系统 邻 区 测量 ， 该 e. 高 5 越 容 INTEGER (0,.… ,31) 
易 启 测 
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当 本 服务 小 区 当前 信号 强度 Q a S Qan + Sysiowwwcwemt 上 时， 启动 低 优 先 级 异 系统 测量 
也 即 启动 低 优先 级 异 系统 测量 的 门限 等 于 Qs + Sasa o IH3B he 500 F, LTE 优先 级 比 
TD - SCDMA 优先 级 高 ， 因 此 如 果 有 LTE 邻 区 ，TD - SCDMA 都 会 启动 对 LTE 邻 区 的 测量 。 

2. 重 选 判决 

当 TD -SCDMA 系统 广播 消息 SIB19 中 未 提供 Threshx、high2 或 Threshx，low2 H$, 
TD -SCDMA 重 选 到 TD -LTE 的 TD - LTE 异 系统 判决 门限 参考 RSRP 的 测量 结果 ， 当 
SIB19 中 Threshx，high2 和 Threshx, low2 都 提供 时 ，TD -LTE 的 判决 门限 参考 RSRQ 的 测 
量 结 

(1) TD -LTE 判决 门限 参考 RSRP 测量 结果 时 

若 测量 到 高 优先 级 TD -LTE 邻 区 在 Treselection 内 持续 满足 Sevnonservingcel » % > Threshx, 
high， 则 重 选 到 高 优先 级 TD -LTE 邻 区 ; 

# TD -SCDMA 服务 小 区 信号 强度 在 Treselection 内 持续 满足 Sovservingcell < Threshserving, 
low， 并 且 低 优先 级 TD - LTE 异 系统 邻 区 信号 强度 持续 满足 Sowmonseringcal» X > Threshx , low, 
则 重 选 至 低 优先 级 异 系统 小 区 。 

其 中 ， SevnonservingCell ,X= Qasa — Oremingvres — max (PEMAX =P, 0), Qevmeas 为 邻 区 > 
HY 前 测量 的 信号 强度 ，P 为 UE 的 最 大 发 射 功率 ，0。 um 和 Penat TD -SCDMA SIB19 
中 广播 的 参数 。 

(2) TD - LTE 判决 门限 参考 RSRQ 测量 结果 时 

若 测量 到 高 优先 级 TD -LTE 邻 区 在 Treselection 内 持续 满足 Smwswscal，x > Threshx， 
high2 ， 则 重 选 到 高 优先 级 TD -LTE 邻 区 ; 

# TD -SCDMA 服务 小 区 在 Treselection 内 持续 满足 Sovservinecal < Threshserving, low, JË 
且 低 优先 级 TD - LTE 异 系统 邻 区 信和 号 强度 持续 满足 S gualnonServingcen > % > Threshx, low2, 则 重 

选 至 低 优先 级 异 系统 小 区 

其 中 ， S qualnonServingC el X = Q aieas 一 Q qualmineUTRA ， ZX 其 中 Q almas 为 TD - LTE 邻 区 x 的 RSRQ 
测 量 结果 ， Q atminEUTRA 是 TD -SCDMA SIB19 中 广播 的 参数 ， 见 表 10-4。 
通常 情况 下 ， 在 Treselection 时 间 内 ， 异 系统 频 点 优先 级 较 高 时 ， 令 区 信号 强度 
Oowmeas > QevninEurRA + Threshx, high 或 信号 质量 Q qualmeas > Q gaminEUTRA + Threshx, high2 时 ， 
进行 异 系统 小 区 重 选 ; 异 系统 频 点 优先 级 较 低 时 ， 在 当 本 服务 小 区 信和 号 强度 Q emes < 
Own +Threshserving，low， 且 邻 区 信号 强度 Q aaa > Opurns + Threshx, low 或 信号 质 
量 Q umens > Qouamineurra + Threshx, low2 时 ， 进 行 异 系统 小 区 重 选 。 也 即 ， 异 系统 频 点 优先 
级 较 高 时 ， 异 系统 邻 区 门限 为 (Oaaaumna + Threshx, high) 或 ( Q amingurRA + Threshx, 
high2) ; 异 系 统 频 点 优先 级 较 低 时 ， 异 系统 重 选 的 本 服务 小 区 门限 为 《0,4 + Thresh- 
serving，low) ， 异 系统 邻 区 门限 为 (Our +Threshx, low) 或 ( Q aminEeurRA + Threshx , 
low2 ) 。 














表 10-4 TD -SCDMA 到 异 系统 重 选 判决 参数 说 明 


























5 % 3G 消息 位 置 & x 取 值 范围 〈 严 Value) 
本 服务 小 区 最 低 接收 电 平 ， 用 来 控制 民 
Qasin SIB3 L UTRA 小 区 选择 的 难 易 程度 INTEGER( -58,.…, -13) 
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( 续 ) 





























































































































参 数 3G 消息 位 置 £ 义 取 值 范围 (IE Value) 
EUTRA 邻 区 重 选 所 需要 满足 的 时 间 迟 
. Wr, ZAM 3G 到 2G 重 选 的 时 间 人 迟滞 
Treselection SIB3 同一 参数 ， 用 来 控制 EUTRA 小 区 重 选 的 难 INTEGER(0,.…,31) 
易 程 度 
判决 重 选 到 低 优先 又 时 所 
Thresh oring, ion SIB19 To — 优先 级 EUTRA 小 区 时 所 用 INTEGER(0,---,31) 
判决 重 选 到 高 优先 级 EUTRA 小 区 时 所 用 
Thresh, high SIB19 的 参数 (RSRP) INTEGER (0,… ,31) 
判决 重 选 到 高 优先 级 EUTRA 小 区 时 所 用 
Thresh, nigh SIB19 的 参数 (RSRO) INTECER(0 ,…,31) 
判决 重 选 到 低 优 先 级 EUTRA 小 区 时 所 用 
Thresh ` nh 2 六 、 pgi 
resh, ow SIB19 的 参数 (RSRP) INTEGER (0 ) 
I 判决 重 选 到 低 优先 级 EUTRA 小 区 时 所 用 
Thresh, low SIB19 的 参数 (RSRO) INTEGER (0,.… ,31) 
EUTRA 邻 区 重 选 需要 的 最 小 接收 电 平 ， 
(levminEUTRA SIB19 于 计算 EUTRA 邻 区 的 5. 参数 INTEGER( —70,.…, -22) 
EUTRA 邻 区 重 选 需要 的 最 小 接收 质量 ， 
Q gualminEUTRA SIB19 于 计算 EUTRA 邻 区 的 Su 参数 INTEGER( -34，…… -3) 
本 区 频率 优先 乡 三 大 优先 
UTRA priority SIB19 。 区 频率 优先 级 ， 取 值 越 大 优先 INTEGER (0,,……,7) 
[可 
频率 优先 多 工大 优先 多 
E — UTRA priority SIB19 . 频率 优先 级 ， 取 值 越 大 优先 级 INTEGER(0 ,,…,7) 
E | 本 











3. 重 选 流程 
进行 3G 到 46G 重 选 判决 后 ， 执 行 TAU 流程 。 如 图 10-3 所 示 ， 终 端 在 目标 小 区 完 

成 驻 留 Me A TAU 信 令 流程 。 

具体 步骤 说 明 如 下 : 

1) UE 发 送 TAU Request 消息 给 eNodeB ， 发 起 TAU 流程 ; eNodeB 从 RRC 参数 中 得 到 
MME 的 信息 ， 把 TAU Request 消息 发 给 相应 的 MME, 

2) MME 发 送 SGSN Context Request 消息 给 GnGp SGSN; GnGp SGSN 返回 SGSN Context 
Response 消息 ， 携 带 MM 和 PDP 上 下 文 ， 并 启动 一 个 定时 需 。 

3) MME 和 HSS/HLR 以 及 UE 之 间 完 成 鉴 权 过 程 。 

4) MME 发 送 SGSN Context Acknowledge 消息 给 GnGp SGSN, 

5) MME 从 SGSN 得 到 PDP 信息 和 QOS 信息， 转换 为 bearer 上 下 文 和 EPC 的 QOS, 4n 
果 MME 判断 可 以 建立 承载 ， 则 MME 向 选择 好 的 Serving GW 发 送 Create Session Request 消 
息 ， 携 带 MME 的 地 址 和 TEID 等 信息 。 

6) Serving GW (SGW) 创建 上 下 文 ， 并 向 PDN GW 发 送 Modify Bearer Request 消息 ， 更 
新 RAT 等 信息 ; 如 果 动 态 部 署 了 PCC，PDN GW 与 PCRF 之 间 完 成 IPCAN Session Modifica- 
tion 流程 ， 通 知 RAT 的 改变 ; PDN GW F] SGW 返回 Modify Bearer Response 消息 。 

7) SGW 向 MME 发 送 Create Session Response 消息 ， 更 新 上 下 文 。 
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GnGp Serving PDN 


| 0. UE changes to F 


I 
R EUTRAN S-i 


la. TAU Request 





la. TAU Request 
2a. SGSN Context Request 

2b. SGSN Context Response 
3a. Authentication Information Request 


3b. Authentication Information Acknowledge 





3c. Authentication / Security 
| 


4. SGSN Context Acknowledee 





5. Create Session Request 
> 


6a. Modify Bearer Request 
— o e OM oa ——h. 
6b. PCEF Initiated IP-CAN 


Session Modification 
— — — — 





6c. Modify Bearer Response 
pa 


7. Create Session Response 








8. Update Location Request 


9a. Cancel Location 
















9b. Cancel Location Ack 





10. Cancel Location 





lla. Iu Release Command 
Et 






12. Cancel Location Ack 


13. Update Location Ack 





14a. TAU Accept 


14b. TAU Accept 
— 


15a. TAU Complete 


15b. TAU Complete 


























图 10-3 TD-SCDMA 向 TD -LTE 重 选 流程 


8) MME 向 HSS/HLR 发 送 Update Location Request 消息 更 新 位 置 。 


216 


9) 如 果 存 在 Old MME, W| HSS/HLR 向 Old MME 发 送 Cancel Location; old MME 删除 上 
下 文 消息 ， 并 返回 Cancel Location ACK 消息 。 

10) HSS 向 老 的 SGSN 发 送 Cancel Location (IMSI, Cancellation Type) 消息 。 

11) (UE 处 于 PMM CONNECTED 状态 ，SGSN 向 RNC 发 起 Tu release Command 消息 ， 释 
放 Iu 连接 ; RNC 返回 Pu release Complete 消息 ，Iu 连接 释放 成 功 ) 。 

12) 第 2 步 中 的 定时 器 已 经 超时 ， 则 Old SGSN 删除 MM 上 下 文 ; SGSN 向 HSS/HLR 响 
应 Update Location Ack 消息 。 

13) HSS 向 MME 发 送 Update Location ACK 消息 。 

14) MME 向 UE 发 送 TAU Accept 消息 ， 并 分 配 GUTI 

15) UE 响应 TAU Complete 消息 

以 上 流程 详细 描述 可 参考 3GPP 23.401 “D3.6 Gn/Gp SGSN to MME Tracking Area Up- 
date”; 


10.3 TD-LTE 52G, 3G 连接 态 重 定向 


10.3.1 TD -LTE 连接 态 重 定向 原则 


终端 在 数据 业务 连接 态 下 的 3G 与 4G 互 操作 方案 采用 的 是 RRC 重 定向 。 当 终端 处 于 数 
据 业务 连接 态 时 ， 收 到 网 络 下 发 的 异 系统 测量 控制 消息 后 启动 异 系统 测量 ; 满足 一 定 条 件 时 
上 报 测量 报告 ， 网 络 侧 下 发 重 定 向 消息 后 ， 终 端 执 行 重 定向 流程 。 重 定向 过 程 中 异 系统 测量 
的 启动 和 重 定向 的 判决 均 由 网 络 控制 。 

网 络 发 起 的 重 定向 消息 仅 包含 目标 小 区 频 点 ， 如 果 终 端 在 目标 频 点 找 不 到 合适 的 小 区 ， 
返回 原 系统 或 者 在 指定 的 RAT 上 搜索 其 他 频 点 接 入 。 重 定向 消息 下 发 的 邻 区 频 点 信息 可 由 
网 络 根据 测量 上 报 结果 选择 ， 也 可 由 网 络 直接 配置 ,根据 UE 测量 上 报 配 置 邻 区 频 点 方案 ， 
E i ora 5 > 

由 于 TD -LTE 网 络 能 提供 较 高 的 业务 速率 体验 ， 因 此 数据 业务 应 尽 可 能 由 TD -LTE 网 
络 承载 。 当 TD -LTE 系统 内 无 合适 的 同 频 或 异 频 邻 区 ， 
定向 到 TD - SCDMA 网 络 。TD -LTE 到 TD -SCDMA 的 重 定向 分 为 基于 测量 的 重 定向 和 育 重 
定向 两 种 ， 其 中 育 重 定向 主要 用 于 终端 不 支持 4G 连接 态 测量 3G 的 情况 ， 也 可 用 于 终端 来 
不 及 上 报 异 系统 测量 结果 的 快 衰 场景 。TD -SCDMA 到 TD — LTE 的 重 定向 主要 采用 基于 测量 
的 重 定向 ， 考 虑 到 TD -SCDMA AHAT LIE 覆盖 ， 对 于 TD -SCDMA 到 LTE 的 育 重 定向 
功能 ， 暂 未 要 求 设备 进行 相关 功能 的 开发 。 


10.3.2 TD -LTE 到 TD -SCDMA 重 定向 


1. 重 定向 原理 
Re 
端 在 4G 网 络 进 入 数据 业务 连接 态 后 ， 网 络 首先 下 发 LTE 系统 内 同 频 和 异 频 测量 控制 
eoo on 网 络 下 发 异 系统 测量 控制 消息 (Bl =k B2 事 

件 ) 以 及 盲 重 定向 的 A2 测量 控制 消息 ， 终 端 收 到 测量 控制 消息 后 启动 异 系统 测量 。 















































p 
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(2) 重 定向 判决 

多 模 终 端 未 能 满足 系统 内 切换 条 件 ， 且 上 报 了 B1 或 B2 事件 测量 报告 ，eNodeB 根据 测 
量 报告 中 TD - SCDMA 频 点 信息 下 发 重 定向 命令 。 在 以 下 两 种 情况 下 ，eNodeB 随机 选择 邻 
区 频 点 下 发 育 重 定向 命令 。 

终端 不 支持 异 系统 测量 ,但 上 报 了 盲 重 定向 的 A2 事件 测量 报告 ; 

终端 支持 异 系 统 测量 ,未 上 报 B1 或 B2 事件 测量 报告 , 但 上 报 了 盲 重 定向 的 A2 事件 测 
量 报 告 。 


满足 A2/B1/B2 测量 事件 上 报 的 条 件 为 : 持续 迟滞 时 间 (TimeToTriger) ， 服 务 小 区 、 邻 

































































区 测量 值 满足 一 定 门限 。 不 同 测量 事件 的 具体 描述 见 表 10-5。 
表 10-5 LTE 系统 测量 事件 
事件 事件 描述 进入 条 件 离开 条 件 
A2 服务 小 区 测量 值 低 于 门限 M. + Hys < Thresh M, — Hys > Thresh 
B1 异 系统 邻 区 测量 值 高 于 门限 M. + Om — Hys > Thresh M, - Hys > Thresh 
服务 小 区 测量 值 低 于 门限 1, M, + Hys < Threshl H M, + M, - Hys > Threshl 或 M, + 
Ba 且 异 系统 邻 区 测量 值 高 于 门限 2 | O, - Hys > Thresh2 Of + Hys < Thresh2 

















M.. M, 为 服务 小 区 测量 值 ，1W1, 为 邻 区 测量 值 ; 测量 值 可 以 是 RSRP 或 RSRQ ， 目 前 主 
要 使 用 RSRP， 单 位 : dBm; 五 ,为 事件 迟滞 (dB); Thresh 为 事件 门限 (单位 同 M); O, E 
邻 区 的 频率 偏 置 (dB ) ， 一 般 为 0。 

其 中 ，A2 事件 触发 的 测量 控制 消息 如 图 10-4 所 示 。 





g- ReportConfigToAddMod 
i i- reportConfigId: 2 
i reportConfig 
i Š- reportConfigEUTRA 
= triggerType 
: -event 
i B- eventId 
i 日 -eventA2 
i $- a2-Threshold 
i :threshold-RSRP: 45 
i hysteresis: 2 
i i... timeToTrigger: (11) ms640 
~ triggerQuantity: (0) rsrp 
= reportQuantity: (1) both 
Ë - maxReportCells: 4 
z -reportInterval: (2) ms480 
i- reportAmount: (7) infinity 


图 10-4 A2 事件 触发 测量 控制 消息 


A2. B1, B2 测量 事件 分 别 有 对 应 的 迟滞 时 间 ; 以 上 参数 在 测量 控制 消息 (RRC Con- 
nection Reconfiguration 中 的 reportConfigToAddModList) 中 下 发 。 

终端 收 到 重 定 向 命令 后 ， 执 行 重 定向 流程 。 需 要 注意 的 是 ，eNodeB Releasel0 之 前 的 版 
本 在 重 定向 命令 中 最 多 下 发 1 个 TD - SCDMA 频 点 ，Releasel10 及 之 后 的 版 本 可 在 重 定向 命 
令 中 下 发 6 个 TD -SCDMA 频 点 。 

A2 测量 控制 消息 中 的 参数 见 表 10-6。 
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表 10-6 A2 测量 控制 消息 中 各 值 取 值 范围 及 含义 


参数 含义 





取 值 范围 (IE Value) 


实际 取 值 (Actual Value) 





a2_Threshold 


对 应 A2 事件 中 的 Thresh。 门 





RSRQ) 。 如 果 是 threshold_RSRP, IN- 


choice (threshold_RSRP, threshold _ 


threshold _ RSRP: IE 
value — 140 dBm 
























































限 可 选择 RSRP zk RSRQ TEGER (0，…，97) ， 如 果 是 thresh- threshold_RSRQ, (IE 
old_RSRQ, INTEGER (0，…，34) value ~ 40) /2 dB 
Hysteresis [Ra ur INTEGER (0，…，30) IE value * 0.5 dB 
s s4! s64 s Z 
t e 128 i 0 | ps a) ARA Ores mA 
TimeToTrigger Wir AE s n S SS 2 表示 40 ms， 其 他 依 此 
ms320, ms480 ， ms512 ， ms640, 类 推 
ms1024 ，ms1280 ，ms2560 ，ms5120 } G 
表明 测试 报告 是 按照 RSRP 0: 表示 只 
triggerQuantity 还 是 按 RSRQ 触发 ,一 般 与 22_ ENUMERATED |rsrp, rsrq} 1 ` 表示 SE 
Threshold 选择 的 类 型 一 致 Í A 
指示 测量 报告 中 包含 的 测量 0: 表示 sameAsTrigger 
量 ,， 前 者 指示 仅 包含 trigger Quantity 
re i ; 二 Er sameAsTrigge ity ，both z = 
reportQuantiy — Quantity 中 指示 的 测量 量 ， 后 者 | | sameAsTnggerQuantity, both) l: 表示 RSRP 和 
表示 上 报 RSRP 和 RSRQ RSRQ 
该 值 表示 测量 上 报 消息 中 包 
maxReportCells 含 的 最 大 小 区 个 数 INTEGER (1，…，8) IE Value 
{ msl120 ，ms240 ，ms480 ，ms640 ， 
R mR I reportAmount 大 于 1 HJ, 该 值 ms1024, ms2048, ms5120, ms10240, ms120 指 120ms, minl 
Pon Tena | 表示 2 次 测量 上 报 的 时 间 间 隔 “| minl, min6, min12, min30, min60, 指 1 min， 其 他 类 推 
spare3 spare2, sparel } 
3 z 3 1 指 1 次 , 2 %2% 
A = 欠 测 量 | ENUMERATED [rl, 2, 4 P ERD ; 
P 该 值 表 示 需 要 上 报 几 次 测量 UMER Irl, 2, 4, 1:8, | 4 他 类 推 ，infinity 指 一 


其 中 ，B2 事件 触发 的 测量 控制 消息 





结果 


r16, 132, 164, infinity} 





如 图 10-5 所 示 。 














直上 报 








I TIC: -| ši 


-ReportConfigToAddMod 
reportConfigid: 9 


È- MeasObjectToAddMod 



















S-reportConfig measObjectId: 3 
-reportConfigInterRAT -measObject 
E- triggerType [ E measObjectUTRA 
Ë event carrierFreq: 10055 
-eventld offsetFreq: 0 
白 -eventB2 -cellsToAddModList 
白 -b2-Threshold1 白 -celsToAddModListUTRA-TDD 
threshold-RSRP: 0 白 -CalsToaddModUTRA-TDD 
日 -b2-Threshold2 cellndex: 1 
日-b2-Threshold2UTRA physCelid: 9 
utra-RSCP: 0 E- MeasObjectToAddMod 
hysteresis: 2 measObjectid: 4 
timeToTrigger: (11) ms640 E- measObject 
maxReportCelss: 4 日 -measObjectUTRA 
reportinterval: (2) ms480 carrierFreq: 10055 
reportAmount: (7) infinity offsetFreq: 0 











EJ-ReportConfigToAddMod 
reportConfigld: 10 


5- cellsToAddModlist 
Š- cællsToAddModlistUTRA-TDD 


S- reportConfig 日 -CelsToAddModUTRA-TDD 
白 -reportConfigInterRAT celindex: 1 
È- triggerType physCeltd: 9 
-event 
-eventId 
白 -eventB2 
白 -b2-Threshold1 
threshold-RSRP: 0 
白 -b2-Threshold2 
白 .b2-Threshold2UTRA 
utra-RSCP: 0 
hysteresis: 2 


timeToTrigger: (11) ms640 
maxReportCels: 4 


reportInterval: (2) ms480 
reportAmount: (7) infinity 

















IR) 











10-5 B2 事件 触发 测量 控制 消息 
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B2 事件 触发 的 测量 控制 消息 相关 参数 见 表 10-7。 
表 10-7 B2 测量 控制 消息 中 各 值 取 值 范围 及 含义 


çp 
洋 











取 值 范围 (IE Value) 





实际 取 值 





b2_Threshold1 


对 应 B2 事件 中 的 
Thresh1 。 门 限 可 选择 
RSRP 或 RSRQ 








choice ( threshold _ RSRP, threshold _ 
RSRQ) 。 如 果 是 threshold _RSRP, INTE- 
GER (0，…，97)， 如 果 是 threshold _ 
RSRQ, INTEGER (0, =, 34) 








threshold _RSRP; IE value 
-140 dBm 

threshold _RSRQ: (IE val- 
ue -40) ⁄2 dB 





b2_Threshold2 


对 应 B2 事件 中 的 
Thresh2 。 针 对 TD - SC- 
DMA 的 测量 ， 该 值 选 
择 b2_Threshold2UTRA 





choice {b2_Threshold2 UTRA Threshold- 
UTRA, b2_Threshold2 GERAN ThresholdG- 
ERAN, b2 _ Threshold? CDMA2000 Thresh- 
oldCDM A2000} 。 

b2_Threshold2 UTRA, ThresholdUTRA = 
choice {utra _RSCP INTEGER ( -5, +, 


utra — RSCP: 取 值 为 IE 
value — 115 dBm (针对 
UTRA) 

utra — EeN0; 取 值 为 (IE 
value -49) /2 dB (针对 CD- 






































91), utra — EcNO INTEGER (0, 1…, | MA2000) 
49) } 
hysteresis [JIR R Yr INTEGER (0, =, 30) IE value * 0.5 dB 
{ ms0, ms40, ms64, ms80, ms100, 
N " s128, ms160, ms256, ms320, ms480 
imeToTrigge 迟滞 时 站 a ; ; i ”| Eva 
G Oe Beer Eli ms512, ms640, ms1024, ms1280, Wn 
ms2560 ，ms5120 | 
该 值 表 示 测 量 上 报 消 
maxReportCells | 息 中 包含 的 最 大 小 区 INTEGER (1，…，8) IE Value 
个 数 
当 ii RF | ms120, ms240 ， ms480, ms640, 
B PE i PER 次 测 ms1024 ， ms2048, ms5120, ms10240 ， ms120 指 120ms, minl 指 
PpO ee ea d 3 minl, min6, minl2, min30 ， min60,， 1 min, 其 他 取 值 依 此 类 推 
= i spare3 , spare2 , sparel | 
š == 1 指 1 X, 2 Jë 2 W; 
该 值 表示 需要 上 报 几 |rl, 2, 4, 8, r16, 132, 164, infini- | ,.) 7 So 指 s: 
reportAmount 次 测量 疆 l 其 他 类 推 ， infinity 指 一 直 
次 测量 结果 ly; 
上 报 
对 应 B2 事件 中 ofn, 
offsetFreq 该 值 默认 是 0， 为 频率 INTEGER ( -15, =, 15) 单位 dB 





个 性 化 参数 


2. 重 定向 流程 
终端 在 LTE 网 络 下 进行 数据 传输 ， 上 报 TD - SCDMA 邻 区 测量 报告 后 ， 由 eNodeB 进行 
重 定 向 判决 ， 并 下 发 重 定 向 消息 ， 终 端 执 行 LTE 到 TD -SCDMA 重 定向 流程 。 图 10-6 是 
LTE 到 TD -SCDMA 重 定向 信 令 流程 。 
具体 步骤 说 明 如 下 : 
1) eNodeB 给 UE 下 发 测量 控制 ， 即 RRC Connection Reconfiguration 消息 (携带 异 系 统 测 


量 事 件 的 配置 )。 














2) 当 测 量 的 信号 质量 满足 异 系统 事件 门限 时 ，UE 向 eNodeB 发 送 异 系统 测量 报告 。 
3) eNodeB 进行 重 定向 判决 并 向 UE 发 送 携带 重 定向 信息 的 RRC connection Release 


消息 。 


4) 第 4 步 到 第 16 步 与 LIE 到 TD -SCDMA 重 选 流程 相同 。 
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Serving 


Data transfer 
| —<— 
















1.RRC Connection Reconfiguration 
(Meas Config) 
一 


2.Measurement Report 


1! Redirect to EUTRAN | 1 


1 determinedby NW ! 
和 ] 
3.RRC Connection Release 
(RediretedCarrierInfo) 
<—— — U 




















.|S1-AP: S1 Release 












18. Service request 





19a. RAB Assignment Request 


19b. RAB Assignment Response 






20a. Update PDP Context Request 






20b. Update PDP Context Response 




















KI 10-6 LTE #J TD -SCDMA 重 定向 信 令 流程 图 


5) MME 向 eNodeB 发 送 UE Context Release Command 消息 ， 释 放 S1 连接 ，eNodeB 返回 
UE Context Release Complete, S1 连接 释放 成 功 。 

6) 路 由 更 新 结束 后 ，UE 向 GnGp SGSN 发 起 Service Request 消息 。 

7) GnGp SGSN 向 RNC 发 起 RAB Assignment Request 消息 ; RNC 返回 RAB Assignment 
Response 消息 : 包括 RNC 与 UE 之 间 建 立 的 无 线 承 载 。 

8) RAB 建立 以 后 ，GnGp SGSN 向 PGW/GGSN 发 起 Update PDP Context Request; PGW/ 
GGSN 回复 Update PDP Context Response ， 更 新 SGSN 的 地 址 和 TEID 信息 ; 重新 建立 数据 传 
输 隧道 。 

10.3.3 TD -SCDMA 到 TD — LTE 重 定向 


启动 异 系统 测量 
二 TD -SCDMA 网 络 进入 数据 业务 连接 态 后 ， 网 络 给 多 模 终 端 下 发 3C 或 3A 异 系 
统 测量 控制 消息 。 终 端 收 到 异 系统 测量 控制 消息 后 ， SARRAN IE, 
2. 重 定向 判决 
多 模 终端 上 报 了 LTE 的 3A 或 3C 测量 报告 ，RNC 根据 测量 报告 中 LTE 频 点 信息 下 发 重 
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定向 命令 ， 即 RRC Connection Release 消息 中 携带 Redirection Info 字段 。RNC 下 发 的 重 定向 
人 


命令 中 最 多 可 携带 8 个 频 点 。 终端 收 到 重 定向 命令 后 ， 执 行 重 定向 流程 。 
满足 3AZ3C 测量 事件 上 报 的 条 件 为 : 持续 TimeToTriger， 服 务 小 区 、 邻 区 测量 值 满足 一 
定 门限 。 不 同 测量 事件 的 具体 描述 见 表 10-8, 








表 10-8 TD-SCDMA 系统 测量 事件 















































事件 事件 描述 进入 条 件 离开 条 件 
系统 频 点 的 信号 H ; 
3A eoo n PR Qusea S Tusea - H,,/2 H. Momerar + Qusa > Tusea + H,,/2 IÈ Monarar + 
点 信号 O P 高 高 于 门 限 > k: i ClOoneRAr 2 Towenar 再 H,,/2 CIOOnerRAT < T'onerRAT E H,,/2 
3C 异 系统 频 点 信号 高 于 Momnerar + ClOomerrar Z Toner + Momerar + CIOowenAT S Tomerar 一 
门限 H,./2 H,.2 











Qusa s Mousanr 分 别 为 本 系统 和 蜡 系统 测量 值 (dBm); ; Tua, Tonnar TILAR R REME 


系统 绝对 值 门限 (dBm); CIO Y Ar 为 异 系统 小 区 偏 置 ; Has H,.. 及 .分别 为 2D、 3A、 3C 
事件 迟 沛 (dB ) 。 


3A、3C 测量 事件 分 别 有 对 应 的 迟 淖 时 间 (TimeToTriger); 以 上 参数 在 测量 控制 Meas- 
urement Control 消息 中 下 发 。3A 测量 事件 信 令 解析 如 图 10-7 所 示 。 





测量 频 点 信息 


测量 量 


要 求 上 报 的 测量 量 


事件 触发 门限 





日 Er 
withinActSetOrVetualActSet-InterRATcels: (2) e3 


Ë) measurementReportngMode 
图 10-7 3A 事件 触发 的 测量 控制 消息 
3A 事件 中 的 异 系 统 门 限 及 各 参数 取 值 范围 见 表 10-9。 
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表 10-9 3A 测量 事件 中 各 参数 含义 及 取 值 范 围 取 








£ # 参数 含义 取 值 范围 (IE Value) 实际 取 值 
UTRA 本 系统 上 , X 
thresholdOwnSystem 2 ç ba — SIHR, 对 INTEGER ( -115, =, 0) IE value dBm 
ZST Use 





LTE 异 系统 门限 。 可 以 








是 RSRP 门限 ， 也 可 以 是 A INTEGER L SMa ii RSRP: (IE value -25 ) dB 
hresholdOtherSystem | RSRQ 门限 ， 由 参数 mea- | s S E 
Tahu a ote 9 m° | RSRQ: INTEGER ( - 39，…,| RSRQ; TE value/2 dB 

surementQuantity 决定 Æo 对 6 

应 公式 中 的 Tana k 

门限 迟滞 ， 对 应 公式 中 
hysteresis WH ni; LA INTEGER (0, =, 15) IE value/2 dB 
3a 
{tu0, ttt10, ttt20, 040, ttt60, _ 
ttt80 o T a on 0: 0 表示 0ms 

Ns Tager FERH » » » » . = š 
timeToTrigger EHTIEJ iR Yr M200, W240, 320, t640. 1: ttt10 表示 10 ms 


ttt1280, ttt2560, ttt5000 | 





其 他 取 值 依 此 类 推 





measurementQuantity 


E - UTRAN 异 系 统 测量 
E, 决定 由 RSRP 还 是 
RSRQ 测量 结果 判断 异 系 
统 门 限 满足 条 件 





{rrsp，rsrd | 


0: 根据 RSRP 判断 门限 满足 
条 件 
1: 根据 RSRQ 判断 门限 满足 
条 件 








reportingQuantity 








报 结果 





该 值 指 示 测 量 上 
中 所 包含 的 测量 量 





3. 重 定向 流程 


终端 在 TD -SCDMA po 行 数据 传输 ， 上 报 LTE 邻 区 测量 报告 后 


向 判决 ， 并 下 发 重 定向 消息 ， 终 端 执行 TD -SCDMA 到 LTE 重 定向 流程 TD -SCDMA 


LTE 重 定向 信 令 流程 如 图 10-8 所 示 。 
具体 步骤 说 明 如 下 . 


1) RNC 给 UE 下 发 Measurement Control 消息 











measurementQuantity, both } 


(携带 蜡 





0: 上 报 measurementQuantity 
所 指示 的 测量 量 
1: 上 报 RSRP 和 RSRQ 


， 由 网 络 进行 


系统 测量 事件 的 配置 ) 。 


2) 当 测 量 的 信号 质量 满足 异 系统 事件 门限 时 ，UE 向 RNC 发 送 异 系统 Measurement Re- 


port 消息 。 


3) RNC 进行 重 定向 判决 并 向 UE 发 送 携带 重 定向 信息 的 RRC Connection Release 消息 。 


4) 第 4 步 到 第 19 步 与 3G 到 49G 重 选 


先 流程 相同 。 


5) UE 向 MME 发 起 业务 请 求 Service Request 消息 。 
6) MME 向 eNodeB 发 起 Initial Context Setup 消息 ; 用 于 建立 无 线 连接 和 SI 连接 。 
7) eNodeB 向 UE 发 送 RAB Bearer Estabilishment 消息 ， 和 UE 之 间 建 立 无 线 承 载 。 
8) UE 发 送 上 行 数据 。 
9) eNodeB 向 MME 回复 Initial Context Setup Complete 消息 ， 携 带 eNodeB 地 址 。 





10) MME 向 Serving GW 发 起 Modify Bearer Request (包含 eNodeB HHE) ; 


PDN GW 发 送 Modify Bearer Request 消息 ， 更 新 RAT 等 信息 。 
11) 如 果 动 态 部 署 了 PCC，PDN GW 与 PCRF 之 间 完 成 IPCAN Session Modification 流程 ， 


Serving GW 向 
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k= 


Measurement Control 


N 


Measurement Report 


5 
| Redirect to EUTRAN ! 


I determined by NW | 


3. RRC Connection Release 
(Redirection info) 





GnGp Serving 








Step 4 to step 19 of 3G to 4G reselection procedure 


PDN 








20a. Service request 


22. RAB Bearer Establishment 


— 


20b. Service request 


21. Initial Context Setup 





23. uplink data 








通知 RAT 的 改变 。 


24. Initial Context Setup Complete 


25a. Modify Bearer Request 





27b. Modify Bearer Response 


[æ 














图 10-8 3G #J4G 重 定向 信 令 流程 


25b. Modify Bearer Request 


27a. Modify Bearer Response 


26. PCEF Initiated 
IP-can Session Modification 





12) PDN GW 向 Serving GW 返回 Modify Bearer Response 消息 ; SGW 向 MME 回复 Modify 


Bearer Response 消息 。 


224 


10.4 2G. 3G. 4G 互 操作 实地 测试 


测试 目的 是 验证 TD — LTE, TDS - CDMA 与 GSM 网 络 互 操作 功能 及 性 能 ， 主 要 包括 3G、 
4G 的 空闲 态 双 向 重 选 ，3G、46G 网 络 的 业务 态 双向 重 定向 ，2G、46G 的 双向 空闲 态 重 选 ， 
2G, 4G 的 业务 态 双向 重 定向 (业务 态 GSM 回 选 LTE) 以 及 CSFB 和 终端 自主 的 FR , 

分 别 选取 2G、3G、46G 的 室 分 ， 宏 站 小 区 ， 其 中 TD -LTE 各 选用 玉 、D 频段 ，TD - SC- 
DMA HI F. A 频段 ，GSM 选用 900 MHz、1800 MHz 频段 。 


10.4.1 TD -LTE 空闲 态 重 选 出 测试 


测试 场景 下 参数 设置 满足 LTE 和 TDS 双向 频 选 要 求 ， 终 端 在 LTE 小 区 开机 附着 并 保持 
正常 驻 留 ， 统 计 手 机 侧 信号 由 LTE 变 为 TDS 的 时 间 和 成 功 次 数 。 
1. LTE 空闲 态 重 选 至 TD -SCDMA 
终端 在 空闲 态 从 LTE 侧 成 功 重 选 到 TDS 侧 信 令 为 : RRC 请 求 原 因为 异 系统 接 人 ， 即 : 
interRAT - Celheselection ， 如 图 10-9 所 示 。 








Prim Source Destination 
RRC_UL_INFO_TRANSF ERRC 
RRC_MEAS_RPRT ERRC 
RRC_MEAS_RPRT ERRC a 
RRC_CONN_RECFG ERRC PA Message Browser - MsgExplain 
RRC_CONN_RECFG_CMP ERRC 

w plan-Identity 
RRC_CONN_REL ERRC v aos 
RRC_MASTER_INFO_BLOCK ERRC Digit:Ox4 (QO 
RRC_SIB_TYPE1 Dicit 06 ©) 


Digit:0x0 0) 
RRC_MasterInformationBlock vane 
RRC_sysInfoTypeS81 
RRC_MasterInformationBlock 
RRC_MasterInformationBlock 
RRC_MasterlnformationBlock 
RRC_MasterlnformationBlock 
RRC_MasterinformationBiock 
RRC_MasterinformationBiock 
RRC_MasterinformationBlock 
RRC_MasterInformationBlock 
RRC_strusysinfoType3 


Digit:0x0 ©) 
Digit:0x0 和 ) 


222222222223 
EAEAN ü a 








RRC_strusysinfoType1 GU_RESE 00000000h (08 39 08 C2 93 82 46 00W 
RRC_strusysinfoType5 GU_RESE a 

RRC_strusysinfoType11 Gu_RESE LTE 空闲 态 重 选 到 TDS 
RRC_strusysinfoType2 GU_RESE 

RRC_strusysinfoType7 GU _ RESEN < m 
RRC_strusysinfoType19 GU_RESE 

RRC_rrcConnectionRequest GU_RESE 

RRC_rrcConnectionSetup GU_RESE 


图 10-9 空闲 态 LTE 重 选 至 TD -SCDMA 





2. LTE 空闲 态 重 选 到 GSM 

测试 场景 下 参数 设置 满足 LTE 和 GSM 双向 频 选 要 求 ， 终 端 在 LTE 小 区 正常 驻 留 后 ， 读 
取 系统 消息 ， 在 SIB7 消息 中 读 取 2G 小 区 频 点 ， 满 足 重 选 判决 条 件 后 ，UE 重 选 至 GSM, H 
图 10-10 所 示 。UE 从 TD -LTE 重 选 至 2G 小 区 ， 发 起 位 置 区 更 新 LAU、 路 由 区 更 新 RAU, 
驻 留 在 2G 小 区 。 
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Message Filter | 


iMessage Detai 





EJ Message Detail 
F) SystemInformation 
GB- criticalExtensions 
E- SystemInformation_r8_IEs 
B sib_TypekndInfo 
G- sib_TypeåndInfo[0] 
E- CHOICE 
© sib6 
T_Reselection = 2 
i- sib_ITypeAndlIntoll] 
E- CHOICE 
B- sibT 
T_Reselection = 2 
E- CarrierFregsInfoListGERAN 
E- CarrierFreqsInfoListGERAN 
器 :CarrierFreqsInfoGERAH 
回 . carrierFreqs 
ARFCN_ValueGERAN = 32 
BandIndicatorGERAN = 0 (dcs1800) 
E- followingARFCNs 
B- ExplicitListOfARFCNs 
© Expli ci tListOfARFCNs [0] 
ARFCH_ValueGERAN = 32 
G- ExplicitListOfARFCNs[1] 
ARFCN_ValueGERAN = 42 
©- Exp1icitListOfARFCNs[2] 
ARFCH ValueGERAN = 44 
CellReselectionPriority = 4 
ncec_Permitted = DxFF 
q RxLevMin = 3 
threshX-Hizgh 
threshX-Low = 





5 








图 10-10 TD -LTE 小 区 SIB7 携带 2G 小 区 频 点 


10.4.2 TD -LTE 连接 态 重 定 向 出 测试 


1. TD -LTE 连接 态 重 定向 至 TD - SCDMA 





TD - LTE 连接 态 下 将 数据 业务 重 定向 到 TD -SCDMA, 在 TD - LTE 侧 释放 消息 (LTE 
RRC CONNECTION RELEASE) 中 携 待 重 定向 到 TDS 侧 的 小 区 频 点 信息 ， 如 图 10-11 所 示 。 

















































































[== lJ a $ 2 P x 
ki NO Category Time TimeStamp Prim L Messa o a EM rea te ala 
^ [3017| 00003017 Air Message 04:37:54.507 60500064 RRC_MEAS_RPRT bisa va 
3018) 00003018 Air Message 04:37:54.507 60500093 RRC_MEAS_RPRT a PEA 
m (2019| 00003019 Air Message 04:37:54.607 60502096 00- rre-TransactionIdentifier:0x0 (0) 
00003020 Air Message 04:37:54.707 60503304 E es 
00003021 Air Message 04:37:55.465 60531364 vcl 
00003022 Air Message 04:37:55.565 60532019 RRC : 'sinfoTypeSB1 w š 5i 
00003023 Air pe 04:37:55.565 60533985 ce re 
00003024 Air Message 04:37:55.665 60536606 RRC_MasterInformationBlock releaseCause: other (1) 
00003025 Air Message 04:37:55.765 60539228 RRC_MasterInformationBlock Ae 
00003026 Air Message 04:37:55.865 60541850 RRC_MasterInformationBlock * 
00003027 Air Message 04:37:55.965 60544471 RRC_MasterInformationBlock 
00003028 Air Message 04:37:55.965 60547092 RRC_MasterInformationBlock 
00003029 Air Message 04:37:56.065 60549059 RRC_strusysInfoType3 
00003030 Air Message 04:37:56.065 60549064 RRC_strusysInfoType1 ; 
00003031 Air Message 04:37:56.065 60549070 RRC_strusysInfoType5 00000000h: mas 
00003032 Air Message 04:37:56.065 60549715 RRC_MasterInformationBlock 
00003033 Air Message 04:37:56.165 60552336 RRC_MasterInformationBlock 
00003034 Ak Message 04:37:56.265 60554957 RRC_MasterInformationBlock LTE = 定 向 到 TDS 
00003035 Air Message 04:37:56.265 60556269 RRC_strusysInfoType11 
00003036 Air Message 04:37:56.265 60556293 RRC_strusysInfoType2 
00003037 Air Message 04:37:56.265 60556295 RRC_strusysInfoType7 
00003038 Air Message 04:37:56.265 60556297 RRC_strusysInfoType19 
00003039 Air Message 04:37:56.265 60556758 RRC_rrcConnectionRequest GU_RESERVED zi 
00003040 Air Message 04:37:56.485 60564796 RRC_rrcConnectionSetup GU_RESERVED z 
00003041 Air Message 04:37:56.585 60567981 RRC_rrcConnectionSetupComplete GU_RESERVED 
00003042 Air Message 04:37:56.851 60576766 RRC _initialDirectTransfer GU_RESERVED 三 
00003043 Air Message 04:37:56.851 60576884 RRC_iInitialDirectTransfer GU_RESERVED “= 
00003044 Air Message 04:37:56.951 60579352 RRC_I ei GU_RESERVED = 





nnnnnnac ma.nncz ion cncocnne nor a. =u prernurn 








TD — LTE 侧 释 放 消 息 中 携 





10-11 
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SEE In] 31] TDS 侧 的 小 区 频 点 信息 


2. TD -LTE 连接 态 重 定向 至 GSM 
TD -LTE 业务 态 下 成 功 重 定向 到 GSM, TD -LTE 侧 释放 消息 中 携 待 重 定 向 到 GSM 侧 的 
小 区 信息 ， 如 图 10-12 所 示 。 






































































ET A | 
- — s... 01- releaseCause:other (1) a 

NO Category Time TimeStamp Prim EAEE 

2741| 00000324 Air Message 02:14:07.813 42067583 RRC_MEAS_RPRT ||| | | 

2742| 00000325 Air Message 02:14:12.107 42208430 RRC_CONN_REL DI et x 

2743| 00000326 Air Message 02:14:12.293 42214258 RRC_MASTER_INFO_BLOCK | v geran | 

2744| 00000327 Air Message 02:14:12.393 42214722 RRC_SIB_TYPE1 ---00000 —— 

2745| 00000328 Air Message 02:14:13.131 42241391 EMM_SER_REQ 10111--- startingARFCN:0x17 (23) 

2746| 00000329 Air Message 02:14:13.230 42242411 RRCCONNREQ = Jf pass bandIndicator:dcs1800 (0) 

2747 00000330 Air Message 02:14:13.230 42243576 RRC_CONN_SETUP v followingABFCHs 

2748| 00000331 Air Message 02:14:13.230 42243945 RRC_CONN_SETUP CMP |777 ts DEE SALEN š 

2749| 00000332 Air Message 02:14:13.330 42244887 RRC_SECUR_MODE_CMD To 

2750| 00000333 Air Message 02:14:13.330 42245053 RRC SECUR MODE CMP, || 00 

2751| 00000334 Air Message 02:14:13.330 42245123 RRC_CONN_RECFG 0011000- ABÉCN-ValueGERAN:0x18 (24) 

2752| 00000335 Air Message 02:14:13.330 42245495 RRC_CONN_RECFG_CMF 

2753| 00000336 Air Message 02:14:13.331 42246275 RRC_UE_CAP_ENQUIRY = 

2754| 00000337 Air Message 02:14:13.331 42246496 RRC_CONN_RECFG 属于 数据 业务 态 ARFCN-ValueGERAN: Ox1£ (31) 

2755| 00000338 Air Message 02:14:13.331 42246665 RRC_UE_CAP_INFO 

2756| 00000339 Air Message OIII 42247317 RRC_CONN_RECFG_CMF SAO A 

2757| 00000340 Air Message | 02:14:14.151 | 42274872 RRC_MEAS_RPRT EEIE NE SQ 

2758| 00000341 Air Message | 02:14:14.151 | 42274935 RRC_MEAS_RPRT 

2759| 00000342 Air Message | 02:14:14.250 | 42275663 RRC_CONN_RECFG AEN Va Cn (Z0) 

2760| 00000343 Air Message 02:14:14.250 | 42276672 RRC_CONN_RECFG_CMP 

2761| 00000344 Ai (02:14:14.251 | 42277770 RRC_CONN_RECFG 

2762| 00000345 Ai H E | 02:14:14.251 | 42278059 z m =I 

2763 00000346 Ai 向 时 长 (02:14:15.147 | 42307906 RRC_MEAS_RPRT A led 

2764| 00000347 Ai | 02:14:15.147 | 42307971 RRC_MEAS_RPRT e 

2765| 00000348 Air | 02:14:15.247 | 42310619 RRC_CONN_RECFG 重 定向 到 GSM 小 区 

2766| 00000349 Air | 02:14:15.347 | 42310857 RRC_CONN_RECFG_CMP 

2767| 00000350 Ai | 02:14:16.741 | 42359686 RRC MEAS RFRT 

2768| 00000351 Ai | 02:14:16.840 | 42360914 l jj 




















N 




















10-12 TD -LTE 侧 释放 消息 中 定向 到 GSM 侧 的 小 区 频 点 信息 


TI 
由 
Jm 





空闲 态 UE 由 GSM/TD - SCDMA 重 选 至 TD -LTE 的 过 程 较为 简单 ， 在 满足 重 选 判决 条 
件 的 基础 上 即 可 进行 ， 在 此 不 再 阐述 。 


10.5 TD-LTE 系统 语音 解决 方案 CSFB 


当前 TD -LTE 系统 有 三 种 语音 解决 方案 : 语音 回落 ( Cireuit Switch Fall Back, CSFB), 
单 卡 双 待 、 单 射频 连续 语音 呼叫 IMS/SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) 。 目 前 使 用 
较 多 的 是 CSFB CER, Sony 终端 与 单 卡 双 待 (三 星 、 华 为、 中 兴 等 终端 ) 。 

CSFB 方案 为 ，LTE 终端 空闲 态 下 驻 留 在 LTE 网 络 上 ， 用 户 发 起 呼叫 或 收 到 呼叫 时 ， 回 
落 到 2G/3G 网 络 ， 呼 叫 结束 后 ， 再 返回 到 LTE 网 络 。 

单 卡 双 待 方案 为 : 单 卡 双 待 终端 空闲 态 下 同时 驻 留 在 2GZ3G 和 LTE 网 络 上 ， 用 户 通过 
2G/3G 的 CS 网 络 发 起 语音 呼叫 ， 用 户 通 过 LTE 网 络 发 起 数据 业务 呼叫 。 

IMS/SRVCC 方案 为 : LTE 终端 在 同一 时 刻 只 能 驻 留 在 一 个 网 络 上 ，LTE 或 者 26/3G， 
LTE 和 窗 羡 区 、 数 据 和 语音 业务 都 承载 在 LTE 网 络 中 ， 离 开 LTE ZK, H 2G/3G 网 络 为 其 
服务 , 支持 LTE 到 2G/3G 切换 等 互 操作 。 


10.5.1 CSFB 关键 流程 


目前 中 国 移动 CSFB 策略 为 在 TD - LTE 系统 发 起 的 语音 呼叫 回落 到 2G 网 络 ， 所 

以 ，2G 核心 网 的 VMSC 需 采 用 POOL 组 网 ，POOL 内 所 有 VMSC 均 按 照 标准 CSFB 方式 

提供 服务 。HLRZHSS 的 最 终 目 标 是 ， 全 网 采用 融合 HSS, 2⁄3⁄4G 签约 数据 均 保存 在 
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HSS 中 。 

MME 中 配置 了 TA -LAI - MSC 的 对 应 关系 ，VMSC 将 MME 看 做 接 入 侧 完 成 位 置 更 新 ， 
并 记录 对 应 关系 。 在 MSC 组 POOL 的 情况 下 ，MME 还 需要 具备 NNSF 功能 ， 通 过 IMSI hash 
table 完成 POOL 内 到 VMSC 的 分 发 ， 当 UE 周期 性 TAU 时 ，MME 不 会 通知 MSC, 

通过 SGs 口 的 位 置 更 新 ， 在 MSS 侧 不 需要 做 鉴 权 、 加 密 、CheckIMEI 等 操作 。 因 为 这 些 
在 LTE 接 入 时 已 经 做 了 。SGs 接口 的 LOCATION - UPDATE - REQUEST 与 LU 相 比 主要 是 多 
了 4G 的 位 置 区 信息 ，TAI 与 E -CGI 

UE 在 TAU 的 信息 仅 显 示 SMS 业务 ，MME 到 HSS 取得 的 签约 数据 指示 “SMS in MME 
Support” 并 且 得 到 了 短 消息 的 签约 数据 ，MME 可 以 不 通过 SGs 触发 CS 的 位 置 更 新 。 后 续 
直接 由 MME, HSS, SMSC 配合 实现 短 消息 业务 。 此 时 HSS 认为 UE 在 2G、3G 下 是 关机 状 
Ao UE 无 指示 ，MME 判断 自身 的 配置 是 否 支 持 CSFB (SGs)， 如 果 不 支 持 完成 联合 更 新 后 
给 UE 返回 “SMS Only”。 

1. CSFB 附着 流程 

CSFB 附着 流程 本 质 是 双 网 附着 ， 即 联合 TA/LA 更 新 。CS Fallback 语音 主要 是 通过 SGs 
接口 实现 的 ， 用 户 在 附着 网 络 时 ，MME 和 MSC Server 需要 对 该 用 户 的 SGs 连接 进行 维护 ， 


CSFB 附着 流程 如 图 10-13 所 示 。 


1.Attach Request 


Processing of the Attach Request 


2.SGsAP-LOCATION-UPDATE-REQUEST 






















































Ó 
3.Creation of an SGsassociation 


4.Location update in the CS domain 


5.SGsAP-LOCATION-UPDATE-ACCEPT 
Follow-on flow in the attach procedure 


图 10-13 CSFB 附着 流程 














具体 步 又 如 下 : 

1) UE (User Equipment) 发 起 网 络 附着 请 求 ， 向 MME 发 送 Attach Request 消息 。 其 中 
参数 Attach Type 指示 这 是 一 个 联合 的 EPSZIMSI 附着 流程 ， 并 且 参 数 指示 UE 具备 CS Fall- 
back 能 力 。 

2) MME 发 送 SGsAP - LOCATION - UPDATE - REQUEST 消息 给 VLR， 消 息 中 包括 new 
LAI. IMSI, MME name 和 Location Update Type 等 参数 ， 其 中 MME name Æ MME 的 域名 。 
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3) VLR 存储 MME 信息 ， 并 创建 与 MME 下 此 用 户 的 SGs 关联 。 

4) VLR 根据 用 户 信 息 和 位 置 区 信息 ， 发 起 到 HLR 的 位 置 更 新 流程 。 

5) VLR 返回 SGsAP -LOCATION - UPDATE - ACCEPT 给 MME， 如 果 VLR 支持 TMSI 重 
分 配 ， 消 息 中 包括 参数 LAI 和 TMSI， 否 则 消息 中 包括 参数 LAI 和 IMSI。 

6) 如 果 支 持 TMSI 重 分 配 ，MME 收 到 TMSI — Reallocation — Complete 消息 后 ， 发 送 TMSI 
更 新 完成 SGsAP - TMSI - REALLOCATION - COMPLETE 消息 给 VLR, 

2. 基本 呼叫 回落 流程 

CSFB 的 主要 回落 方式 包括 R8 重 定向 /R9 重 定向 /PSHO。CSFB 呼叫 相对 传统 的 呼叫 ， 
会 增加 主 叫 或 被 叫 回落 过 程 的 时 延 ; 

终端 在 LTE 的 数据 业务 回落 的 影响 有 以 下 几 点 : 

1) PSHO 到 3G: 回落 后 并 行 发 起 RAU; 目前 网 络 侧 大 都 不 支持 到 2G 的 PSHO， 终端 也 
不 支持 PSHO 到 2G; 

2) R8/R9 重 定向 到 3G: 回落 后 并 行 发 起 RAU， 数 据 业 务 中 断 <500 ms， 业 务 中 断 5s 
左右 ， 中 断 时 间 为 单 边 回 落 以 及 RAU 过 程 的 时 长 ; 

3) R8/R9 重 定向 到 2G (无 DTM): 回落 后 终端 发 起 Suspend 挂 起 数据 连接 ， 无 RAU 

在 CS 的 语音 结束 后 ，BSCZRNC 支持 通过 Fast return 方式 使 终端 快速 返回 LTE 网 络 ， 如 
果 在 CS 有 数据 业务 连接 ， 可 以 强制 释放 。 

3. CSFB 主 叫 流程 

如 图 10-14 所 示 ，UE 发 起 CS Fallback 语音 主 叫 业务 ，MME 指示 eNodeB (evolved No- 


MSC/ 


1.Extended Service Request 




































2.S1-AP Request message with CS Fallback indicator 








3.RRC connection release 


4.CM Service Request 


5.CM Service Reject 








if the 
MSC is 
changed 










LA update or combined RA/LA update 


6.CS call establishment procedure 





图 10-14 CSFB 主 叫 流程 


229 


deB) 需要 将 UE 回落 到 GERAN/UTRAN 网 络 ，eNodeB 指示 UE 回落 到 GERANZUTRAN 网 
络 ，UE 在 GERANZUTRAN 网 络 发 起 主 叫 语音 业务 ， 在 发 起 主 叫 语音 业务 之 前 有 可 能 先 发 起 
位 置 更 新 流程 。 

具体 步 又 如 下 : 

1) UE 发 起 CS Fallback 语音 业务 请 求 。 

2) MME 发 送 S1 - AP UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST 消息 给 eNodeB ， 包 含 
CS Fallback Indicator。 该 消息 指示 eNodeB, UE 因 CS Fallback 业务 需要 回落 到 UTRAN/ 
GERAN。 

3) eNodeB 要 求 UE 开始 系统 的 小 区 测量 ， 并 获得 UE 上 报 的 测量 报告 ， 确 定 重 定向 的 
目标 系统 小 区 。 然 后 向 UE 发 送 目标 系统 具体 的 无 线 配 置信 息 ， 并 释放 连接 (R8 流程 ) 。 

4) UE 接 入 目标 系统 小 区 ， 发 起 CS 域 的 业务 请 求 CM Service Request. 

5) 如 果 目 标 系 统 小 区 归属 的 MSC Server 与 UE 附着 EPS 网 络 时 登记 的 MSC Server 不 
同 ， 则 该 MSC Server 收 到 UE 的 业务 请 求 时 ， 由 于 没有 该 UE 的 信息 ， 可 以 采取 隐 式 位 置 
更 新 流程 ， 接 受用 户 请 求 。 如 果 MSC Server 不 支持 隐 式 位 置 更 新 ， 且 MSC Server 没有 用 
户 数据 ( 即 服务 MSC Server 与 EPSZIMSI 登记 的 MSC Server 不 同 ) ， 则 拒绝 该 用 户 的 业务 
请 求 。 如 果 MSC Server 拒绝 用 户 的 业务 请 求 会 导致 UE 发 起 一 个 CS 域 位 置 更 新 流程 。 

4. CSFB 被 叫 流程 

如 图 10-15 所 示 ，MSC Server 收 到 对 UE 的 被 叫 语音 请 求 ， 通 过 存在 的 SGs 关联 和 MME 
信息 ， 向 该 MME 发 起 寻 呼 请 求 。MME 通过 eNodeB 在 空 口 寻 呼 该 UE， 并 指示 UE 回落 到 目 
标 GERAN/UTRAN 网 络 。UE 接 入 到 目标 网 络 后 ， 在 电路 域 继续 进行 语音 呼叫 。 
























1.SGsAP-PAGING-REQUEST 





2.Paging 









3.Extended Service Request 
6.CS call establishment procedure 
7.Paging|Response 


8.CS connection establishment prooedure 








4.SGSAP-SERVICE-REQUEST 


5.Initial UE Context Setup 7 


















图 10-15 CSFB 被 叫 流程 
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具体 步 又 为 : 

1) MSC Server 收 到 IAM 入 局 (例如 中 继 ISUP 入 局 ) 消息 后 ,根据 存在 的 SGs 关联 和 
MME 信息 ， 发 送 SGsAP - PAGING - REQUEST (IMSI、TMSI、Service indicator, CLI, LAC) 
消息 给 MME。 

2) MME 发 送 Paging 消息 给 eNodeB。eNodeB 发 起 空 口 的 Paging 流程 。 

3) UE 建立 连接 并 发 送 Extended Service Request 消息 给 MME。 

4) MME 发 送 SGsAP -SERVICE - REQUEST 消息 给 MSC Server, MSC Server 收 到 此 消 
E, DEH MME 重 发 寻 呼 请 求 消息 。 为 避免 呼叫 接续 过 程 中 ， 主 叫 等 待 时 间 过 长 ，MSC 
Server 收 到 包含 空闲 态 指示 的 SGs Service Request 消息 ， 先 通知 主 叫 ， 呼 叫 正 在 接续 过 程 中 。 

5) MME 发 送 Initial UE Context Setup 消息 给 eNodeB ， 包 含 CS Fallback Indicator。 该 消 
息 指示 eNodeB UE 因 CSFB 业务 需要 回落 到 UTRAN/GERAN, 

6) UE M E - UTRAN 切换 到 UTRAN/GERAN, 

7) FEZO, AZlu - CS 接口 连接 的 建立 ，UE El Paging Response 消息 或 者 位 置 更 新 
请 求 消 息 给 MSC Server (如 果 UE 检测 到 位 置 区 发 生变 化 ， 会 发 送 位 置 更 新 请 求 给 MSC 
Server， 这 种 情况 下 ，UE 不 需要 回 Paging Response 给 MSC Server， 若 软 参 P1101Bit7 设置 为 
1， 在 位 置 更 新 成 功 后 ，MSC Server 停 掉 寻 呼 响应 定时 器 并 直接 建立 CS 连接 ; 如 果 位 置 区 没 
有 变化 ， 直 接 回 Paging Response) 。 即 使 BSCZRNC 没有 向 该 UE 发 起 过 寻 呼 请 求 ， 这 里 的 
BSC/RNC 需要 能 处 理 UE 的 寻 呼 响应 。 如 果 寻 呼 响应 消息 中 的 位 置 区 信息 和 VLR 中 保存 的 
不 一 致 ， 则 VLR 在 业务 接 入 成功 之 后 将 SGs 关联 置 为 没有 关联 。 

8) MSC Server 收 到 UE 的 寻 呼 响应 后 ， 停 掉 寻 呼 响应 定时 器 并 建立 CS 连接 。 

5. CSFB 始 发 短 消息 流程 

如 图 10-16 所 示 ， 当 用 户 附着 在 LTE 网 络 中 ， 发 起 短 消息 业务 时 ， 触 发 SGs 口 始 发 短 
消息 流程 。SMS 直接 在 SGs 口传 递 ， 通 过 MME 和 eNodeB 透 传 给 终端 ， 不 需要 触发 回落 ; 
MSC 与 短 消息 中 心 之 间 的 交互 同 现 有 CS 的 短 消息 流程 。 

具体 步 又 为 : 

1) UE 向 MME 发 起 始 发 短 消息 业务 请 求 。 

2) UE 打包 短 消息 内 容 通 过 NAS 消息 发 给 MME, 

3) MME 将 短 消息 打包 在 SGsAP - UPLINK - UNITDATA 消息 (等 同 CS 域 CP_DATA 消 
E) 中 发 给 VLR， 为 方便 VLR 计 费 ,消息 中 同时 可 包含 IMEISV the local time zone the 
Mobile Station Classmark 2 。 

4) VLR 收 到 MME 的 SGsAP - UPLINK - UNITDATA 消息 ， 返 回 SGsAP - DOWNLINK - 
UNITDATA 消息 (等 同 CS 域 CP_Acknowledge 消息 ) ， 并 向 短 消 息 中 心 转发 得 消息 ( 同 CS 
域 ) 。 

5) VLR 收 到 短 消 息 中 心 的 始 发 得 消息 响应 ， 通 过 SGsAP - DOWNLINK - UNITDATA Ë 
息 (等 同 CS pK CP DATA 消息 ) 透 传 给 MME。 

6) MME 将 短 消息 报告 打包 到 NAS 消息 中 发 给 UE。 

7) UE 通过 MME 将 短 消息 报告 接收 响应 Uplink NAS Transport 发 给 VLR, VLR 向 MME 
发 SGsAP — RELEASE - REQUEST 消息 结束 始 发 短 消息 流程 。 
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1.UE-triggered Service 
Request procedure 
2.Uplink NAS Transport 


3.SGsAP-UPLINK-UNITDATA 


4.MO_FORWARD_SHORT_MESSAGE 


4.SGsAP-DOWNLINK-UNITDATA 


= 





4.Downlink NAS Transport 


5.MO_FORWARD_SHORT_MESSAGE_ACK 
5.SGsAP-DOWNLINK-UNITDATA 


6.Downlink NAS Transport 








7.Uplink NAS Transport 


7.SGsAP-UPLINK-UNITDATA 





7.SGsAP-RELEASE-REQUEST 











图 10-16 CSFB 始 发 得 消息 流程 


0. CSFB 终结 短 消 息 流 程 

如 图 10-17 所 示 ， 当 用 户 附 着 在 LTE 网 络 中 ，VLR 收 到 短 消 息 中 心 的 终结 短 消 息 时 ， 
触发 SGs 口 终结 短 消息 流程 。 

具体 步 又 为 : 

1) 短 消息 中 心 收 到 移动 始 发 短 消息 以 后 ， 向 HLR 取 路 由 信息 。 

2) 短 消息 中 心 向 VLR 下 发 MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE 消息 。 

3) VLR 的 用 户 数据 中 指示 该 用 户 在 LTE 网 络 ，VLR 向 该 用 户 所 在 的 MME 下 发 寻 呼 请 
求 ， 携 带 IMSI, VLR TMSI、Location Information. SMS indicator。 用 户 由 于 不 支持 SMMT ` 
前 已 关机 等 原因 不 能 被 寻 呼 ， 则 MSC Server 向 短 消息 中 心 返回 终结 短 消息 响应 。 

4) MME 通过 UE 所 在 TA 下 的 eNodeB 向 UE 下 寻 呼 。 

5) UE 向 MME Fl Service Request, MME 向 VLR 发 SGsAP - SERVICE - REQUEST, 7K 
网 络 侧 与 UE 的 NAS 信 令 连接 已 建立 。 

6) VLR 打包 SMS 消息 ,通过 SGsAP - DOWNLINK - UNITDATA 消息 发 送 给 MME。 

7) MME 将 短 消息 发 送 给 UE， 并 将 UE 的 响应 消息 通过 SGsAP - UPLINK - UNITDATA 
发 给 VLR。 

8) MME 收 到 UE 的 结果 通知 消息 ， 通 过 SGsAP - UPLINK - UNITDATA 消息 发 送 
给 VLR, 
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1.SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM 
2.MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE 





MSC/ 
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3.SGsAP-PAGING-REQUEST 
4.PAGING 


5.Service Request 


5.SGsAP-SERVICE-REQUEST 












6.SGsAP-DOWNLINK-UNITDATA 
7.Downlink NAS Transport 





7.Uplink NAS Transport 





7.SGsAP-UPLINK-UNITDATA 
8.Uplink NAS Transport 






8.SGsAP-UPLINK-UNITDATA 





9.MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE_ACK 







9.SGsAP-DOWNLINK-UNITDATA 


9.Downlink NAS Transport 


10.SGsAP-RELEASE-REQUEST 
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图 10-17 CSFB 终结 短 消息 流程 











9) VLR 发 送 结果 通知 消息 给 短 消息 中 心 ， 并 发 送 SGsAP - DOWNLINK - UNITDATA 消 
息 给 MME, 
10) 短 消息 流程 结束 ，VLR 向 MME 发 送 SGsAP - RELEASE - REQUEST 消息 。 


10.5.2 CSFB 时 延 分 析 


TD -LTE 系统 选用 CSFB 作为 语音 解决 方案 后 ， 用 户 能 感知 到 的 时 延 体现 在 两 个 方面 : 
语音 建立 时 的 回落 时 延 ， 挂 机 后 重 选 回 TD -LTE 系统 的 时 延 。 

1. 语音 建立 时 延 ( R8 重 定向 ) 

TD -LTE 系统 定义 语音 建立 时 延 Call setup time 为 from call initiating to alerting。3GPP R9 
规范 中 ,使 用 SIB 消息 指定 频 点 的 R9 重 定向 时 延 更 小 。 标 准 部 署 方式 时 延 比 PROXY 方式 
小 (PROXY 方式 存在 额外 的 位 置 更 新 时 延 ); 回落 到 3G 的 时 延 比 回落 到 2G 的 时 延 小 。 终 
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端的 Active/idle 指 CSFB 终端 在 LTE 网 络 的 无 线 连接 状态 ， 如 是 否 在 上 网 。 此 外 ，Blind/No 
blind 指 回落 的 时 候 是 否 要 进行 目标 小 区 的 信号 测量 ，Blind 方式 直接 按 eNodeB 配置 小 区 进 
行 回落 ， 回 落 时 不 测试 ;No blind 即 按 一 般 流程 回落 时 先 测 量 ,， 再 回落 。 

现场 测试 的 CSFB 标准 方案 (R8 重 定 向 ) 呼叫 时 延 ， 以 及 与 2G 网 络 发 起 呼叫 的 时 延 对 
比如 图 10-18 所 示 。 

















I 
I 

2G calls 2G, no fallback | 6.06 s 
I 


4G calls 2G, fallbackto 2G r= 8.85 s 
l 
l 

4G calls 4G, fallbackto 2G 11.64 s 


图 10-18 CSFB 标准 方案 呼叫 时 延 (R8 重 定向 ) 





R8 和 R9 重 定 向 的 主要 区 别 在 于 系统 下 发 的 RRC Connection Release 消息 中 是 否 携带 
GSM 邻 小 区 的 系统 消息 。 目 前 高 通 、 华 为 两 芯片 厂家 已 经 实现 回落 不 读 SI13 ( 即 无 需 做 
RAU) 和 终端 自主 Fast Return 两 大 特性 ， 使 网 络 改 造 量 显著 降低 。 

从 CSFB 回落 的 全 过 程 可 以 看 到 ， 回 落 时 延 的 制约 主要 在 “ 读 取 系统 消息 1、3、13” 
上 。 在 BCCH 的 51 复 帧 结构 中 ， 系 统 消息 一 般 在 BCCH Norm 块 发 送 ， 有 部 分 系统 消息 能 
通过 BCCH Ext 发 送 ， 从 而 缩短 发 送 周 期 。 根 据 3GPP 45. 002 协议 ， 相 同类 型 系统 消息 以 每 
8 个 复 帧 重复 发 送 一 次 的 循环 方式 (一 次 循环 1.883s) 在 BCCH Norm 信道 或 BCCH Ext 信 
道中 发 送 ， 用 TC 指示 顺序 。 

SI13 一 般 在 BCCH Norm( TC =4) 下 发 。 目 前 现 网 采用 GPRS 双 频 组 网 ， 必 须发 送 SI2ter 
和 SI13， 此 时 SI2ter 消息 占用 BCCH Norm( TC =5)，SI2quater 消息 和 SI13 消息 在 BCCH 
Norm( TC =4) 轮流 发 送 ， 周 期 为 3. 766 s. 

当 存 在 SI2bis 时 ，SI2bis 在 TC =5 发 送 ，SI2ter、SI13 和 SI2quater 消息 共享 一 个 BCCH 
Norm( TC =4)。 三 条 系统 消息 轮流 发 送 ，SI13 发 送 周期 为 5.65s， 等 待 时 间 更 长 。 

为 节省 读 取 系统 消息 的 时 间 ， 在 3GPP R9 中 ,提出 了 RIM (RAN Information Manage- 
ment) 解决 方案 。 即 通过 MME 和 SGSN 将 BSS 和 eNodeB 之 间 打 通 ， 使 得 eNodeB 能 够 下 发 
目标 CSM 小 区 的 系统 消息 ， 从 而 省 略 这 一 过 程 ， 但 是 RIM 功能 需要 大 量 网 元 的 升级 。 

接 下 来 比较 R8 回落 时 延 的 优化 方案 : 

1) 普通 R8: R8 下 双 端 CSFB 互 拨 时 延 增加 在 7.5 ~ 8.7s ( 用 户 面 )。 

2) 扩展 BCCH: 其 本 质 是 将 SI2quater 消息 移 走 ， 缩 小 SI13 的 发 送 周 期 至 1. 883s。 当 存 
在 系统 消息 2 bis 的 时 候 由 5. 65 s 加 快 为 3.766 s, 

3) 目前 部 分 芯片 厂商 〈 如 高 通 和 华为 ) 实现 回落 不 读 SI13 消息 的 功能 。 做 优化 之 后 ， 
双 端 互 拨 增 加 时 延平 均 基 本 在 4s 左右 ， 即 单 端 平均 增加 2s 左右 。 扩 展 BCCH 对 回落 不 读 
SI13 的 终端 没有 回落 时 延 的 帮助 。 

2. 返回 LTE 时 延 

目前 TD - LTE 网 络 支 持 的 返回 方案 比较 如 下 。 

1) 重 选 ,手机 通过 读 取 SI2quater 消息 (与 SI13 轮流 发 送 ， 目 前 在 华为 设备 下 分 4 Ez, 
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无 SIDbis 情况 下 每 段 之 间 间 隔 为 3. 766s) 中 的 重 选 信息 发 起 GSM>LTE 测量 。 

2) Fast Return: 手机 根据 GSM 网 络 的 Channel Release 消息 中 携带 的 频 点 对 LTE 网 络 进 
行 脱 网 重 搜 ， 如 果 搜 索 不 到 目标 LTE 频 点 ， 将 开始 全 频段 搜索 ， 可 能 带 来 30s 以 上 的 不 可 及 
时 间 。 

3) 终端 自主 的 Fast Return: 目前 部 分 芯片 厂家 已 经 实现 终端 级 别 的 FR， 手机 挂机 之 后 
优先 返回 之 前 驻 留 的 频 点 ， 如 果 超 过 一 定时 间 (比如 2s) REA LTE 网 络 ， 手 机 将 驻 留 在 
GSM 网 络 上 ， 避 免 不 可 及 时 间 过 长 。 

终端 在 2G 侧 挂 机 后 ， 根 据 之 前 芯片 记忆 的 LTE 频 点 ,在 2s 之 内 直接 返回 LTE 网 络 ， 
如 果 2s 超时 ， 则 驻 留 2G 网 络 ， 之 后 可 通过 标准 的 2G—3G—46G 桥接 重 选 方式 返回 4G 网 
络 。3G 侧 需 开通 空闲 态 下 重 选 以 及 连接 态 下 重 定向 功能 。 在 TD - LTE 现 网 测试 2C 一 3G 一 
4G 桥接 重 选 方式 返回 4G 网 络 的 时 间 较 长 ， 其 中 2G-3G 需 41.6s，3G 一 4G 需 35.3s。 终 端 
自主 FR 方案 无 需 现 网 2G 设备 升级 ，Iphone5s 在 2⁄3G 网 络 起 呼 不 会 触发 终端 自主 FR。 


10.5.3 CSFB 优化 思路 


CSFB 终端 每 次 语音 呼叫 必须 回落 到 2G 网 络 ， 挂 机 后 再 重 选 回 TD -LTE 网络 ， 每 次 通 
话 都 要 做 两 次 互 操作 ， 所 以 回落 成 功率 、 回 落 时 延 与 挂机 后 重 选 回 TD - LTE 网 络 的 时 延 是 
优化 的 重点 ， 具 体 优 化 思路 包括 以 下 几 点 : 

1. 2G 网 络 基 础 优化 

对 在 网 设备 故障 进行 定位 ， 减 少 带 病 设备 器 件 对 于 网 络 质量 的 影响 隐患 ， 通 过 优化 2G 
网 络 结构 、 频 率 等 手段 确保 CSFB 通话 质量 ， 加 强 室 分 建设 ， 抑 制 室 分 外 汇 ， 避 人 免 出 现 为 了 
保证 道路 测试 而 完全 删除 2G 室 分 频 点 。 

2. 做 好 2G 邻 区 频 点 联动 优化 配置 

联动 做 好 46G 侧 的 2G 邻 区 频 点 配置 工作 ,精细 规划 2G 频 点 ， 优 化 终端 接续 时 延 。 

如 果 46G 与 2G 小 区 共 站 ,4G 需要 配置 该 2G 小 区 频 点 ， 同 时 需要 继承 该 2G 小 区 的 邻 区 



























































如 果 4G 仅 与 3G 小 区 共 站 ，46G 需要 配置 该 3G 小 区 的 2G 邻 区 频 点 ; 

如 果 4G 站 点 为 新 建站 ， 优 先 添加 第 一 圈 2G 邻 区 频 点 。 应 重点 核查 以 下 两 类 漏 配 小 区 
频 点 : 第 一 ， 距 离 4G 站 点 最 近 的 N 4 2G 站 址 小 区 频 点 M; 第 二 ，46G 小 区 天 线 法 向 方向 正 
面 对 打 小 区 且 两 小 区 天 线 相对 方向 角度 在 60° 之 内 最 近 的 2 个 候选 邻 区 频 点 (该 邻 区 距 本 小 
区 不 超过 1000 m) ， 如 该 2 小 区 频 点 被 包含 于 前 述 1 个 小 区 频 点 ， 则 需 配 邻 区 频 点 个 数 为 
M, @J M +2; 

如 果 4G 与 2G 共 室 分 ，46G 需要 配置 该 2G 室 分 频 点 ， 及 该 2G 室 分 小 区 的 邻 区 频 点 。 

3. TAC 5 LAC 联合 规划 

为 了 降低 CSFB 时 延 ，TAC 与 LAC 需 联合 进行 规划 ， 减 少 TAC 与 LAC 交 秋 区域， 初期 
4G 用 户 较 少 ， 减 少 系 统 内 寻 呼 量 ， 降 低 信 令 负荷 ， 一 个 LAC 里 可 只 包含 一 个 TAC， 随 着 业 
务 量 上 升 ， 逐 步 进 行 TAC 分 裂 。 

4. TAU 信 令 风暴 

CSFB 终端 每 次 通话 结束 返回 4G 网 络 至 少 需要 做 一 次 TAU， 初 期 用 户 较 少 ， 随 着 业务 
量 上 升 ， 应 及 早 做 好 设备 处 理 能 力 提 升 并 进行 负 奉 分 担 ， 避 人 免 信 令 风 暴 产 生 。 
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10.5.4 CSFB 优化 中 典型 问题 


1. MME 不 支持 CSFB 

如 果 CSFB 手机 设置 为 语音 优先 模式 (Voice Centric), CSFB 手机 在 尝试 5 次 联合 附着 
失败 后 〈 高 通 世 片 ) ， 将 关 掉 4G 能 力 ， 降 级 为 26/3G 手机 驻 留 在 2G/3G 网 络 ， 如 图 10-19 
所 示 。 


1.Attach Request 


2.Step 3 to step 16 ofthe Attach procedure specified in TS 23.401 


9 3.Derive VLR number 









4.Location Update Request 
>| 





9 5.Create SGs association 


6.Location update in CS domain 
7.Location Update Accept 
< 


8.Step 17 to step 26 of the Attach procedure specified in TS 23.401 


9.Paging Request 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

















核心 网 








图 10-19 MME 不 支持 CSFB 


如 果 CSFB 手机 设置 为 数据 优先 模式 (Data Centric) ， 当 驻 留 LTE 网 络 时 仅 能 进行 数据 
业务 ， 无 法 进行 语音 主 被 叫 。 

CSFB 手机 降级 为 2/3G 手机 后 ， 高 通 忌 片 周期 性 (周期 可 设置 ) 开启 4G 能 力 ， 并 尝试 
在 4G 搜 网 驻 留 ， 因 尝试 4G 驻 留 会 周期 性 (高通 默 认 设 置 为 12 min) 引入 一 定 不 可 及 时 延 
(青岛 、 广 州 测试 结果 约 6s); 若 手 机 重新 进入 CSFB 区 域 ，CSFB 手机 通过 自主 周期 搜 网 ， 
可 在 4G 驻 留 ， 进 行 正常 主 被 叫 。 

CSFB 手机 降级 为 2/3G 手机 后 ,， 海 思 芯 片 将 不 开启 4G 周期 搜 网 功能 ， 始 终 驻 留 在 26/ 
3G 网 络 (在 CSFB 区 域 可 通过 重新 开机 方式 返回 4G 网络 )。 

2. MME 支持 CSFB eNodeB 不 支持 CSFB (BI eNodeB 未 开启 CSFB 功能 

CSFB 手机 能 够 正常 在 LTE 驻 留 ， 在 进行 主 叫 时 ， 能 够 回落 至 TD -S 建立 通话 ， 部 分 厂 
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家 设备 下 无 法 进行 被 叫 。CSFB 手机 作为 主 叫 时 ， 华 为 、 中 兴 、 爱 立信 、 贝 尔 设 备 下 会 回落 
TDS 进行 主 叫 ， 接 续 时 延 普遍 超过 20s， 前 期 现 网 实测 结果 表明 ，CSFB 手机 拨打 GSM 手机 
平均 时 延 约 21. 1 s。 

UE 上 报 ESR 时 ， 同 时 启动 NAS 层 timer T3417ext， 协 议定 死 10s; 华为 、 中 兴 设 备 下 ， 
T3417ext 超时 后 ， 主 叫 释 放 资 源 ， 同 时 在 2/3G 发 起 呼叫 ; 爱立信 、 贝 尔 设 备 ， 空 闲 态 下 ， 
未 等 T3417ext 超时 ，eNodeB 下 发 RRC Connection releaase， 终 端 在 2/3G 发 起 呼叫 ;连接 态 
下 ， 不 下 发 该 信 令 ，T3417ext 超时 后 ， 释 放 资 源 ， 在 2/3G 发 起 呼叫 。 

CSFB 手机 作为 被 叫 时 ， 华 为 、 中 兴 设 备 下 无 法 接 通 ; 爱立信 、 贝 尔 设 备 下 空闲 态 做 被 
叫 可 以 接 通 ， 接 通 时 延 较 长 〈 前 期 实测 ， 终 端 会 回落 2/3G 网 络 ， 不 同 终端 接续 时 延 不 同 ， 
平均 约 13s 左右 ) ， 连 接 态 下 做 被 叫 无 法 接 通 。 

3. eNodeB 未 配置 或 未 正确 配置 2G 邻 区 

(1) eNodeB 未 配置 2G 邻 区 

华为 、 中 兴 设 备 如 未 配置 2G 邻 区 ， 类 似 于 eNodeB 未 开启 CSFB 开关 ， 即 RRC Connec- 
tion Release 信 令 不 会 下 发 ， 主 叫 可 以 在 2/3G 起 呼 ， 被 叫 则 无 法 接续 。 爱 立信 、 贝 尔 设备 如 
未 配置 2G 邻 区 ，RRC Connetion Release 信 令 仍然 下 发 ， 终 端 做 主 被 叫 时 可 能 在 2/3G 正常 接 
续 ， 但 接续 时 延 较 长 。 

(2) eNodeB 未 正确 配置 2G 邻 区 

前 期 在 扩大 规模 试验 网 16 城市 与 苹果 公司 联合 测试 过 程 中 发 现 ， 有 些 eNodeB 配置 2G 
邻 区 过 少 ， 或 未 正确 配置 合适 2G 邻 区 ， 导 致 主 被 叫 回落 接续 失败 。 

1) 配置 2G 邻 区 由 于 弱 覆 盖 或 者 干扰 大 等 原因 导致 2G 侧 无 法 建立 连接 或 者 寻 呼 响应 
(paging response) 失败 。 

2) 配置 2G 邻 区 为 伪 基 站 。 

3) 由 于 26G 载 频 故障 原因 导致 分 配 TCH 失败 。 

回落 分 配 至 LAC 13752 CI; 31553 的 2G 小 区 ， 发 现 该 小 区 共 6 块 载 频 ， 有 合 路 告警 ， 
提示 BCCH 与 另 一 路 合 路 功率 不 匹配 ， 与 测试 情况 相符 ， 将 另 一 路 的 3 个 载 频 锁 闭 后 重新 测 
试 ， 恢 复 正 常 。 

4. 跨 MSC POOL 被 叫 失败 

当 CSFB 终端 回落 跨 MSC POOL 时 ， 主 叫 可 以 接续 ,但 需 多 做 一 次 LAU ， 接 续 时 延 会 变 
K; 被 叫 无 法 接续 ,终端 开 机 初始 执行 LTE 联合 附着 /位 置 更 新 时 ， 根 据 MME 配置 的 TA - 
LA 映射 表 ， 注 册 在 LAL 对 应 的 MSC1 E, MSC1 在 MSC POOLI 内 。 而 因 终 端 拨打 时 位 置 在 
MSC POOL 边界 ， 终 端 实际 回落 时 选择 接 入 的 GSM 小 区 为 LA2， 对 应 的 MSC 为 MSC2 ， 
MSC2 在 MSC POOL2 内 ， 由 于 现 网 MSC POOL 间 没 开启 MTRF， 导 致 Paging 与 Paging re- 
sponse 不 在 同一 个 MSC POOL， 如 图 10-20 所 示 。 

无 线 侧 解决 方案 : 通过 在 跨 MSC POOL 4G 小 区 进行 配置 R8 重 定向 的 2G 频 点 时 ， 对 于 相 


















































小 于 3 个 的 2GX46G 共 站 站 点 ，4G 保证 增加 同 站 2G 领 频 点 。 在 处 理 过 程 中 ， 应 注意 以 下 两 点 : 
1) 对 于 该 配置 方案 ，26G 室 分 频 点 不 适用 。 
2) 对 于 室外 、 室 内 频 点 混用 的 情况 通过 合理 频 点 规划 得 以 解决 。 
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i 联合 位 置 
更 新 指定 





图 10-20 $5 MSC POOL 被 叫 失败 


5. IFR (Paging Missing) 

(1) 现 网 TAC 划分 过 小 ， 导 致 终端 较 频繁 做 TAU 

问题 现象 及 定位 : 问题 的 现象 是 CSFB 终端 A ee CSFB 终端 B， 主 叫 能 听 到 录 
音 通知 ， 但 听 不 到 振 铃 音 ， 被 叫 侧 无 任何 消息 。 终 端 B 处 于 TAC 边界 时 被 叫 ， 由 于 此 时 终 
端 B 正在 做 TAU，MME 将 Paging 消息 往 原先 的 TAC y 而 终端 B 已 经 到 新 的 TAC， 所 以 
导致 寻 呼 没有 正确 接收 到 。 
解决 方案 : 合理 规划 现 网 TAC 区 域 ， 尽 量 避 免 TAC 边界 跨越 话 务 密集 区 域 。 

(2) 网 络 与 终端 DRX 寻 呼 周期 不 一 致 导致 被 叫 失败 

问题 现象 及 定位 : 该 案例 中 被 叫 无 法 接续 ， 但 测试 区 域 LTE 为 强 覆 盖 区 域 ， 可 排除 因 
信号 覆盖 因素 造成 的 被 叫 失 败 。 此 后 ， 检 查 被 叫 失败 的 CSFB UE LoG, 发现 UE 一 直 未 收 到 
LTE 网 络 侧 下 发 的 寻 呼 消 息 (Paging) ， 检 查 eNodeB Log 发 现 eNodeB 已 下 发 该 UE 的 寻 呼 消 
息 。 — a eNodeB 配置 ， 系 统 消 息 System Information Block 2 中 defaultPagingCycle 配置 
为 1280ms， 终 端 根据 此 周期 侦 听 寻 呼 ， 但 实际 上 eNodeB 却 以 320 ms 为 周期 下 发 寻 呼 ， 从 而 
导致 终端 与 网 络 间 收 发 寻 呼 周期 不 匹配 ， 导 致 被 叫 较 大 概率 失败 。 通 过 进一步 分 析 终端 、 网 
络 侧 各 接口 Log， 问 题 最 终 定位 为 由 于 不 同 厂家 MME (中 兴 设 备 ) 与 eNodeB (华为 设备 
对 于 协议 理解 差异 ， 导 致 网 络 与 终端 DRX (Discontinuous Reception， 非 连续 性 接收 ) 寻 呼 
周期 不 一 致 ， 空 闲 态 终端 不 能 正常 接收 寻 呼 消 息 ， 寻 呼 失 败 。 
解决 方案 : 修改 中 兴 MME 参数 ， 不 参考 eNodeB 通过 S1 setup 上 报 的 Default Paging 
DRX 值 。 

(3) 4G 互 操作 参数 设置 不 合理 

uo e 前 期 测试 中 在 4G 覆盖 边缘 地 区 (4G 一 3G 本 系统 重 选 门限 
-114 dBm) , 终端 做 被 叫 无 法 接续 ， 由 于 前 期 测试 经 验 表明 LTE 弱 场 寻 呼 成 功率 并 不 低 ， 因 
原因 导致。 后 经 定位 表明 由 于 3G 一 4G 重 选 门限 设置 过 低 ( RSRP = 
-140 dBm) ,导致 频繁 3G、4G 乒乓 重 选 ， 从 而 导致 被 叫 接 续 失 败 。 
解决 方案 调整 3 一 4G 重 选 门限 ， 现 网 建议 比 q - RxLevMin 高 4dB。 

6. 服务 拒绝 (Service Reject) 

现象 描述 : 某 城市 外 场 测试 过 程 中 ，4G UE 拨打 4G UE, L2L 共 拨 打 了 60 次 ， 出 现 8 
次 呼叫 不 成 功 ， 主 叫 在 20 ~30s 左右 的 时 延 后 听 到 “被 叫 无 法 接 通 ”的 录音 通知 。 

问题 分 析 : 检查 终端 侧 和 网 络 侧 MME (卡特 设备 ) 跟踪 和 记录 的 log， 发 现 以 下 问题 

1) 在 快速 拨打 的 过 程 中 ， 因 TA -LA 匹配 ， 终 端 在 呼叫 前 没有 发 起 LAU 流程 ， 因此 
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SGs 接口 状态 在 MSC 依然 保持 为 associated; 挂机 后 ， 终 端 支持 自主 快速 返回 功能 ,在 UE 返 
回 LTE 网 络 过 程 中 ， 被 拨打 当 被 叫 时 ，MSC 依然 会 在 SGs 接口 下 发 寻 呼 消息 。 

2) 虽然 用 户 在 MME 状态 设置 为 悬挂 ， 但 MME 依然 在 空 s 

3) UE 返回 LTE 网 络 ， 尚 未 发 起 TAU 流程 ， 但 看 到 空 口 的 寻 呼 消息 后 ， 会 立即 发 起 寻 
呼 啊 应 消息 。 

4) 接收 到 UE 的 寻 呼 响应 消息 后 ，MME 给 MSC 返回 SGs - ServiceRequest 消息 。 但 
MME 因 UE 尚 在 悬挂 状态 , 立即 给 U UE 返回 Service Reject 消息 ， 同 时 给 MSC 发 送 SGs - IMSI 
— detach 消息 。 

5) 因为 接收 到 Service Reject, UE 发 起 Attach request 消息 。 

6) 接收 到 Attach 消息 后 ，MME 在 SGs 接口 发 送 SGs — LAU request 消息 。 

7) MSC 因为 内 部 实现 的 bug, 会 一 直 莽 挂 入 呼叫 ， 直 至 超时 (大 约 20s) 释放 呼叫 。 
解决 方案 : 

方式 1) ， 因 用 户 悬 挂 ，MME 直接 给 MSC 返回 SGsAP - UE - UNREACHABLE 消息 ， 
样 的 话 ， 本 次 呼叫 失败 ， 因 为 寻 呼 无 响应 ， 但 MSC 中 用 户 SGs oo 

影响 下 次 呼叫 。 

方式 2) MME 依然 在 S1 接口 寻 呼 用 户 ， 增加 LTE 网 络 寻 呼 量 ， 寻 呼 后 可 能 失败 ， 也 
可 能 寻 呼 成 功 。 若 用 户 返回 寻 呼 响应 ，MME 正常 处 理 后 续 呼 叫 ， 呼 叫 正常 。 

7. 频 点 配置 导致 下 发 频 点 为 空 

问题 现象 : 终端 在 做 CSFB 重 定向 至 2G 网 络 时 ， 有 时 会 出 现 2G 邻 区 频 点 列表 均 为 0， 
有 时 显示 正常 ， 且 CSFB 均 能 够 成 功 地 重 定向 至 2G 网 络 。 

问题 分 析 : 经 过 对 比 终端 前 台 测试 的 Log 及 后 台 跟 踪 的 信 令 ， 发 现在 做 CSFB 时 ， 只 要 
选择 从 GSM900 的 起 始 频 点 开始 扫 频 ， 显示 就 正常 ， 耕 选择 从 DCS1800 的 起 始 频 点 开始 扫 
频 ，2G 邻 区 频 点 列表 显示 就 为 0， 如 图 10-21 所 示 。 
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图 10-21 








解决 方案 : 

1) CSFB 配置 2G 邻 区 频 点 列表 时 ， 当 频 点 数 少 于 32 个 时 ， 建 议 GERAN 载 频数 目 设 置 
为 1 (组 ) ， 不 区 分 GSM900 或 DCS1800， 并 将 最 小 的 频 点 设置 为 起 始 频 点 。 若 要 将 GERAN 
载 频 数目 设置 为 2 (组 ) 时 ， 应 注意 ARFCN 频 点 详细 列表 与 载 频 组 的 一 致 性 。 
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2) CSFB 配置 2G 邻 区 频 点 列表 时 ， 当 频 点 个 数 超过 32 个 时 ， 应 该 分 组 进行 配置 ， 即 
GERAN 载 频数 目 大 于 1 (组 ) ， 且 应 该 注意 ARFCN 频 点 详细 列表 与 载 频 组 的 一 致 性 。 

8. IMSI 寻 呼 导 致 被 叫 失败 

MSC AZlu 接口 一 次 寻 呼 采 用 TMSI， 二 次 寻 呼 采用 IMSI， 部 分 厂家 设备 实现 SGs 接口 寻 呼 方 
R5 Alu 接口 相同 ， 由 于 现 网 MSC 组 POOL 方案 ， 而 用 IMSI 寻 呼 UE 将 导致 UE 寻 呼 响应 失败 。 

前 期 测试 中 发 现 ， 由 于 诺 西 MSC 中 Feature777 导致 第 一 次 寻 呼 时 携带 IMSI， 以 致 被 叫 
接 通 率 较 低 ， 目 前 临时 解决 方案 可 通过 关闭 FN777 TRAFFIC_TERM_ON_LU 功能 保证 第 一 次 
寻 呼 携带 TMSI。 

9. eNodeB ID 冲突 导致 终端 大 概率 收 不 到 寻 呼 消 息 

问题 现象 : 根据 测试 LOG 分 析 ， 在 部 分 站 点 出 现 高 概率 Paging 未 抵达 MT 终端 ，4G 2 
端 收 不 到 寻 呼 ， 通 过 定点 测试 ， 核 心 网 跟踪 发 现 ， 上 述 站 点 存在 ENBID 冲突 。 因 为 * * 省 
全 省 只 配置 了 一 台 TD - LTE 监控 操作 中 心 OMC, ZE eNodeB ID 冲突 的 基站 分 别 属 于 不 同 
地 市 。 由 于 MME 将 寻 呼 消息 下 发 到 其 他 基站 ， 导 致 终端 大 概率 收 不 到 寻 呼 消息 ， 整 改 后 问 
题 不 再 出 现 ， 同 时 ， 也 规范 了 TD -LTE 小 区 数据 制作 流程 。 

10. 2G 小 区 合 路 器 故障 导致 分 配 信道 失败 

测试 发 现 ，CSFB 回落 过 程 中 一 切 信 令 都 正常 ， 但 是 在 2G 网 络 分 配 TCH 信道 ( Assign- 
ment Command) 时 ， 发 生 了 两 次 信道 分 配 失 败 (Assignment Failure ) ， 最 终 导致 本 次 CSFB 
回落 中 断 。 

H T 2G 站 点 TCH 信道 信号 急剧 下 降 ， 导 致 呼叫 失败 。 经 2G 侧 定 位 ， 问 题 是 该 小 区 的 
合 路 器 存在 故障 ， 在 回落 过 程 中 选 定 BCCH: 27 载波 信号 电 平 为 -63 dBm， 如 图 10-22 所 
示 , 但 是 ， 在 BCCH 将 通话 指定 到 TCH: 90 的 载波 过 程 中 ，UE 发 生 测量 报告 显示 TCH: 90 
载波 的 信号 电 平 只 有 -96 dBm， 如 图 10-23 所 示 。 

由 于 信号 相差 太 大 ， 导 致 TCH 分 配 失败 ， 连 续 两 次 失败 后 ，CSFB 回落 中 断 。 
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Col Time È Events $ @ s: Extra ^ time È Messages $ @ ii Type“ 
lame |17:02:06.658 Prach: Msg3 (UE ID) System Information Type 6 EE? 
Distance(km) |17:02:06.661 Random access success ||17:02:47.405 Measurement Report GSN 
13752 |17:02:06.569 [R RRC setup success 0.0945 | 7202347768 + System Information Type 5 GS 
33732 |17:02:06.830 RRC release 国 |1702:17773 Measurement Report GSM 
BCCH ARFCN 32 17.02.09035 — 2:0:- | A702348237 — +$ System Information Type 6 GSN 
B 26 17:02:11.245 Call established [17:02:18.432 Measurement Report GS 
iBccH RxLev -63 UZEE | 17:0218848 +$ system Information Type 5 GS 
IBCCH CA 474 17:02:19.605 Handover inBand success BCCH:32- ||17:02:18.851 Measurement Report GSM 
-63 |17:02:20.952 ~ || 1720249209 + System Information Type 6 GSN + 
z (t = (Sub) 0 ] lior m — 
s IAdvance 1 
Power 25 | Ya ; A 
mode: (0) Channel(s) not in EPC mode L = et] 23] =A I 
FPC: (0) FPC notin use EREA JAT — s m w ir 
Power level: 9 m r [Time È Events & @ ú: Edra Š sg ii Type 
-Mode of the First Channel Col 17:01:48.476 Cell reselect start Target PCI: : Assignment Command EE 
Channel Mode: (0x21) Speech ful rate or half rate verson 2 (GSMEFR) | o 17.0148477 | Cell reselect success 30350-458. rr amcam eer rm 
jbistance(km) 117:02:12714 | 17:02:17.286 Assignment Complete GSh 
13752 17:02:12.720 Prach: Msg1 (RA) Connection | 17:02:17.688 Measurement Report GSN 
SD 3 17:02:12.722 Prach: Msg2 (RAR) 国 17:02:18.095 Measurement Report GSN 
[17:02:12.725 Prach: Msg3 (UE ID) ||17:02:18.497 GSM 
FIONS rascluon success SETE 17:02:12.728 Random access success ||17:02:18.735 Measurement Report GSN 
rip jon kiled BOHRI [33 [17:02:12.737 — [Ü RRC setup success 0.1035 ||17:0218738 + system information Type 5 GSN 
{17:02:12.814 RRC release {17:02:19.062 $ Assignment Command GSN 
SCL BCGH Chi S, || 17:02:19.242 Measurement Report GS 
17:02:21.332 Call hangup ||17:02:19.214 € Assignment Complete GS 
FRONTTIST 7 [47:02-21 an7 IDAT Psl_rasalart tart T amado a44⁄ÜDoe Maasuramanti Panart non 7 
TimingAdvance 0 Ela 一 — ' Jl. a m. l — 
MS TxPower 27 
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图 10-22 CSFB 回落 到 BCCH: 27 的 小 区 上 
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Measurement Report 
Type: GSMRR 
Direction: Upink 
Computer Timestamp: 17:02:17.688 
UE Timestamp: 2447930791 (ms) 
E Measurement Report 
protocol_discriminator: Radio Resources 
message_type : Measurement Report 


RXQUAL-SUB-SERVING-CELL: 7 
BA-USED: 0 

DTX-USED: (0) not used 

MEAS-VALID: (1) not valid 

3G-BA-USED: 1 

Num of neighboring-cell measurements: 1 


四 6 2 18 












È Events $ @ w: Edra ^ ||Time Ê Messages 





17:02:06.658 Prach: Msg3 (UE ID) 17:02:17.402 $ System Information Type 6 GSM 
Distance(km) 17:02:06.661 Random access success 17:02:17.405 Measurement Report GSN 
13752 17:02:06.669 [R RRC setup success 0.094s 
D 33732 17:02:06.830 RRC release [1702347773  ® Measurement Report Ssi 
BCCHARFCN 32 17:02:09.035 MESES 2 o: 17:02:18.237 — + System Information Type 6 GSh 
26 17:02:11.245 Call established 17:02:18.432 T Measurement Report GSN 
17:02:15.582 Handover inBand failed BCCI 17:02:18.848 $ System Information Type 5 GSh 
44.7 17:02:18.851 。 全 Measurement Report GSN 
69 17:02:20.952 G ~ ||17:02:19.209 — + System information Type 6 GSh ~ 
0 w =j ` T = si , 


































































Time È Events $ Fyi Edra + [Time È Messages $ # “š; Type 
[17:01:48.476 Cell reselect start TargetPCI:: | 1702347282 F[WAss@ñmanGommana cs 
NCELL RXLEV-NCELL BSICNCEL BCCH-FREQ-NCELL kaws 17:01:48.477 — Í Cell reselect success 38350-455- 0 8 个 jlsasuremenltBenor GSN 
A 
Distance(km) 17:02-12714 KO 17:02:17.286 — ® Assignment Complete 
43752 17:02:12.720 Prach: Msg1 (RA) Connection 17:02:17.688 t Measurement Report 
17:02:12.722 Prach: Msg2 (RAR) [af 17:02:18.095 — + measurement Report GSh 


Oneway 
pi Call record 













11 DNS resolution success 
11 DNS resolution failed 





$i Email send start 
Pi Email send success 
11 Email send failed 


Pi Email receive start 













11 Email receive success 
11 Email receive failed 


11 Email server connected 








SCell ID 31553 






























17:02:12.725 Prach: Msg3 (UE ID) 17:02:18.497 cs 
Soie BOCHARFGN| 27 |[17:02:12728 k Random access success DTT EE GS 
salh 17:02:12.737 RRC setup success 0.1035 17:02:18.738 $ System Information Type 5 GSN 
PCan BOCH Palat iS 17:02:12.814 RRC release 17:02:19.062 Gsh 
SCell BCCH C/I 17:02:19.212 Measurement Report GSh 
17:02:21.332 Call hangup 17:02:19.214 — + Assignment Complete GSN 

Rxdual (Sub) 5 4702:21 a07 IDAT Cx! resaler ctart ~ ||1z0210414  & uassuramant Panart nan T 
TimingAdvance 0 <l 型 ] T E U7 t 




















MS TxPower 27 

















K] 10-23 TCH: 90 RAA HE SP 2k TCH 分 配 失败 
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附录 缩 HA 语 











缩写 英文 全 称 中 文 含义 
16QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation 16 正 交 幅度 调制 
2G The Second Generation 第 二 代 (移动 通信 系统 ) 
3G The Third Generation 第 三 代 (移动 通信 系统 ) 
3GPP 3rd Generation Partnership Project 第 三 代 移 动 通信 标准 化 伙伴 项 目 
3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2 第 三 代 移 动 通信 标准 化 伙伴 项 目 二 
3MRRU paan band, MIMO, To Nad 多 需 段 、MIMO、 多 模 远程 射频 单元 
4G The Fourth Generation 第 四 代 (移动 通信 系统 ) 
64QAM 64 Quadrature Amplitude Modulation 64 正 交 幅度 调制 
AAA Authentication Authorization and Accounting 认证 、 鉴 权 和 计 费 
ACK Acknowledgement 确认 
ACK/NACK Acknowledeement/Not - acknowledgement 应 答 / 非 应 答 
AF Application Function 应 用 实体 
AID Access Description Data 接 入 表述 数据 
AM Acknowledged Mode 确认 模式 
AMBR Aggregate Maximum Bit Rate 合计 最 大 比特 率 
AMC Adaptive Modulation and Coding 9 适应 调制 和 编码 
AMPS Advanced Mobile Telephone System 先进 移动 电话 系统 
AMS Adaptive MIMO Switching 适应 MIMO 切换 
ANR Automatic Neighbor Relation 匀 动 邻 区 关系 
APN access Point Name 接 入 点 名 称 
ARP Allocation and Retention Priority 接 入 保持 优先 级 
ARPU Average Revenue Per User 用 户 月 均 消 费 
ARQ Automatic Repeat Request 自动 重 传 请 求 
AS Access Stratum E AJ: 
AWS Advanced Wireless Services Be L aE EE EDD 
B3G Beyond 3G 后 3G 
BBU BaseBand Unit 基带 处 理 单元 
BCCH Broadcast Control Channel 广播 控制 信道 
BCH Broadcast Channel 广播 信道 
BHSA Busy Hour Session Attempt 忙 时 会 话 次 数 
BLER Block Error Rate 误 块 率 






















































































BOSS 
BPSK 
CATT 
cc 
cccH 
CCE 
CDD 
CDMA 
CFI 
CINR 
CP 

CPC 
CPE 
CPRI 
CQI 
CRC 
C-RNTI 
CS 

CS 
CSFB 
CSG 
DAI 

D - AMPS 
DBCH 
DC 
DCCH 
DC - HSDPA 
DCI 
DCS 
DFT 

DL 
DL - SCH 
DMRS 
DRB 
DRX 
DSSS 
DT 
DTCH 


Business and Operation Support System 


Binary Phase Shift Keying 


China Academy of Telecommunications Technology 


Chase Combining 

Common Control Channel 

Control Channel Element 

Cyclic Delay Diversity 

Code Division Multiple Access 
Control Format Indicator 

Carrier — to — Interference and Noise Ratio 
Cyclic Prefix 

Continuous Packet Connectivity 
Customer — Premises Equipment 
Common Public Radio Interface 
Channel Quality Indication 

Cyclic Redundancy Check 

Cell — Radio Network Temporary Identifier 
Circuit Switched 

Cyclic Shift 

Circuit Switch Fall Back 

Closed Subscriber Group 
Downlink Assignment Index 
Digital — Advanced Mobile Phone System 
Dynamic Broadcast Channel 
Direct Current 

Dedicated Control Channel 

Dual Cell - HSDPA 

Downlink Control Information 
Digital Cellular Service 

Discrete Fourier Transform 
Downlink 

Downlink — Shared Channel 
Demodulation Reference Signal 
Dedicated Radio Bearer 
Discontinuous Reception 

Direct Sequence Spread Spectrum 
Direct Tunnel 


Dedicated Traffic Channel 


运营 支撑 系统 
双 相 相 移 键 控 
中 国电 信 技 术 研究 院 









































s= 
N: 
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TEIE 
码 分 多 址 

控制 格式 指示 
载 干 噪 比 
循环 前 级 
连续 性 分 组 连接 
客户 端 设备 

通用 公共 无 线 接口 
信道 质量 指示 
循环 元 余 校 验 
小 区 无 线 网 络 临时 标识 
电路 交换 

循环 移 位 

语音 回落 

闭合 用 户 组 

下 行 分 配 索引 

数字 先进 移动 电话 系统 
动态 广播 信道 
直流 
专用 控制 信道 
双 小 区 HSDPA 
下 行 控 制 信息 
数字 蜂窝 业务 
离散 傅 里 叶 变 换 
下 行 

下 行 共享 信道 
解 调 参考 信号 
专用 无 线 承 载 
非 连续 性 接收 
直接 序列 扩 频 
直 连 通道 


专用 业务 信道 
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DTX 
DwPTS 
E3G 


EARFCN 


EDGE 

E - GSM 
EIRP 
EMM 
eNodeB 
EPC 
EPLMN 
EPRE 
EPS 

E - RAB 
ESM 
ETACS 
ETSI 
ETWS 

E - UTRA 
E - UTRAN 
EV - DO 
FDD 
FDM 
FDMA 
FEC 
FFR 
FFT 
FHSS 
FM 
FSTD 
FSTD 
FTP 
GBR 
GERAN 
GGSN 
GIS 

GP 
GPRS 
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Discontinuous Transmission 
Downlink Pilot Timeslot 
Evolved 3G 


E - UTRA Absolute Radio Frequency Channel 
Number 


Enhanced Data Rates for GSM Evolution 
Extended GSM 

Equivalent Isotropic Radiated Power 
EPS Mobility Management 

E - URTA Node B 

Evolved Packet Core 

Equivalent HPLMN 

Energy Per Resource Element 
Evolved Packet System 

EPS Radio Access Bearer 

EPS Session Management 


Extended Total Access Communication System 


European Telecommunications Standards Institute 


Earthquake and Tsunami Warning System 


Evolved — Universal Terrestrial Radio Access 


Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 


Evolution — Data Optimized 
Frequency Division Duplex 
Frequency Division Multiplexing 
Frequency Division Multiple Access 
Forward Error Correction 

Fractional Frequency Reuse 

Fast Fourier Transform 

Frequency Hopping Spread Spectrum 
Frequency Modulation 

Frequency Switched Transmit Diversity 
Frequency Shift Time Diversity 

File Transport Protocol 

Guaranteed Bit Rate 

GSM/EDGE Radio Access Network 
Gateway GPRS Support Node 
Geographical Information System 
Guard Period 


General Packet Radio System 


非 连续 性 发 射 
下 行 导 频 时 际 
演进 型 3G 








E -UTRA 绝对 无 线 频率 信道 号 


GSM 演进 增强 型 数据 业务 
扩展 GSM 

等 效 全 向 辐射 功率 

EPS 移动 管理 

演进 型 网 络 基站 
演进 型 分 组 核心 网 

等 价 HPLMN 

每 RE 能 量 
演进 型 分 组 系统 

EPS 无 线 接 人 承载 

EPS 会 话 管理 
扩展 全 接 人 通信 系统 

欧洲 电信 标准 协会 

地 震 海 哺 预警 系统 

演进 型 通用 陆地 无 线 接 入 
演进 UMTS 陆地 无 线 接 入 网 
演进 数据 优化 

频 分 双 工 

频 分 复 用 
频 分 多 址 
前 向 纠 错 
部 分 频率 复 用 
快速 傅 里 叶 变 换 
跳 频 扩 频 

频率 切换 发 射 分 集 
频 移 时 间 分 集 
文件 传输 协议 
保证 比特 率 
GSM/EDGE 无 线 接 入 网 
GPRS 网 关 文 持 节 点 
地 理 信息 系统 

保护 间隔 
通用 分 组 无 线 系统 



















































































GSM 
GSMA 
CTP -C 
CTP -U 
CUTI 
HARQ 
HI 
HPLMN 
HSDPA 
HSPA 
HSS 

HS - SCCH 
HSUPA 
HTTP 
ICI 
IDEA 
IDFT 
IEEE 
IFFT 
IMEI 
IMS 
IMSI 
IMT Advanced 
IMT2000 
IP 

IR 

IRC 

IS -136 
ISI 

ITU 
LCID 
LCR 
LDPC 
LNA 

LS 

LSTI 
LTE 
MAC 


Clobal System for Mobile communication 

GSM Association 

Control plane part of GPRS Tunneling Protocol 
GPRS Tunneling Protocol for User Plane 
Globally Unique Temporary Identifier 

Hybrid Automatic Repeat Request 

HARQ Indicator 

Home PLMN 

High Speed Downlink Packet Access 

High Speed Packet Access 

Home Subscriber Server 

High Speed — Shared Control Channel 

High Speed Uplink Packet Data 

Hyper Text Transport Protocol 

Inter Carriers Interference 

Integrated Data Environment of Applications 
Inverse Discrete Fourier Transform 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 
Inverse Fast Fourier Transform 

International Mobile Equipment Identity 

IP Multimedia Subsystem 

International Mobile Subscriber Identity 
International Mobile Telecommunications Advanced 
International Mobile Telecommunications — 2000 
Internet Protocol 

Incremental Redundancy 

Interference Rejection Combining 

Interim Standard 136 

Inter Symbol Interference 

International Telecommunication Union 
Logical Channel Identifier 

Low Chip Rate 

Low - Density Parity — Check code 

Low Noise Amplifier 

Least Squares 

LTE SAE Trial Initiative 

Long Term Evolution 


Medium Access Control 





全 球 移 动 通信 系统 
GSM 协会 

















GPRS 隧道 协议 控制 面部 分 








GPRS 用 户 平面 隧道 协议 
全 球 唯 一 临时 标识 
混合 自动 重 传 请 求 
HARQ 指示 
归属 PLMN 

高 速 下 行 分 组 接 入 
高 速 分 组 接 入 

属 用 户 服务 器 

速 共 享 控制 信道 
速 上 行 分 组 接 入 
超 文本 传输 协议 
载波 间 干 扰 

综合 营销 平台 
离散 传 里 叶 反 变换 
电气 和 电子 工程 师 学 会 
快速 侍 里 叶 反 变换 
国际 移动 台 设备 标识 
IP 多 媒体 子 系统 
国际 移动 用 户 识别 码 
国际 移动 通信 Advanced 
国际 移动 通信 2000 
因特网 协议 

HESIR 

干扰 消除 

过 渡 性 标准 136 
符号 间 干 扰 
国际 电信 联盟 
逻辑 信道 标识 
低 码 片 速率 

一 种 信道 编码 
低 噪声 放大 器 
最 小 二 乘法 

LTE SAE 测试 联盟 
长 期 演进 
媒质 接 入 控 种 
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MAPL 
MBMS 
MBSFN 
MBSFN 
MCS 
MCW 
MDSC 
MGW 
MIB 
MIMO 
MM 
MME 
MMSE 
MP 
MRC 
MSC 
MSR 
MU - MIMO 
NACK 
NAS 
NDI 
NGMN 
OFDM 
OFDMA 
OOK 
OPEX 
OSS 
PAPR 
PBCH 
PCC 
PCCH 
PCFICH 
PCH 
PCRF 
PCS 
PDCCH 
PDCP 
PDN 
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Maximum Allowed Path Loss 
Multimedia Broadcast Multicast Service 
Multicast/ Broadcast Singal Frequency Network 
MBMS over Single Frequency Network 
Modulation and Coding Scheme 
Multiple Code Word 

Mobile Data Service Center 

Media Gateway 

Master Information Block 

Multiple Input Multiple Output 
Multimedia Message 

Mobility Management Entity 

Minimum Mean Square Error 
Modification Period 

Maximum Ratio Combining 

Mobile Switching Centre 

Multi Standard Radio 

Multi User ~ MIMO 

Negative Acknowledgement 

Non Access Stratum 


New Data Indicator 





Next Generation Mobile Network 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
Orthogonal Frequency Division Multiple Access 
On — Off Keying 

Operating Expenditure 

Operation Support System 

Peak to Average Power Ratio 

Physical Broadcast Channel 

Policy and Charging Control 

Paging Control Channel 

Physical Control Format Indication Channel 
Paging Channel 

Policy Control and Charging Rules Function 
Personal Communications Service 

Physical Downlink Control Channel 

Packet Data Convergence Protocol 


Packet Data Network 


最 大 人 允许 路 径 损耗 
多 媒体 广播 多 播 业 务 
多 播 /广播 单 频 网 
多 播 广播 单 频 网 
调制 和 编码 方式 
多 码 字 
移动 数据 业务 中 心 
多 媒体 网 关 

主 信息 块 
多 入 多 出 
多 媒体 消息 
移动 性 管理 实体 
最 小 均 方 误差 
修改 周期 
最 大 比 合并 

移动 交换 中 心 

多 制式 无 线 电 

多 用 户 MIMO 

非 确认 

非 接 人 层 

新 数据 指示 

下 一 代 移 动 网 组 织 
正 交 频 分 复 用 
正 交 频 分 多 址 
开关 键 控 
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营 费 1 
营 支 撑 系 统 
值 平均 功率 比 
理 广播 信道 
略 
F 


bi 


I] 
w 








与 计 费 控 
控制 信道 
理 榨 制 格式 指示 信道 
下 信道 





= 
= 

















人 通信 业务 
物理 下 行 控制 信道 
分 组 数据 汇聚 协议 
分 组 数据 网 
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略 控制 和 计 费 规则 功能 单元 


PDN - GW 
PDSCH 
PF 

P - GSM 
PGW 
PH 
PHICH 
PHR 
PHY 
PLMN 
PMCH 
PMI 
PMI 
PMIP 
PO 
PON 
PRACH 
PRB 
PRS 
PS 
P-S 
PSCH 
PSS 
PTM 
PTP 
PUCCH 
PUSCH 
QAM 
QCI 
QoS 
QPP 
QPSK 
RA 
RACH 
RAN 
RAPID 
RA -RNTI 
RB 


Packet Data Network — Gateway 
Physical Downlink Shared Channel 
Paging Frame 

Primary GSM 

PDN SAE GW 

Power Headroom 

Physical Hybrid ARQ Indicator Channel 
Power Headroom Report 

Physical Layer 

Publie Land Mobile Network 
Physical multicast channel 
Precoding Matrix Indication 
Precoding Matrix Index 

Proxy Mobile IP 

Paging Occasion 

Passive Optical Network 

Physical Random Access Channel 
Physical Resource Block 

Pseudo — Random Sequence 
Packet Switched 

Parallel to Serial 

Physical Shared Channel 

Primary Synchronization Signal 
Point — To — Multipoint 

Point — To - Point 

Physical Uplink Control Channel 
Physical Uplink Shared Channel 
Quadrature Amplitude Modulation 
QoS Class Identifier 

Quality of Service 

Quadratic Permutation Polynomial 
Quadrature Phase Shift Keying 
Random Access 

Random Access Channel 

Radio Access Network 

Random Access Preamble Identifier 
Random Access — RNTI 


Resource Block 


PDN 网 关 
物理 下 行 共享 信道 
寻 呼 帧 

主 GSM 

分 组 数据 网 关 
功率 余 量 

物理 HARQ 指示 信道 
功率 余 量 报告 
物理 层 

公共 陆地 移动 网 
物理 多 播 信道 

预 编码 矩阵 指示 
预 编 码 矩 阵 的 码 本 号 
移动 IP 代理 

寻 呼 时 刻 
无 源 光 网 络 
物理 随机 接 入 信道 
物理 资源 块 
伪 随 机 序列 

分 组 交换 


H 























$ £ 
$ 





物理 上 行 控制 信道 
物理 上 行 共享 信 
正 交 幅度 调制 
业务 质量 级 别 标识 
业务 质量 

二 次 置换 多 项 式 
四 相 相 移 键 控 
随机 接 入 
随机 接 人 信道 

无 线 接 人 网 络 
随机 接 人 前 导 指 示 
随机 接 人 RNTI 
资源 块 
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RB 
RBG 
RE 
REG 
RFU 
R - GSM 
RI 
RIV 
RLC 
RNC 
RNTI 
RRC 
RRU 
RS 
RSRP 
RSRQ 
RSSI 
RV 
Sl 
SAE 
SAW 
SC - FDMA 
SS 
SCTP 
SFBC 
SFM 
SFM 
SFN 
SFR 
SGIP 
SGW 
SI 
SIB 
SINR 


SI-RNTI 


SM 
SMS 
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Radio Bearer 

Resource Block Group 

Resource Element 

Resource Element Group 

Radio Frequency Unit 

Railways GSM 

Rank Indication 

Resource Indication Value 

Radio Link Control 

Radio Network Controller 

Radio Network Temporary Identity 
Radio Resource Control 

Remote Radio Unit 

Reference Signal 

Reference Signal Received Power 

Reference Signal Received Quality 
Received Signal Strength Indicator 
Redundancy Version 

S1 

System Architecture Evolution 


Stop And Wait 


Single Carrier — Frequency Division Multiple Access 


Synchronization Signal 


Stream Control Transmission Protocol 


Space Frequency Block Coding 
Shadow Fading Margin 

Slow Fading Margin 

System Frame Number 


Soft Frequency Reuse 


Short Message Gateway Interface Protocol 


Serving Gateway 
System Information 


System Information Block 


Signal — to — Interference plus Noise Ratio 


System Information — Radio Network Temporary 
Identifier 


Spatial Multiplexing 


Short Message Service 


无 线 承 载 
资源 块 组 
资源 粒子 
资源 粒子 组 
射频 单元 
铁路 GSM 
秩 指示 
资源 指示 值 
无 线 链 路 控制 
无 线 网 络 控制 需 
无 线 网 络 临时 标识 
TRAPE 
远 端 射频 单元 

参考 信号 

参考 信号 接收 功率 

参考 信号 接收 质量 

接收 信号 强度 指示 

宛 余 版 本 

LTE 网 络 中 eNodeB 和 核心 网 间 的 接 
系统 结构 演进 

停止 等 待 
单 载波 频 分 多 址 
同步 信号 

流 控制 传输 协议 
空 频 块 编码 
阴影 衰落 余 量 
慢 衰落 余 量 
系统 帧 号 
软 频率 复 用 

短 消息 网 关 接口 协议 
服务 网 关 

系统 信息 
系统 消息 块 
信 干 品 比 


系统 消息 无 线 网 络 临 时 标识 
空间 复 用 
短 消息 业务 





ha 
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SMSC 
SNR 

SON 

SP 

S =P 

SR 

SRB 

SRI 

SRS 
SRVCC 
SSS 

STC 

SU - MIMO 
TA 

TA 

TAC 
TACS 
TAI 

TB 

TBS 

TBS 

TCO 

TD 

TD -CDMA 
TDD 

TD - LTE 
TDMA 
TD - SCDMA 
TF 

TFT 

TM 

TMA 
TPC 
TPMI 
TSTD 
TTI 

TX 

UCI 


Short Message Service Center 
Signal to Noise Ratio 

Self Organization Network 

service provider 

Serial to Parallel 

Scheduling Request 

Signaling Radio Bearer 

Scheduling Request Indication 
Sounding Reference Signal 

Single Radio Voice Call Continuity 
Secondary Synchronization Signal 
Space Time Coding 

Single User -~ MIMO 

Tracking Area 

Timing Alignment 

Tracking Area Code 

Total Access Communications System 
Tracking Area Identity 

Transport Block 

Transport Block Set 

Transport Block Size 

Total Cost of Operation 

Transmit Diversity 

Time Division CDMA 

Time Division Duplex 

Time Division Long Term Evolution 
Time Division Multiple Access 
Time Division Synchronous CDMA 
Transport Format 

Traffic Flow Template 

Transparent Mode 

Tower Mounted Amplifier 
Transmit Power Control 
Transmitted Precoding Matrix Indicator 
Time Switched Transmit Diversity 
Transmission Time Interval 
Transmit 


Uplink Control Information 





短 消 息 业 务 中 心 
信 噪 比 

自 组 织 网 络 

业务 提供 商 
串 并 转换 

调度 请 求 

信 令 无 线 承 载 
调度 请 求 指示 
探测 用 参考 信号 
单 射频 连续 语音 呼叫 
辅 同步 信号 

空 时 编码 
单 用 户 MIMO 

跟踪 区 

定时 校准 

跟踪 区 码 

全 接 入 通信 系统 
跟踪 区 标识 
传输 块 

传输 块 集合 
传输 块 大 小 
运作 总 成 本 

发 射 分 集 

时 分 码 分 多 址 

时 分 双 工 

时 分 长 期 演进 
时 分 多 址 

时 分 同步 码 分 多 址 
传输 格式 
业务 流 模板 
透明 模式 
塔 顶 放大 器 
发 射 功 率 控制 
发 射 预 编码 矩阵 指示 
时 间 切 换 发 射 分 集 
发 送 时 间 间 隔 
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上 行 控制 信息 
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User Datagram Protocol 
User Datagram Protocol Application Part 
User Equipment 

Uplink 

Uplink Shared Channel 
Unacknowledeed Mode 

Ultra Mobile Broadband 

Universal Mobile Telecommunications System 
User Plane 

Uplink Pilot Time Slot 

Universal Resource Locator 

U 
U 


niversal Subscriber Identity Module 





nstructured Supplementary Service Data 
Virtual MIMO 

Voice over IP 

Video Phone 

Virtual Resource Block 

Wireless Application Protocol 

Wireless Application Protocol Gateway 
Wideband CDMA 


Worldwide Interoperability for Microwave Access 
X2 


Zadoff — Chu 








] 户 数据 报 协议 

用 户 数 据 报 协 议 应 用 部 分 
用 户 设 备 
上 行 

上 行 共享 信道 
非 确认 模式 

超 移动 宽带 

通用 移动 通信 系统 
J] h 
上 行 导 频 时 隙 

统一 资源 定位 器 

j 户 业务 识别 模块 

非 结构 化 补充 业务 数据 

虚拟 MIMO 

IP 语音 业务 

视频 电话 

虚拟 资源 块 

无 线 应 用 通信 协议 

无 线 应 用 协议 网 关 

宽带 码 分 多 址 

全 球 微波 互联 接 人 

X2 接口 ，LTE 网 络 中 eNodeB 之 间 的 接 
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